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La mati^re de ces deux volumes est presque en totality extraite du Voyage 
g^logique aux Antilles et aux ties de T^Sriffe et de Fogo. 

La partie m6t6orologique ayant pris, dans cette publication, un d^velop- 
pement considerable, il m'a paru qu'il y avail quelque int6r6t k la reunir en 
un corps d'ouwage k part, qui pftt 6tre consult^ et que Ton pAt se procurer 
en dehors du Voyage lui-m6me. 

J'y ai annexe mes Observations sur le tremblement de terre iprouvd a la 
Guadeloupe, le 8 fhrier 1845. Ce travail, quoique d^ja ancien, n'avait eu en 
France qu'une publicity imparfaite. On trouvera ici le M^moire , tel absolu- 
ment qu'il a ^t^ imprim^ a la Basse-Terre, en juillet 1845; non, sans doute, 
qu'il n'eAt pu gagner beaucoup a une revision faite, apr^s plusieurs ann^s 
d'^tudes, avec une plus grande maturity d'esprit et des ressources bibliogra- 
phiques qui me manquaient enti^rement sur les lieux. Mais j'ai pens^ que ce 
r^sultat de mes impressions, ^crit presque imm^iatement apr^s la secousse 
et quand le sol tremblait encore, litt^ralement, sous nos pieds, public sur les 
lieux m6mes et sous les yeux des t^moins de la catastrophe, s'il pouvait avoir 
quelque inter6t pour la science, le devait sans doute k ces circonstances 
particuli^res. Je n'ai done voulu alt^rer en rien mon lexte primitif ; j'ai seu- 
lement r^uni k la suite de ce texte, et dans les Notes et Pieces justificatives^ 
tous les documents qui m'ont paru de nature k ^clairer soit sur ce tremble- 
njent de terre en particulier, soit sur d'autres ^v^iements du m6me genre qui 
se sont succ^e aux Antilles. 

Parmi ces derniers documents, les uns sont extraits textuellement du 
Memoire imprim6 en 1845. D'autres sont publics ici pour la premiere fois : ce 



n(mt^ tm pnHw^ de» d^elofypemento nouveaux, en partie, des pidces extraites 
(1« mn iUjrre§\tonihnce on enipninU^ k an travail manoscrit tr^s-^tendo (1), 
(\tit ft /d/? rmtim nn niinint/ro do la marine par M. le chef de bataillon Bean, 
ftncimi flido de carnji de Tamiral Gourbeyre et t^moin de la catastrophe. 
M« Deftfi, qui ni'a ohligeamrnent communique son manuscrit, y avail con- 
nigrii'i nvrc uri m\u minutioux les nombreuses secousses qui ont agit^ le sol 
longlorrqm erirxini n\m)n Ic tromblcmerit de terre du 8 f^vrier; et je n'ai fait 
quo irnnncriro, Harm y riori changer, le catalogue qu'il en a dress^. 

Qunnl h \n dc'^dicac^^ de mon premier Mdmoire, on comprendra facilement 
qu'on la rnproduiNiini ici mon seul but c^tait de conserver cet hommage k la 
mc^rtKurn du digno amiral (iourbeyre; coDur noble et g^n^reux qui sut int4- 
ronHor lo mondo onlior k la diitresse de notre colonic, et dont le nom sera 
fmur Im linbilnntH do la (luadeloupe Tobjet d'une ^ternelle v^n^ration. En 
iniprinuint k lu Huito do ma Icltro la niponse si flatteuse qui me fut faite, j'ai 
oAiW an (hmr do (X)n8acrcr par un t^moignage pr^ieux pour moi la v^ra- 
cit6 ct Toxnclitudo do mon rdcit, seuls m^rites auxquels je pusse aspirer en 
riforlvnnl. 
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De toutes les grandes commotions ou la nature, semblant renoncer pour 
quelques instants a Tliarmonie de ses lois ordinaires^ se joue sans piti6 de la 
fr6le existence des 6tres qui recouvrent notre globe, les tremblements de 
terre sont , sans contredit , le fl^au le plus redoutable, celui dont les terribles 
effets laissent la plus longue trace dans le souvenir des hommes. L'ouragan 
lui-m6Aie, qui passe et balaie tout devant lui, annonc^ souvent de longues 
heures a Tavance par des signes atmosph^riques , laisse au moins quelque 
champ k la pr^voyance humaine. Ici, au contraire, tout est soudain et impr^vu. 
Par le temps le plus serein, lorsque rien autour de soi n'a, pour ainsi dire, 
conscience du malheur qui est imminent, le bruit sourd, pr6curseur du fl^au, 
s'est k peine fait entendre, quelques secondes se sont k peine ^ulfes, qu'une 
ville a disparu; ses habitants gisent ^ras^s sous les d^mbres, ou, sauv^s par 
une sorte de miracle et revenus de leur stupeur, se comptent avec anxi^t^ et 
trouvent bien des places vides autour d'eux. 

Telle est k catastrophe qui, pour la troisi^me fois dans Tespace de quatre 

ans, vient d'^pouvanter nos malheu reuses lies. La Pointe-^-Pitre, cette Venise 

des Antilles, n'est plus qu'un monceau de d^combres. L'incendie est venu 

achever Toeuvre de destruction. Sous les ruines de ces riches magasins, de ces 
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10 TREMBLBIEM DE TERRE 

nombreoses constractions, une partie de la population a trouv^ la mort, et 
chaque jour vient ajouter quelques noms k la longue lisle des >ictimes. 

Nous n'avons pas iii seuls frapp^. Aulour de nous , les lies les plus voi- 
sines, la Dominique, Marie-Galante, Montserrat^'Antigue surtout, ^branl^ 
en mfime temps que la Guadeloupe, ont vu com.me elle leur sol se crevasser, 
les (klifices s'&rouler ; elles ont eu m6me a d^plorer quelques victimes. Des 
c6les de la Guyane enfin a celles de TAm^rique du Nord, la secousse s'est fait 
sentir avec plus ou moins de violence. 

Dans les lignes qui vont suivre, mon intention n'est point de revenir sur le 
r&it de ces dc^^sastres. Nos malheurs sont aujourd'hui connus du monde entier; 
il n'y a plus rien k ajouter k ces pages ^crites sur les debris encore fumants 
d'une ville et presque k la lueur des flammes qui Tout d^vorte. Je veux sim- 
plement, sous Timpression encore r^nte d'une tourn^e quej'ai faite dans 
divers points de Tile, passer en revue les principales circonstances qui se 
rattachent au tremblement de terre ; je dterirai a mesure que Toccasion s'en 
prdsentera les faits locaux que j'ai pu observer, et je hasarderai enfin quel- 
ques reflexions sur cet effrayant ph^nom^ne, dont les causes sont encore si 
myst^rieuses. 

Le tremblement de terre est-il annonc^ k Tavance? 

Et d'abord, existe-t-il quelque caract^re constant, quelque signe atmosphd- 
rique, par exemple, qui presage d'une mani^re plus ou moins certaine Tap- 
proche du tremblement de terre? Dans la plupart des relations, on semble 
avoir moins cherch^ k rendre avec exactitude les faits observes, qu'a composer 
un tableau qui pAt ^mouvoir la piti6 et Thorreur. Aussi rien n'est moins 
etabli que la v^rit^ de ce \ eflfrayantes perturbations qui semblent un corollaire 
obligd de ces r^its exag^r^s. Je dois avouer que mon experience personnelle 
ne m'a permis de saisir aucun rapport certain entre les convulsions du sol et 
les ph^nom^nes de ratmosph^re. Iluit secousses plus ou moins fortes, que j'ai 
^prouv^es en trois ans de s^jour dans les Antilles, ne m'ont rien offert de 
constant ni dans Theure, ni dans le mois auxquels elles ont eu lieu, ni enfin 
dans les circonstances m^t^orologiques qui les accompagnaient. J'ai presque 
toujours alors observe le barom^tre et le thermom^tre, et ces instruments ne 
m'ont jamais rien present^ de particulier avant ou apr^s le mouvement. 

La catastrophe du 8 f^vrier a eu lieu, tout le monde le reconnalt, par une 
belle matinee^ rien dans I'aspect de T horizon ni dans les mouvements de la 
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mer n'a annonc^ le d^sastre. Le ciel 6tait serein ; quelques gros nuages d'un 
blanc blatant passaient au zenith, pouss^s par le vent r^gulier de nos climats, 
A la Martinique, k la Dominique, on ressentait dej6 une brise assez fralche 
du N. E., qui n'a atteint la Guadeloupe que peu apr^s le d^sastre. La joum^e 
n'affectait pas une temperature inaccoutumte. Je ne connais pas d'observation 
praise faite k la Guadeloupe ; mais , k la Dominique, ou je me trouvais alors, 
et a une 616vation d'environ 300 metres, le thermom^tre, aussit6t apr^s la 
secousse, indiquait 25*^; ce qui ^tait une temperature moyenne pour Theure, le 
mois et la hauteur du lieu. Le barom^tre n'a pu 6tre consult^ imm^diatement ; 
mais quelques heures apr^s, observe au niveau de la mer, il n'a presents 
aucune diflference sensible avec les jours precedents. 

En6n les nombreuses secousses que nous eprouvons presque journellement 
depuis cinq mois ont eu lieu a toutes les heures du jour et de la nuit, et par 
tons les etats de Tatmosphere (1). 

n ne serait pas impossible, il est vrai, qu'une perturbation qui aflfecte a la 
fois une portion assez considerable du globe exergftt quelque influence sur 
retat eiectrique de Tair; mais cette influence, si elle existe, ne s'est certai- 
nement trahie par aucun signe sensible. On est done fonde k nier qu'au moins 
pour le tremblement de terre dont nous nous occupons, les phenomenes 
meteorologiques aient joue aucun r6le apparent. 

Bruit souterrain. 

Le seul phenomenequi me semble preceder, peut-etre de quelques secondes, la 
sensation du mouvement est le bruit sourd dont il est fait mention dans toutes 
les relations de tremblement de terre. Et, chose singuliere, ce bruit que Ton 
peut comparer k celui d'un chariot roulant k peu de distance, n'est pas pergu 
par tout le monde. Ni moi, ni les personnes qui m'entouraient, ne Tavons 
entendu k la Dominique^ bien plus, peut-^tre par suite de Temotion, une foule 
de temoins du desastre de la Pointe-a-Pitre disent ne Tavoir point entendu. 
Quelques-uns affirment, au contraire, que ce bruit s'est prolonge un petit 
nombre de secondes encore apres la commotion; pour d'autres, il a ete sensible 
dans quelques-unes des secousses de moindre violence qui se sont succede 



(4) Les observations barom^triques que j'ai laites dans les premiers mois de cetie anni^e indiqueraient 
pour la pression de Fair une moyenne un peu plus^lev^e que celle de I'annde demi^re. Mais cette diffc^rence, 
d'ailleurs tr6s-l^g6re, me semble purement accidentelle. 
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depuis celle du 8. On pretend m^me que chacune de ces derni^res est annonc^ 
par un bruit soulerrain dans les llets de la rade de la Pointe-a-Pitre. Quoi qu'il 
en soit de ces irr^gularit^s , on ne pent r^voquer en doute Texistence de ce 
bruit, probablement souterrain, qui est ^tablie par une si grande masse de 
t^moignages. 

Instant pr^is de la secousse. 

A quel instant pr^is la secousse a-t-elle ^tA ^prouv^? Cette question se 
lie k celle de la simultaneity du mouvement dans les divers points oii il s'est fait 
sentir. Et celte derni^re ne pourrait 6tre r^solue que par un concours d'obser- 
vations faites sur de bons pendules dans ces diverses localit^s. Or, cela ne 
pourrait 6tre obtenu que la oii il y aurait un observatoire et des hommes 
speciaux; aussi, le plus souvent, les t^moins d'une m6me catastrophe sonlrils 
en disaccord sur Tinstant pr^is auquel elle a commence. 

Dans celle que nous venons de subir, le bon r^gulateur que possMait 
M. Choque, k la Pointe-^-Pitre, se serait arr6t6, suivant lui, k 10 heures 
49 minutes 30 secondes, L m. D'un autre c6t^, celui de M. Blandin, jeune 
horloger plein de m^rite, s'est arr6t^ k la Basse-Terre, k 10 heures 40 minutes. 
Cette heure s'accorde parfaitement avec celle qu'indiquait ma montre, k la 
Dominique, et avec la triple observation faile a Antigue par M. Hart, employ^ 
de la douane, etque Ton trouvera consign^ dans les Pieces justificatives. Les 
heures admises approximativement, soit k la Basse-Terre, soit dans les diverses 
lies voisines, sont presque toutes de quelques minutes ant^rieures k cette 
demi^re heure. 

L'observation de la Pointe-^-Pitre, qui diffiire d'environ dix minutes 
de celle admise g^n^ralement , reste done isoMe, et si Ton suppose que 
M. Chckjue a pu, dans le moment m6me oh s'&roulait la maison qui contenait 
sonpendule, commettre une erreur de dix minutes en plus, son heure, r^duite 
alors k 10 heures 39 minutes 30 secondes, vient confirmer exactement celle 
observe k la Basse-Terre, a la Dominique et k Antigue, et qui r^unit, je crois, 
en sa faveur le plus de probability. 

Lorsque Ton connattra Theure exacte qui a 6i& notte par M. Foumier, 
lieutenant de vaisseau, charg^ des chronom^tres k Cayenne, et les observa- 
tions qui ont dt dtre faites dans quelques villes des £tats-Unis, ou la secousse 
du 8 f6vrier a 6t& ^prouv^, on pourra, en les comparant a Theure k laquelle 
nous croyons devoir nous arr6ter pour la Guadeloupe, conclure avec certitude la 
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simultaneity du choc ou Tintervalle de temps qui a s^par^ les deux chocs extremes; 
cequi donnerait, dans ce dernier cas, la mesure de la vitesse de transmission 
du mouvement (l). 

Dur^e de la secousse. 

S'il y a quelque doute sur Tinstant pr^is auquel on a ^prouv^ le premier 
choc, il en est bien autrement encore pour la dur^ de la secousse. Dans la 
toum^ que je viens de faire, j*ai pu recueillir les Evaluations les plus discor- 
dantes, depuis trente secondes, terme incontestablement infi^rieur k la verity, 
jusqu'^ plusieurs minutes. Je remarque, en g^n^ral, que la durte que chacun 
attribue, par approximation, au tremblement de terre, est proportionnelle k la 
violence avec laquelle le mouvement a et6 ressenti dans sa locality. Au reste, 
si Ton r^fl^hit aux Epouvantables effets d'un si court moment, aux mille 
pensEes tumultueuses qui ont d(l en assaillir les t^moins, aux mille morts que 
chacun a vues suspendues sur sa t6te, on s'expliquera facilement que des 
hommes , m6me calmes et ^lairEs , aient exag^rE cette dur^e jusqu'a deux 
minutes et demie, et mSme quatre minutes. 

A la Dominique, oii le ph^nom^ne, quoique violent, Etait loin d'ofirir les 
circonstances eflfrayantes qu'il prEsentait k la Guadeloupe, ne voyant rien 
autour de moi de r^Uement menagant , aucune victime k qui songer avant 
tout, je pus tirer ma montre et compter une minute trente-cinq secondes. Si 
Ton ajoute k ce nombre environ dix secondes , qui ont pu s'^uler entre le 
moment initial du mouvement et celui oil je regardai ma montre, on aura une 
dur^ de cenl cinq secondes pour le tremblement de terre observe k la Dominique. 

Cette dur^ a-t-elle variE pour la Guadeloupe? Je ne le pense pas : les phases 
du mouvement ayant EtE sensiblement les m^mes dans les deux localitEs , il y 
a aussi toute probability pour que la dur^e ait 6\j& la m^me , au moins k peu 
de chose pr^s. 

Mouvement ondulatoire. 

Le mouvement, en eflfet, n'a pas 6i& simple, ni d'une 6gale intensity k tons 
les instants. D'abord assez faible, la secousse acquErait de moment en moment 
plus de violence; vers le milieu, elle est devenue extr6mement forte; puis, sans 
que le mouvement eAt jamais cessE enti^rement, il Etait r6duit k n'6tre plus 
qu'^ peine sensible, lorsque les oscillations, reprenant de nouveau, ont acquis 

(I) Voyez la Note premiere. 
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plus de fcMTce que jamais, puis enfin se sont affaiblies par degr^s. Cette note, 
que j'extrais texluellement de celle que j'ecrivis k la Dominique, imm^iate- 
ment apr^s la secousse, exprime bien, au l^moignage de ceux qui Tout 6prouv^ 
k la Guadeloupe, mais k Tin tensity pr^s, les di verses phases qui ont ^l6 res- 
senties dans cette derniSre He. Les personnes qui ont assist^, dela rade de la 
Pointe-a-Pitre, k la destruction de cette malheureuse ville, ont parfaitement 
distingu^ ces deux p^riodes du mouvement; pendant la premiere, les maisons 
ont 6t6 violemment ebranltes, mais surtout horizon talement; la seconde, beau* 
coup plus courte, mais plus d^sastreuse, a d^termin^ leur chute. 

C'est que des deux mouvements que Ton a presque toujours observes dans 
les violents tremblements de terre, Tun horizontal d'oscillation , Fautre ver- 
tical de trepidation , celui-ci paralt avoir doming dans la derni^re partie de la 
secousse. Ces deux mouvements ont coexists sur toute T^tendue de la Guade- 
loupe, car partout on a rapport^ que le sol avait offert une ondulation tr^s- 
marqute. On ^prouvait comme une sorte de roulis; une foule de personnes 
sont tomb^s , la terre leur manquant sous les pieds. La combinaison de ces 
deux forces est tr^s-probablement la cause d^terminante de la chute presque 
instantan^ des Edifices. Leurs mat^riaux, don( la coh^nce avait ^t^ d^ja 
d^truite par le premier mouvement oscillatoire, se trouvant ainsi amen^ dans 
un plan incline sur I'horizon, ont dA se detacher et tomber. 

Le mouvement de trepidation parait local. 

II est digne de remarque que ce mouvement de bas en haut, qui parait 
avoir affect^ toute la Guadeloupe, Antigue, Marie-Galante, n'a ^t^ ressenli que 
tr^s-l^g^rement k la Dominique et seulement dans quelques localit^s. La Mar- 
tinique et les lies qui terminent la chalne des Antilles vers le S. n'ont subi, je 
crois, non plus que Cayenne, qu'une simple secousse d'oscillation. II semble- 
rait done resulter de ces faits que, tandis que la force horizontale d'oscillation 
se propagerait avec une tr^s-grande rapidity entre des points tr^s-^loign^s, 
la force normale, au conlraire, concentric et comme localise, ne se ferait 
sentir que dans un rayon assez peu ^tendu. 

Direction des oscillations. 

Les oscillations ont-^Ues ete ^prouv^es toutes dans une m^me direction, et 
quelle a ^t^ celle direction? 

Celle question, que j'ai cent fois adresste dans ma toum^, a rcQu les 
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rinses les plus diverses. Gar, soivant les localit^s et mdme les individus, 
cette direction serait tant6t de TE. a TO., tant6t du N. au S., du N. 0. au 
S. E., enfin du N. E. au S. 0. Doit-on admettre qu'en eflfet il y a eu diver- 
gence du mouvement k partir d'un point central? ou les accidents du sol 
seraientr-ils capables de modifier la direction initiale des secousses? 

Je vais citer , k ce sujet, quelques observations qui tendent k faire adopter 
pour les oscillations une direction plut6t que toute autre. 

J'ai vu pendant le mouvement osciller fortement la maison en bois d'oA 
j'6tais sorti et toutes les d^pendances qui I'entouraient. L'une de ces derni^res, 
petite construction en bois extr6mement l^^re , d^rivait un arc tr^s-^tendu. 
J'orientai parall^lement au plan, dans lequel chacun deses points me semblait 
se mouvoir, Fun des c6t^s rectilignes de la boussole que je porte babituelle* 
ment en voyage. La direction me parut 6tre sensiblement deTO.N. 0. k VE. S. E. 

Cette observation, quoique imparfaite, surtout dans ce moment de trouble, 
et n'appartenant d'ailleurs qu'k une lie voisine , a 6t& confirm^ par quelques 
remarques de detail dont je vais rapporter quelques-unes. 

Je ne parle pas de la direction des fentes qui se sont d^lar^s sur une foule 
de points; je pense que cette direction a dA varier infiniment dans les diverses 
localit^s suivant les accidents du sol. Ce n'est qu'en consid^rant ces fissures 
dans leur ensemble, c'est-^-dire en suivant la ligne g^n^rale sur laquelle on 
les retrouve, qu'on pourrait en conclure quelque chose de certain sur la 
direction du mouvement. 

Mais le sens de ce mouvement pent 6tre indiqu^ par la chute des ^ifices. 
Car, si des quatre murs d'une maison deux paralleles dans un sens ont ^t^ 
plus endommag^s que ceux qui les joignent k angle droit, on en conclura que 
Toscillation s'est exerc^ dans le sens perpendiculaire k la longueur des murs 
les plus d^jet^s. La chose sera plus probable encore si le fait s'observe sur 
plusieurs maisons orientees de la m6me mani^re. Ou bien encore, lorsqu'une 
construction isolte a ^t^ fortement ^branl^, il est clair que les mat^riaux ont 
dd glisser les uns sur les autres, parall^lement k la direction suivant laquelle 
la force d'oscillation tendait a les mouvoir dans le plan horizontal. 

Or, pour ne citer que peu d'exemples de ces faits extr6mement nombreux , 
je dirai seulement que F^glise et la caserne du bourg de Joinville, k Marie- 
Galante, ainsi que les constructions en pierre qui les entouraient, ont toutes 
donn6 le m6me sens d'impulsion horizontale. La premiere surtout a conserve 
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presque intacls les pigDons et le fronton, qui ne pr^sentaient qu'une m^ocre 
solidity, tandis que les murs lat^raux, orient^s k tres-pcu pr^s du N. N. E. 
au S. S. 0., ont 6t6 violemment d^jet^s perpendiculairement k leur longueur; 
une foule de constructions k la Pointre-i-Pitre, entre autres celle qui servait 
aux bureaux de la marine, et qui formait Tangle du quai et de la rue d'Ar- 
baud, ont offert la m^me particularity. 

Enfin k Saint- Francois, on pent observer que les divers bfttiments rectan- 
gulaires de la sucrerie du maire, M. Belloc, onteu deux angles opposes tota- 
lenient d^truits, et que la diagonale qui les joint se trouve aussi, k peu de 
chose pr6s, dans la direction que j'attribue au mouvement d'oscillation. 

Je dois cependant avouer que d'autres faits ne s'accordent pas toujours 
avec ceux, plus nombreux, dont je viens de rappeler quelques-uns; je citerai 
surtout, aux Saintes, la maison du commandant militaire, qui parait avoir 
^prouv6 la secousse du N. E. au S. 0. 

On me pardonnera, j'esp^re, d'entrer dans des details aussi minutieux, si 
Ton r^fltehit qu il n'existe pas, apr^s coup, de moyen plus certain que celui 
que j'indique de constater un fait aussi important que celui d'une direction 
constante dans les oscillations. En r^sum^, je crois pouvoir conclure que la 
secousse horizontale s'est fait sentir, sinon partout, au moins sur le plus grand 
nombre des points, suivant une direction qui court k peu pr^s de TO. 30® N. 
k VE. 50® S. (1). 

Effets subis par le sol. 

Arrivons aux divers effets que le sol a subis par suite du tremblement de 
terre. C'est ici surtout qu^il est difficile de se garder d'une exageration qu'ali- 
mente le penchant naturel au merveilleux, et qu'excusent certainement le 
trouble, les Amotions qui se sont succ6d6 dans un si court espace de temps. 
Apr^s avoir consciencieusement visits les localit^s oil le fl^au a laiss^ les plus 
profondes traces de son passage, je dois dire tout d'abord qu'il m'a ^t^ 
impossible d'y d^couvrir autre chose que des effets mteaniques, violents k la 
v6rit6, mais qui peuvent tons s'expliquer par le simple ^branlement du sol. 

Fentes ou Crevasses. 

Sur une infinite de points, Tondulation donf nous avons d6]k parl6 s'est 
parfaitement fait sentir sans qu'il s'y soit d^termin^ aucune solution de conti- 

(4) Voyez la Note troisieme. 
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nuit^. Ce fait prouve une certaine ^lasticit^ dans le sol ; mais 1^ ou la violence 
du choc a vaincu la resistance du terrain et cette elasticity, il y a eu fissure 
ou crevasse longitudinale. Ces fentes ont beaucoup vari^ en largeur et en 
etendue; on en pent suivre quelques-unes sur une tr^s-grande longueur. Elles 
constituent le fait le plus commun , celui auquel se rattachent proprement 
presque tons les autres. 

Citer les localit^s oil Ton pent les observer encore aujourd'hui serait une 
t^che presque impossible, et qui n'oflfrirait d'ailleurs qu'une Enumeration sans 
int^r^t. Nous les Etudierons seulement en ce qu'il pent y avoir de g^n^ral dans 
leur allure et dans les positions qu'elles ont affect^es de preference. 

Fentes ou Crevasses de deux sortes. 

On pent distinguer deux sortes de ces fentes. Les unes ont seulement cre- 
vasse le sol, et ne peuvent 6tre considerees par tout le monde que comme de 
simples effets d'ecartement. Elles se trouvent d'ailleurs partout, dans les 
montagnes comme dans les plaities. 

Projections boueuses. 

D'autres ont projete de Teau et des matieres boueuses k une hauteur qui 
parait avoir atteint I'^SO. Je sais que quelques personnes ont voulu voir dans 
ces dernieres les effets d'emissions gazeuses. Mais, outre que Ton ne pent rien 
affirraer qui prouve ces emanations , je crois qu'en examinant avec soin les 
fissures et les substances qui en sont sorties, on pent se convaincre qu'elles ne 
different reellement des premieres que par les circonstances du sol ou elles se 
sont ouvertes.. 

Tout conduit en effet a cette conclusion. Ces crevasses se trouvent toules, 
sans exception , dans les lieux has et presque au niveau de la mer ou d'une 
riviere. On sail que sur le littoral de la Grande-Terre, et mfime sur le plateau 
calcaire interieur, on est presque assure de trouver Teau en fongant un puits 
jusqu au niveau de la mer. Cette eau n'est point saiee : elle est saum^lre, mais 
potable; elle sert partout aux animaux, et dans une foule de localites les 
hommes la boivent dans les temps de secheresse. Elle provient , sans aucun 
doute, de rinfiltration des eaux pluviales a travers le calcaire poreux du pays, 
lesquelles, trouvant une couche argileuse inferieure, s'ecoulent plus ou moins 
lentement vers la mer et forment, par places, des nappes souterraines a quel- 
I. 3 
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ques pieds an-dessous du sol. Lorsque les fentes se sent d^rmin^s dans de 
telles localit^s, Teau qui en avait d'abord rempli le vide, press^ au moment 
ou la fissure se refermait, a dt jaillir, entralnant avec elle des parlies enlev^ 
au terrain qu'elle traversait. 

On a remarqu^, en effet, que cette eau 6tait douce, et les mati^es projet^s 
toujours semblables a celles qui constituaient.le sol sup^rieur ou immMiate- 
ment inC6rienr. C'estune argilegrise, fine, onctueuse au toucher dans la savane 
d'Arboussier ; de couleur un peu brune sur les cdles du Morne-ii-rEau, 
du Petit-Canal et dans ce dernier bourg. C'est une mame calcaire dans les 
parties plus int^rieures du m6me quartier, ainsi qu'aux environs de la Pointe- 
i-Pitre, du Moule, des bourgs de Sainte-Anne , de Joinville. Cette mame varie 
du blanc au jaune plus ou moins fonc^; elle passe enfin d'une assez grande 
t^nuit^ a un 6tat presque sableux. Quelques fragments que j'ai recueillis pr6- 
sentent ces contournements , ces vermiculations qu'offrirait une 'mati^re de 
consistance semblable k celle de Tai^ile de poterie qui sortirait par pression 
d'une ouverture ^troite. 

Dans rile volcanique de la Guadeloupe , le fait est compl^tement analogue. 
Au pied oriental des montagnes s'^tend un plateau argileux l^g^rement et 
r^guli^rement incline, de formation ^videmment post^rieure, sous lequel 
s'infiltrent en partie les eaux que re^oivent les hauteurs de Ttle. C'est unique- 
ment iet sans exception dans ce terrain d'alluvion que se sont ouvertes les 
fentes d'ou sont sorties des mati^res boueuses. Comme k la Grande-Terre, ces 
fentes ont &i& innombrables sur tout le versant oriental de la Guadeloupe , 
depuis Sainte-Rose jusqu'i la Capesterre. Sous le vent de Tile, oA Ton cher- 
cherait vainement Tanalogue du vaste et beau plateau qui fait la richesse du 
versant oppos^, on ne retrouvera des fissures avec projection que dans deux 
ou trois petites plaines alluviales qui s'^tendent a Tembouchure des rivieres, et 
particuli^rement k celle de la riviere de TOsteau. Mais dans toutes ces loca- 
lit^s, sans en excepter aucune, les substances projet^s ont consist^ en une 
boue ai^leuse, extr^ement t^nue, de couleur variant du jaune sale au brun 
plus ou moins fonc6, et qui n'est que le detritus des roches feldspathiques de 
la montagne. 

Sur les bords de la L&sarde, cours d'ean assez considerable, et le seul 
peut-6tr6 de la Guadeloupe qui, par la faiblesse de sa pente, m^rite le nom 
de riviere, des fissures dans la plaine alluviale qu'elle traverse ont rejet^ un 
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sable de transport, parfaitement semblable k celui qu'elle a laias^ dans quel- 
ques parties de son lit abandonn^. 

Mais le plus remarquable sans contredit de tous ces d^p6ts est celui qu'on 
observe dans la plaine du Port-Louis, a peu de distance du bourg, sur Thabi- 
tation Rodrigue. Les fentes qui lui ont donn^ naissance se sont ouvertes dans 
ces agglom^ations irr^guMres de fragments calcaires ou sableux, mais surtout 
de masses coquilli^res et madr^poriques, relics par un cioient calcaire et qui 
portent le nom de Cayes. Ce terrain , extr6mement recent et tout k fait sem- 
blable k quelques d^pdts qui se forment actuellement sur les c6tes, constitue 
dans une foule de localit^s de la Grande-Terre, mais particulierement sur le 
littoral qui s'^tend du Port-Louis k Saint-Frangois, des plateaux qui viennent 
se terminer presque horizontalement au pied des petits escarpements du cal- 
caire plus ancien. Souvent la caye ne forme qu'une croAte peu ^paisse, et sous 
laquelle on retrouve la base argileuse qui la supporte. 

La masse de mati^res fejet^es par les fissures dont nous parlons a &t& telle 
qu'il en est r^sult6, sur une ^tendue assez consid^able, un d^pAt dont T^pais- 
seur atteint 6 centimetres. On y distingue facilement tous les ^l^ments de la 
caye, mais broy^s et r^uits a un 6tat de poussi^re t^nue ou de lagers frag- 
ments; on y remarqueenfin deux tranches assez distinctes par la couleur et le 
volume des mat^riaux. Celte circonstance, jointe k la grande solidity que la 
roche a acquise par la dessiccation , lui donne Tapparence d'un d^t ancien- 
nement stratifi^. 

Mais, je le r^pete, toutes ces Ejaculations se sont faites presque au niveau 
de la mer. Je n'en ai point observe une seule dont la hauteur attagne quatre 
metres. L'Anse-Bertrand, Tun des quartiers de la colonic qui ont le plus 
violemntent ressenti la secousse, puisque sur vingt-deux moulins k vent qu'il 
contenait, deux seulement ont etE EpargnEs, n'a pas offert un seul exemple de 
ces projections de mati^res, parce qu'il est entoure de tous c6tEs par une 
ceinture d'immenses falaises verlicales, au pied desquelles la mer vient briser 
avec bruit. On chercherait vainement sur tout son littoral ces plages allonges 
que nous venons de d^rire et qui ont seules donnE passage k des Ejections 
boueuses. 

Tentes s^hes. 

Les fentes sEcbes, sn contraire, s'observent dans tous les terrains et k 
toutes les hauteurs. Dans les contrEes calcaires, ellesoat qufilquefois brise des 
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parties qui semblaient devoir offrir une grande r^istance; mais le plus souvent 
cc sont des masses marneuses, recouvertes d'une enveloppe concr^lionn^e, a 
laquelle elles doivent cette apparence de solidity. Dans les pays volcaniques, il 
ne s'est jamais produit, k ma counaissance, de fissures dans les roches porphy- 
riques saines. Ces fentes n'ont attaqu^ profond^ment que les terrains composes 
de mat6riaux fragmentaires peu agr^g^s, ou de roches plus ou moinsalt^r^s 
par la decomposition , ou enfm ceux qui , par leur structure en plaques paral- 
]^\e% et fissiles, oiTraient une grande facility au glissement. 

Position des fentes. 

Les fentes ne s'entrecoupent jamais dans la m6me locality : ce qui prouve 
que dans chaque point le mouvement s'est propag^ en suivant une m^me 
direction sans affecter une tendance au rayonnement. Quant k la direction de 
ces fissures consid^rtes isol^ment , j*ai d6]k dil qu'elle variait beaucoup. En 
gt^ni^ral, elles se sont d^lar^es suivant la ligne qui pr^sentait la moindre 
resistance. Ainsi, sur un plateau termini par une falaise brusque, les fentes 
86 rapprocheront naturellement des bords de la falaise et en suivront m6me 
les contours : ainsi encore dans les montagnes, elles sillonneront de preference 
les crdtes aigues qui en forment la dentelure superieure, ou les contre- forts 
lateraux, parfois tellement etroits qu'ils offrent k peine une place assuree au 
pied du voyageur (1). 

£boulements. 

Et ce que nous disons des crevasses du sol s'applique naturellement aux 
eboulements, qui n'en sont qu'un effet immediat, et, pour ainsi dire, qu'un 
cas particulier : celui oik Tecartement devient assez considerable pour que les 
parties separees de la masse venant k manquer d'equilibre soient entralnees 
par leur propre poids. 

Ces eboulemeots , qui ont denude une grande partie de nos c6tes et large- 
ment sillonne les admirables dechirures de nos montagnes , ont eu lieu avec 
un ^pouvantable fracas. Plusieurs minutes encore aprds la secousse, chacune 
des lies qui ont plus ou moins rudement partage le sort de la n6tre est restee 
envdoppee dans un nuage de poussi^re. 

(I) Une rNnux|Qe qui prouve combieD k plus Mg^ droonatttMe suflSstti pour modifier la ligne affect^ 
par lea fisauras, c*eei que, dana une foule de lieux, od tea Toil a*apptiquer exactemeQl sur les sentiers trao^ 
H laa aurrre dana loua lem acddaBta. 
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Tous les terrains, suivant leur nature et les circonstances de leur gisement, 
ont subi leur part de destruction. 

fboulements dans les plateaux calcaires. 

Les lies calcaires, plateaux largement ondul^s, mais priv^s de ces accidents 
hardis qui d^upent si heureusement les cr6tes centrales de la Guadeloupe, 
ont 6l& attaqutes par leurs hautes falaises coupes k pic et sur le front 
desquelles se dessine aux yeux du gtologue la r^gularit^ de leurs nombreuses 
assises. Qui n'a adrair^, k Marie-Galante, ces belles et pittoresques falaises de 
Saragot, si connues du chasseur, et dont Tescarpement vertical, haut de 
80 metres, rec^le d'inhombrables oiseaux marins, le Fou, le Minime, le Paille- 
en-queue, et leur reine k tous, la majestueuse Frigate? Au moment de la 
secousse, toute cette c6te ^levte, qui ofFre un d^veloppement d'au moins douze 
k quinze cents metres, s'est d^tach^e sur une ^paisseur considerable, et s'est 
ablm^e avec un bruit assourdissant et une horrible poussi^re; et la mer, tou- 
jours houleuse, qui vient battre ses pieds, est au loin blanche et comme lai- 
teuse par cette avalanche de marne qu'elle a engloutie, et dont elle remue 
incessamment les debris. 

A TAnse-Bertrand, le Saragot de la Grande-Terre, tous ces beaux escar- 
pements qui, depuis la Grande- Vigie et le Pistolet jusqu'a la roche k Colibris 
et la Porte-d'Enfer, pr^sentaient leurs tranches k la brise aigue du N. E, et 
aux flots qu'elle soul^ve, n'oflfrent aujourd'hui que ruine et denudation. Pr^s 
du Moule, cette arche naturelle qui accidentait Thorizon d'une maniere si 
heureuse et sous laquelle la mer venait s'engouffrer en mugissant s'est 
^croulde, et ce qu'il en reste aujourd'hui semble le dernier pilastre d'une 
gigantesque ruine. Les falaises de Sainte-Anne et de la Grande-Baie, moins 
eievdes, prfeentent aussi leurs lignes tourment^es, devenues d'une felatante 
blancheur. 

£boulements dans les montagnes volcaniques. 

Mais c'est surtout dans nos montagnes qu'on pent observer sur une plus 
grande ^chelle la destruction qu'ont subie les massifs g^ologiques. Depuis le 
Piton de Sainte-Rose, en eflfet, jusqu'6 cette dent qui s'^langait si bizarre k la 
cime de la Soufri^re, et dont les debris forment aujourd'hui un large sillon sur 
ses flancs, TcBil de Tobservateur pent, des ruines m6mes de la Pointe-i-Pitre, 
embrasser le spectacle si nouveau pour nous que pr^sente la longue chalne 
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de oes montagoes, privfes pour la premiere fois de leur ^ternel manteau de 
verdure. Une partie de cette arSte cenlrale a incontestablement plus souffert 
que toutes les autres : c'est celle qui, des deux sommit6s arrondies des Deux- 
Mamelles, s'^lanQanl brusquement au morneMapou, prolonge, en s'elevant 
toujours, ses cr6tes aigues et ses profils dentel^s jusqu'au pic Iriangulaire du 
Sans-Touch^, voisin et rival de la Soufri^re. Le long de celte chalne ^evte, 
de distance en distance s'ouvrent de vastes 6chancrures , cirques majestueux 
dont les formes hardies rappellent les beaux crat^res de soul^vement du 
Mont-Dore. Les vapeurs qui reposent presque ^ternellement sur ces sommitfe 
de rile alimentent une foule de ruisseaux qui , le long des profondes d^hi- 
rures, s'^lan^ant de cascade en cascade, viennent former au pied desescarpe- 
ments circulaires un large torrent aux eaux bruissantes et ^umrases. Celui-ci 
k son tour, grossi par les effroyables pluies de Thivernage, devient parfois un 
fleuve indompt^ el entratne tout devant lui. Ainsi prennent naissance autour 
de ce groupe central, et vont ensuite en divergeant, vers Touest, la riviere 
Beaugendre, celles des Habitants et des Peres ; vers Test, la Grande-Riviere de 
la Capesterre, la Moustique, la Ldzarde, enfin la plus considerable de toutes, 
la Grande-Riviere a Goyaves. 

Les roches qui constituent ces escarpements sont des bredies souvent trfts- 
grossi^res , ou des con^om^rats volcaniques plus ou moins fins et k ciment 
argileux, altarnant avec des assises, parfois tres-puissantes, de porphyres 
fi^dspathiques. Les conglom^rats, facilement d^sagr^geables, sont continuet- 
lanenkattaques et d^truits par les agents almospheriques qui les minent pea 
a peu, et laissent en surplomb les masses porphyriques qui reposent sur eux. 
Ces rocbes compactes elles-memes, qui forment presque toujours la cr6te des 
dentdures, expos^es a tous les ravages des pluies et a Taction des vapeurs 
homides qui entoureDt constamment ces sommets bois^s , y subisseot le ipkms 
souvent une si complete alteration, qu'il serait impossible de distinguer les 
elements qui les composent. 

Ou yoii done que oes montagnes se trouvaienl dans les conditions les (Aus 
fiftvorables pour que les ebranlements du tremblement de terre s'y fissent saatir 
avec violence. Aussi tous oes murs verticaax qui se maintenaient comme par 
euchantaueDt se sont*41s ^crouies, entratnant avec eox I'admirable vegetation 
qui leur servait a la foisde parare et de soutien. Les avalanches de rodies^de 
bois ainonceies ont transforme les ri>ieres ea torrents de boue : ces materiaax 
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accumul^s out form^ des digues derri^re lesquelles les eaux se sent amass^; 
puis, rompant ces digues elles-m^mes, elles out entrain^ ayec elles des masses 
r^Uement efFray antes. 

Lee cours d'eau sonl barr^s, puis rompent leurs digues. 

La plupart des rivieres que nous avons cit^s pr^cedemment ont plus ou 
moins largement ofFert ce spectacle. La Grande-Goyaves, qui, jointe k ses deux 
principaux affluents, le bras Corosol et le bras David, re^oit les eaux du morne 
Mapou et de la cr6te accident^e qui le s^pare des Deux-Mamelles, a ^t^ envahie 
par les ^boulements du premier de ces mornes, qui ne pr^senteplus aujourd'hui 
que des flancs nus et d^sol^s. Plus d'un mois apr^ la catastrophe, elle roulait 
des eaux bourbeuses et charriait des arbres ^normes qui venaient tehouer sur 
ses rives. Mille ^boulements locaux avaient obstru^ les deux magnifiques 
canaux, dont Tun distribue ses eaux aux nombreuses usines du Lamentin, et 
dont Tautre va les porter jusque dans la commune de la Baie^Mahaut. 

La Lfearde, durant la secousse, semblait bouillonner; on voyait ses eaux 
bondir k plusieurs pieds de hauteur. Quand je visitai sa vall^ , pen de jours 
aprto le d^astre, elle ^tait boueuse encore comme dans un d^bordement; elle 
avait entrain^ les terres meubles qui forment son lit, d^ja sillonntes profon- 
dement par le choc, et avait detruit une partie notable des plantations qui la 
bordaient. Elle 6tait, par places, obstrute au point d'offirir k peine passage k 
un simple canot. 

La Moustique, que je dus traverser vers la m6me ^poque, 6tait alors presque 
impraticable , et oflfrait un danger rM dans la vaste plaine de boue qu'elle 
avait d^pos^ el au milieu de laquelle elle s'^tait fray^ un nouveau lit. 

La Grande-Riviere de la Capesterre prend naissance au pied du plus majes- 
tueux peut-6tre de tous ces entonnoirs circulaires que nous avons dikjrits, 
et rcQoit, quelques pas avant son embouchure, le tribut des eaux du P^rou, 
torrent presque aussi considerable qu'elle et qui descend des cr6tes voisines de 
la Soufri^re. Les bois gigantesques qu'elle charriait , ces acomats , ces beaux 
gommiers dont les for6ts de la Capesterre ^taient si jalouses, entrain^ au 
milieu d'un fleuve de boue qui ceignait d'une zone jaunfttre les c6tes des Trois- 
Rivi^res et du Vieux-Fort, fuyaient devant le courant qui les poussait violem- 
ment vers le golfe. 

La rivi^e des P^res, quoique moins trouble que les pr^cMentes, a dA 
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cependant entralner aussi les debris arrach^s k ce beau cirque qui , a Touest 
de la Soufri^re, cooimeDce a la GraDde-Decouverte , atteint sa plus graude 
hauteur au morne Carmichael et vient se terminer aux bizarres escarpements 
du Nez-Cass^, domiuant ainsi leMatouba, cet £den des Antilles. 

Dans la plupart de ces rivieres, tons les poissons ont 6l& d^truits ou enlraln^s : 
les eaux de quelques-unes d'entre elles ne sont pas encore potables, par les 
boues et les detritus de toute sorte qu'elles charrient jusqu'aujourd'hui. 

Dans le nord de la Pointe-Noire , la petite riviere de Bailie-Argent a 6t6 
barr6e par la chute d'un massif tr^s-consid^rable, auquel sont venus s'ajouter 
les 6boulemenls sup^rieurs du morne escarp^ de la Belle-H6tesse. Au milieu 
des blocs, de Targile, des bois entraln^s, un malheureux n^gre a 6t6englouti 
avec la petite casequ'iloccupait. La masse des eaux n'^tant point en proportion 
avec celle de la digue, n'a pu la rompre et Ta seulement d^bordte; il s'est 
ainsi form^ un bassin au fond duquel tous ces debris organiques , entrant en 
decomposition, rendaient Teau putride et exhalaient uneodeur infecte qui se 
r^pandait bien loin dans la vall^. 

11 serait aussi long que fastidieux de d^rire minutieusement les circon- 
stances, a peu pr^s identiques partout, qui ont accompagn^ T^roulement de 
ces massifs de terre dans les diverses valines de la Guadeloupe. Je me bornerai 
done a donner quelques details sur ce qui s'est pass^ dans la Grande-Riviere 
des Habitants, que j'ai examinee avec plus de soin, et ou le ph^nom^ne s'est 
produit sur une 6chelle incomparablement plus grande qu'ailleurs. 

Di^Mcle dans la Grande-Riviere des Habitants. 

line ligne qui, partant des sommit^s du Parnasse et de TOrme-a-Boudin, 
suivrait la cr6te aigue des Icaques, qui s^pare le bassin des Habitants de celui 
de la riviere des Peres, atteindrait celle, plus ^lev^- encore, qui limite la 
Grande-Uivi6re de la Capesterre, monterait au sommetdu Sans-Touch6, et 
redescendrait enfin par les hauteurs du Morne-au-Lard et de la ravine Soldat, 
qui bornent la riviere Beaugendre , embrasserait dans ses nombreux contours 
toute la s^rie des montagnes qui versent leurs eaux dans la Grande-Riviere 
des Habitants. C'est sans contredit un des bassins les plus importants de la 
Guadeloupe, tant pour T^tendue que pour Tel^vation des crates qui le dominent. 

Dans cette belle valine, tout est grandiose et largement pittoresque : tout a 
des proportions alpines. Les deux rives sont couples k pic sur une hauteur 
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coDsid^rable, et, du haut de ces falaises, on distingue loin a ses pieds comme 
un filet d'eau feumeuse; c'est le torrent qui se rue en bouillonnant de cascade 
en cascade. Descendez au fond de la valine en vous aidant de la v^g^tation 
qui, sous le ciel des tropiques, recouvre m6me les flancs des pr^ipices, et 
vous pourrez peut-^tre traverser ce torrent en sautant d'un bloc k Tautre. Mais 
qu'un voile de nuages vienne k s'arr^ter surces hauteurs et y verse une de ces 
pluies diluvialesqui tombent, pour ainsi dire, par masses aqueuses. Vous avez 
pu en ignorer la chute, et le ciel est rest^ serein sur voire t^te, mais bientdt 
vous entendrez un bruit sourd et ^loign6, c'est la riviere qui descend. EUe vient 
en eflFet, envahissante et poussantdevant elle, jauneet bourbeuse, les blanches 
eauxque vous avez franchies le n)atin. EUe vient, entralnant des arbres entiers 
et roulant d'^normes blocs qui se heurtent lourdement. Dans trois heures , la 
riviere sera rentrte dans son lit , et les seules traces de la bourrasque se ver- 
ront sur les c6tes oti la mer , jaunie longlemps encore , entralnera lenlement 
les debris que le torrent est venu vomir dans son sein. 

Telles sont en eflFet les allures de ces fougueux torrents qu'on d^ore aux 
Antilles du nom de rivieres. Tel est le cours d'eau qui , apr^s avoir ^t^ barr^ 
plusieurs heures par les 6normes ^boulements partis des sommit^s oA il prend 
sa source, a rompu ces digues et les a entraln^s avec un 6pouvantable fracas. 
Mais je vais laisser parler un t^raoin. 

« Dans la nuit du 8 au 9, vers les dix heures du soir, apr^s les deux l^g^res 

• secousses, les habitants de la Grande-Riviere furent ^pouvant^s par un bruit 

• infernal. II leur semblait que les montagnes s'dcroulaient, car leurs demeures 

• 6taient^branl^s. Ce bruit horrible cessail par moment, et ce silence solennel 
» augmentait encore leur frayeur. Ne sachant k quoi attribuer un tel fracas , 

• ils s'enfuirent demi-nus de leurs habitations et travers6rent les montagnes 
» pour se mettre k Tabri d'un danger dont ils ne pouvaient, k cause des 
» t^n^bres, distinguer la nature. 

• Ce n'est qu'au jour que Ton put s'assurer que tout ce tapage avait ^t^ 
» occasionn^ par une avalanche de terre et de bois qui , ayant arr6te les eaux 

• dans les hauteurs , avait c^^ k leur amoncellement. La description que je 
9 pourrais faire des eflFets produits ne les d^peindrait pas. II faut les voir par 
» ses yeux. Imagine&-vous que plusieurs bAtiments de mille tonneaux ne char- 
» geraient pas les bois r^pandus sur le rivage. Des arbres monstrueux sont 
» plac& a plus de 15 pieds au-dessus du lit de la riviere. Des mar^ages de 

I. 4 
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» boue de plus de 100 metres de large et de 8 6 10 pieds de profondeur entou- 
» rent les abords de la riviere. Le passage est enti^rement combl^, et ce n'est 
» qu'a rembouchure lav^ par la nier qu'on peut se hasarder de passer a pied, 
» lorsqu'elle est assez tranquille pour le permettre; encore faut-il connaltre le 
» gu^, qui est fort ^troit. » 

Ceite lettre du preniier magislrat de la commune n'exag^re rien. Les per- 
sonnes qui ont entendu la nuil ce bruit effrayant Font compart a la d^harge 
simultan^ de plusieurs pieces d'artillerie. Lorsque, vers les premiers jours de 
mars, ]e longeai cette cdte en canot, la mer bien loin au large ^tait encore jaune 
ettroubl^e, et je rencontrai sur tout le littoral , jusqu'a la Pointe-Noire et 
Deshaies, une multitude d'arbres ^normes que le courant avait ^ou^s sur la 
c6te. Plus tard enfin j'eus I'occasion d'explorer la vall^ de la Grande-Riviere 
et d'examiner avec soin le d^pdt qu'y a laiss^ la chute des terres. Je fus frapp^ 
de la masse considerable qui a dd se presser dans cet etroit vallon. Le courant 
en a parlout rempli le fond , et s'est eiev^ a une hauteur qui a vari^ suivant 
sa largeur. Dans quelques points ou le lit de la riviere se resserre en formant 
un coude, le torrent boueux, redoublant de vitesse, paralt avoir jailli k une 
grande elevation. Pres du bassin Mulct, et au-dessous d'une jolie "cascade, j'ai 
observe le niveau qu'il a atteint et les arbres qu'il a deracines k une hauteur 
d'au moins 15 metres au-dessus du lit de la riviere. 

Pour connaltre approximativement le volume qu'a pu occuper cette avalanche 
de boue , j'ai cherche k la mesurer sur quatre points divers d'apres les traces 
qu'elle a laissees de son passage. J'ai trouve dans ces quatre localites 1 10 metres 
de large sur 3 metres de haut; 60 metres sur 6; 100 metres sur 8; enfin 
25 metres sur 16. Ce qui, en excluant la troisieme evaluation, qui paralt cop- 
respondre a quelques circonstances particulieres, donnerait environ 350 metres 
Carres pour Taire moyenne de ce courant compose d'eau, de vase el d'enormes 
debris vegetaux. 

En examinant de pres la masse qui comble le fond de la valiee, et au milieu 
de laquelle la riviere a recreuse son lit, on voit au-dessus du dep6t actuel une 
ligne beaucoup plus eievee qui indique le niveau qu'a atteint le courant, II 
paralt qu'^ mesure qu'il descendait, il se divisait en deux portions dont Tune, 
plus pesante, se precipitait, tandis que Tautre, plus liquide, courait au-dessus 
pour laisser elle-m6me deposer plus loin une partie des matieres qu'elle tenait 
en suspension. Le dep6t est uniformement compose d'une argile grise, assez 



DU 8 FEVRIER 1843. 27 

s^he, m^lang^ de debris v^gdtaux, empfttant une infinite de petits fragments 
de roches porphyriques alt^r^es et con tenant parfois, mais k de rares inter- 
valles, quelques blocs plus considerables- Une multitude d'arbres de toute 
grandeur gisent enfouis sous cette masse boueuse, ou sortant a demi , oflFrent 
un obstacle sur lequel viennent se briser les eaux de la riviere- La surface 
sup^rieure pr^sente les m6mes accidents d'^tirement qu'on observe dans les 
laves, et qui lui donnent un aspect assez singulier. Cette surface, apr^s quel- 
ques semaines de s^heresse, s'^tail durcie au point d'etre sillonn^ dans tons 
les sens par une foule de sentiers , et Ton avait elabli , sur le fond ainsi nivel6 
de la vallee, des chemins sur lesquels les plus lourds chariots pouvaient se 
transporter du bord de la mer jusque dans les hauteurs de la riviere. 

La plus grande partie de ce d^pdt sera sans doute min^e par les pluies de 
rhivernage et entralnee dans les d^bordements de la riviere. Mais une autre 
qui s'est arr6t6e hors des limites de ces d^bordements, et celle surtout qui, 
dans la valine basse, est venue former une vaste plaine aux d^pens de la mon- 
tagne, rest era, etpourra m6me devenir, apr^s la decomposition des mati^res 
organiques, une bonne terre v^getale. 

fiboulements par glissement. 

Parmi les exemples de glissement des roches les unes sur les autres, le plus 
frappant est la chute du Piton de la Soufri^re, tout compost de larges tables, 
grossi^rement prismatiques, inclin^es vers Fexterieur du c6ne, et qui se sont 
dechauss^es sur une hauteur d' environ 15 metres. On peut citer encore 
quelques ^croulements dans Tanse de Bouillante et k la pointe Lizard qui la 
termine au nord; enfin et surtout, le grand eboulement qui, k Textr^mite 
septentrionale de la Guadeloupe, a presque d^truit le Gros-Cap de Sainte-Rose. 
Ici, il y avait alternance entre les roches fissiles et des conglom^rats : le poids 
des premieres a tout entrain^ sur une grande largeur et sur une hauteur con- 
siderable. La route qui cdtoyait la falaise a ete emportee. II ne reste plus du 
Gros-Cap qu'un large pan denude, qui fait face aux degradations qn'k subies 
de son c6te TUet op[K)se de Kahouanne. 

Terrains profond^ment boulevers<^. 

II y a des points oA les fentes se sont faites si nombreuses et si rapprochees 
que le terrain est compietement bouleverse, et que les materiaux semblent y 
avoir subi comme une sortede bouillonnement. 
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Je citerai, parmi les locality qui ont offert cette particularity au plus haut 
degr^, toute la vallte d'alluvion de la L^zarde, remu^e de fond en comble. 
Sur les bords de la riviere , qui a 6t6 , par places , obligee de changer son 
cours, il y a eu des d^nivellations qui vont jusqu'^ deux metres. Ce sont des 
glissements d'un terrain meuble du c6t6 ou il 6tait le moins soutenu. Tout le 
sol de la valine a &t& irr^guli^rementfissur^; les fentes sont tant6t rectilignes, 
tant6t affectent une disposition circulaire : on observe m6me quelques trous 
verlicaux d'environ 0™.53 de diam^tre. 

Dans les terrains les plus haut cultiv^s du Lamentin, sur les collines, com- 
poses d'une argile rouge et friable, qui bordent la rive gauche de la Grande- 
Riviere k Goyaves, on remarque aussi les mtoes effets, On peut voir entre 
autres, non loin de la prise d'eau du grand canal, une maison en bois, 
construite r^emment, aujourd'hui d^mantel^, et qui semble avoir rebondi 
plusieurs fois sur le sol. 

Mais le point ofi Ton peut observer dans toute leur violence ces remaniemenls 
du terrain est une petite coUine, dependant de Thabitation C. Desmarais, k 
Bouillante, et qui porte le nom de Morne-Viperon. Cette ^16vation et celles qui 
lui sont contigues, dont Tune portait Tancien presbyt^re, d^truit le 8 f^vrier, 
se terminent k I'anse de Sable, k I'anse du P6re, Tanse Toumeux, par des 
escarpements d'environ 30 k 40 metres de hauteur. Elles sont formes d'as- 
sises leg^rement inclines ou arqu^s et traverses par des failles nombreuses, 
d'un sable volcanique, contenant de petites ponces gris&tres, et dont la couleur 
varie du blanc au jaune pftle et passe quelquefois k un rouge brique. Ce 
terrain, qui appartient sans doute k Tune des forn^ations les plus r^entes de 
la Guadeloupe, n'est consolide par aucune assise de roches compactes : les 
mat^riaux s'en d^sagr^gent a la moindre pression et avec la plus grande 
facilit(5. Des falaises ainsi constitu^s ont dA s'^bouler largement au choc qui a 
6branl^ toute la colonic. Le terrain sup^'ieur a ^1^ aussi profond^ment remu5; 
des blocs assez gros ont 6t^ soulev^s et renvers^s; on ne peut y faire un pas 
sans rencontrer une fissure; quelques-unes ont deux pieds de largeur et s'^ten- 
dent assez loin ; elles sont toutes parall^les et courent , comme la ligne des 
cdtes dont le voisinage les a certainement d^terminfes, vers le N. ou le N. N. E.; 
elles deviennent enfin plus rares k mesure qu'en s'^levant sur la coUine on 
s'^loigne de la mer. 

Du reste, la nature m6me des terrains que nous venons de d^rire proave 
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assez qu'on doit attribuer les d^sordres considerables que nous y avons remar-* 
qu^, autant k la facility de d^sagrc^gation d'un sol meuble qn'k une plus 
grande intensity locale du ph6nom6ne. 

Les terrains meubles ont ^t^ le plus violemment ^branlds. 

Cetle consideration nous conduit k examiner s'il est vrai, comme on Ta 
sou vent afBrme, que les terrains les plus solides subissent, en g^n^ral, le plus 
violemment les secousses des tremblemenls de terre. On a cherche k expliquer 
cette anomalie en remarquant qu'a ^galite dMmpulsion, le roc devait mieux 
transmettre r^branlement qu'un sol compost de mati^res incoh^rentes. Enfin, 
on a cite k I'appui le fait rapporte par M. de Humboldt, que les tremblements 
de terre ressentis dans T Am^rique meridionale, et notamment celui de Caraccas, 
avaient afl'ecte la ligne des montagnes plus que les vastes plaines d'alluvion 
qui s'etendent k leur pied oriental. Mais ce fait int^ressant pent, je crois, 
s'expliquer en reconnaissant certaines directions particuli^res suivies par les 
secousses. 

Quoi qu'il en soit, en examinant les traces laiss^es par la catastrophe du 
8 fevrier, il est ais^ de se convaincre que les plus grands d^sordres ont eu lieu 
gdneralement sur les terrains les plus meubles et le plus facilement desagr6- 
geables. Sans revenir sur ce que nous avons d^crit des eboulements produits 
dans les crates eiev^es, dont les maieriaux sont compietement ameublis par les 
alterations atmospheriques, et sur les falaises littorales, composees d' elements 
fragmentaires et sans cohesion, il sufiira de citer les localites qui, de notoriete 
publique, ont eprouve les plus violents effets de la commotion. 

Ce sera, en premier lieu, la malheureuse Pointe-6-Pitre qui, comme toutle 
monde le sait, etait presque exclusivement b&tie sur un terrain de rapport, fait 
de main d'homme sur une base argileuseou marneuse, pen stable elle-m6me, 
dont les maisons eievees, construites en general avec pen de soin, offraient k 
peine de leg^res fondations. Ce seront les bourgs du Moule, du Canal, de 
Sainte-Anne, de Joinville, b&tis sur des cayes madreporiques ou sur un sable 
calcaire a peine agglutine; ceux de Sainte-Rose, du Lamentin et surtout du 
Petit-Bourg, qui reposaient au bord de la mer sur un terrain d'alluvion sans 
consistance. Ce seront ks valiees alluviales de la Lezarde, de TOsteau, de la 
Petite-Plaine, dont les sucreries offrent les plus grands exemples de destruc- 
tion. Ce seront enfin les fissures considerables qui ont lezarde et bouleverse les 
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plages de sable k peine agr^g^ qui forment Tanse A116gre, k Sainte-Rose; Fanse 
de la Grande-Plaine, k la Pointe-Noire •, les environs de Saint-Louis, a Marie- 
Galante, et m^me le mouillage de la Terre-de-Haut, aux Saintes. 

A la Basse-Terre, les deux seules maisons qui se soient presque &5roul^s 
au moment de la secousse se trouvent sur le cours et sur un terrain de rapport. 
Une foule d'habitants actuels se rappellent avoir vu une flaque d'eau sur Tem- 
placement des maisons d^truites. 

La catastrophe de la Martinique, en 1839, viendrait encore k Tappui deces 
exemples, puisque la ville de Fort-Royal, qui en a ^t^ la principale victime, 
est bfttie sur le rivage, k Textr^mit^ de la grande plaine alluviale du 
Lamentin. 

Enfin, pour ne point sortir des Antilles, on pent citer encore le fameux 
tremblement de terre qui d^truisit Port-Royal de la Jamaique en 1692. On 
doit des details extr6mement curieux sur cet ^v^nement k M. de la B^che, 
g^ologue anglais, qui a visits les lieux en 1824 et y a recueilli tons les docu- 
ments qui pouvaient servir k Thistoire de cette c616bre catastrophe. II en 
r^sulte que son importance aurait ^t6 exag^rte, et que la partie de la ville qui 
fut engloutie reposait sur une langue de terre sableuse, tout k fait semblable 
k nos cayes, tandis que le fort et les constructions 61ev^8 sur le roc calcaire 
r^sist^rent parfaitement (1). 

Influence sur les sources. 

Le tremblement de terre du 8 fi^vrier a presque partout r6agi sur les sources. 
Oncon^it, en effet, que leurs allures soient facilement alt^r^ par un ^v^ne- 
ment qui remue le sol souvent k une grande profondeur. Quelques 6boule- 
ments int^rieurs peuvent suffire pour tarir une source ou en faire jaillir une 
nouvelle. 

Les puits de la Grande-Terre ont presque tons subi, imm^iatement apr^s 
la secousse, une ^l^vation tr6s-marqu^ dans leur niveau : quelques -uns, 
comme ceux de Sainte-Anne, donnent encore en ce moment une eau moins 
saumfttre. 

Parmi les nombreuses sources de la Guadeloupe (2), quelques-unes ont ^t^ 

(4) Voyez les Pieces justificaiivei. 

(t) Le mot Guadeloupe indique id Tfle occidentale et volcanique, tandis que le nom de Grande-Terre s'ap- 
plique exclosivement & Tile orientale, calcaire. 
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troubl^es, au moins momentan^ment, quelques-unes taries ou considerable- 
ment dimlDu^s ; d'autres ont acquis un plus grand volume; plusieurs enfin se 
sont montr^s \k oil il n'en existait point. Je citerai deux de ces derni^res, 
Tune thermale , Tautre min^rale. 

La premiere s'est d^lar^e imm^iatement apr^s le tremblement de terre, 
dans la vall^ de la Petite-Plaine , sur Thabitation de MM. Quin et Butel, k 
une hauteur d'environ 10 metres au-dessus du niveau de la mer. Je Tob- 
servai pour la premiere fois le 11 mars. EUe 6tait abondante, parfaitement 
limpide, et n'avaitqu'un tr6s-16ger goAt saum&tre, dA sans doute a des traces 
de sel marin. Sa temperature, que je pris ce jour et les suivants, fut constam- 
mentde 31® 7. C'est done une source thermale. II est remarquable qu'il existe 
dans les hauteurs de la valine el sur la rive droite de la riviere, tandis que la 
source inf^rieure se trouve sur la rive gauche, une source d'un tr^s-beau 
volume et dont la temperature est de 31® 5. Est-ce la m6me dont une partie 
s'infiltre et reparait plus has, ou sont-ce deux sources differentes, mais dues 
sans doute k la m6me cause locale (1) ? 

La seconde source qui m'a pr^sente quelque int^rfit s'est montrte aussi, 
depuis le 8 f^vrier, dans les hauteurs de la Grande-Riviere des Habitants. 
Comme le lit de la riviere s'est deplace, et que la source sort de Tancien lit, il 
serait possible qu'elle existat avant la secousse et qu'elle eAt ete entralnee par 
le cours m6me de Teau. Quoi qu'il en soit, elle est extr6mement ferrugineuse. 
Le 6 mai, c'est-a-dire trois mois apres la catastrophe, elle avail dej^ depose 
une quantite considerable d'un Hmon ocreux d'un rouge brique. Au point 
m6me oA elle jaillit, elle avait une saveur ferrugineuse tres-prononcee : mais 
renfermee dans une bouteille et transportee en ville , I'eau s'est legerement 
troubiee, est devenue opaline et n'a plus donne aucune trace de fer aux 
reactifs. 

Le fait des sources, mSme thermales, apparaissant apres une secousse de 
tremblement de terre, quoique interessant , n'implique pas cependant un pro- 
fond bouleversement du sol ; car, ainsi que nous Tavons remarque, il suffit, 
pour produire un tel eflFet, d'un leger changement dans les couches les plus 
voisines de la surface. 

(4) Depuis que j*ai quilts cette vall^, il parait que la nouvelle source, sans changer de temperature, a 
perdu de son volume. On a cit^ aussi, dans la Grande-Riviere des Habitants, une source thermale qui aurait 
pani depuis la secousse du S f6vrier. 
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Une consideration qui tendrait k faire admettre cette derni^re hypoth^se 
oomme la plus probable, c'est qu'aucune des nombreuses sources thermales 
que poss^de la Guadeloupe n'a subi d'alt^ration sensible par suite du tremble- 
ment de terre. Je les ai visit^s presque toutes avec soin depuis cet ev^nement, 
et ni aux Bains-Jaunes, ni au Goyavier, ni au Lamentin, ni aux environs de 
Bouillanle, nulle part enfin, il ne m'a ^t^ possible de saisir pour I'uned'elles la 
moindre modification dans son volume, dans sa temperature ou dans ses pro- 
priet^s apparentes. A Dole, ou la belle source de la ravine semblait avoir 
diminue de volume, on a pu s'assurer que, quelque petit canal interieur ayant 
ete sans doute obstru^, I'eau n'avait fait que s'ouvrir une autre voie, et repa- 
raissait dans un bassin inferieur avec la m^me abondance. 

Influence sur les jets de \^peur. 

II en est de m6me des jets de vapeur qui s'ouvrent une issue sur plusieurs 
points de notre sol. 

Le 23 fevrier, je montai au sommet de la Soufriere, et je pus me convaincre 
qu'aucun changement notable ne s'etait op^r^ dans les nombreuses fumerolles, 
qui lancent k grand bruit des torrents de vapeur d'eau et de gaz sulfureux. 
Aucune bouche nouvelle ne s'^tait ouverte : celle qui s'est declar^e au N. 0. 
du c6ne, en 1837, a continue comme auparavant k decroltre d'intensite, tandis 
que les fumerolles de VE. en acqueraient chaque jour davantage. Rien n'a 
done ete trouble dans I'etat de la Solfatare. 

A Bouillante, on ne trouvera non plus rien de change ni dans la tempera- 
ture, ni dans I'intensite des jets de vapeur qui font bouillonner I'eau sur la 
plage ou qui s'echappent en sifflant des divers points de la c6te, ni enfin dans 
les salses que rec^lent ses paietuviers. 

On pent done conclure avec certitude que la secousse du 8 fevrier n'a exerce 
sur les sources qu'une action mecanique et toute superficielle. Si ce phenomene 
n'a paru nuUement en relation avec les orifices qui servent comme de soupapes 
toujours ouvertes aux vapeurs qui exercent une pression intedeure, comment 
admettre que, dans des localites tres-voisines, de pretendus jets de gaz bri!l- 
lants ou corrosifs se fussent fraye une issue et eussent tout detruit sur leur 
passage? Je dois done declarer, quoique Topinion contraire semble avoir ete 
partagee par quelques hommes ec! aires, que rien, ni dans les souvenirs des 
temoins oculaires, ni dans les effets qu'on a cites et que j'ai exam'mes avec 
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80111) ni enfin dans les analogies g^n^rales, ne me permet de croire a ces 
d^gagements de gaz ou de vapeurs auxquels on a attribu6 des eflfets que je 
crois autrement explicables (1). 

Excavations circulaires. 

One seule locality, le Port- Louis, pr^sente un fait que je n'ai point encore 
cit^, et qui peut-6tre pourrait fournir un argument en faveurdes Amissions de 
gaz. Dans la plaine de Cayes que j'ai Ai]k d^crite, et pr6s de sa Hmite avec les 
coUines calcaires , on voit trois ou quatre trous circulaires , dont Tun atteint 
un diametre d'environ 5 metres. Le fond en est rempli d'eau k une profondeur 
de 5 ou 4 metres, qui forment k peu pr^s T^l^vation du sol au-dessus du 
niveau de la mer. Ces petits entonnoirs ont dA se declarer pendant la durfe 
m6me du tremblement de terre. lis sont entour^s de fragments d'argile et de 
blocs calcaires, dont le plus volumineux peut avoir un pied cube, et le plus 
^loign6 se trouver a 6 metres environ du centre des excavations, d'oi!i ils ont 
^videmment 6t6 projet^s de toutes parts. On ne peut d'ailleurs douter que ces 
fragments calcaires ne fissent partie de la croAte sup^rieure et peu ^paisse, k 
laquelle ils sonl exactement semblables, et qu'ils n'en aient 6t6 s^.par^s violem- 
ment. Ces entonnoirs circulaires reproduisent, sur une plus grande ^helle, 
ceux qu'on a d^crils dans le grand tremblement de terre qui agita la Calabre 
en 1783, et ne sont pas de simples faits d'affaissement. lis semblent indiquer 
Taction d'un gaz: mais ce gaz, s'il s'est d^gag^, n'a certainement exerc6 
aucune action chimique. 

Ne serait-il pas possible, d'ailleurs, que Teau de la mer, communiquant 
avec ces points par des canaux m^nag^s dans une roche remplie de cavit^s, 
leur eAl transmis le mouvement par une impulsion normale assez forte pour 
briser la l^g^re croAte calcaire et en projeter les debris? Ou bien encore, la 
cause, quelle qu'elle soit, qui durant la secousse a incontestablement exerc6 
une pression de bas en haut, ne peut-elle pas, en un point donn^, avoir 
rompu elle-m6me et sans interm^diaire la resistance de cette couche si minoe 
et disperse ses. fragments? Cette id^e acquerra quelque dagr^ de vraisemblance 
si j'ajoute que Tune de ces excavations, qui, k ce qu'il semble, n'avait &i& que 



(4) Voyez les Notes et Piices justificatives, p. 44. 
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pr^parfe par one Uzarde circnlaire, s'est bnote senkment le lendeniani par 
aflEussefnent eC saos ancQiie projectioo. 

Xczkn AT b Bcr. 

La mer a subi et transmis dans ime oertaioe mesnre le mooTement imprime 
an sol. Les persoooesqai etaieot en rade^ oa a proximite de terre. Foot tootes 
resseDti, et oot compare rimpression prodnite a odle qaoa eproore lorsqa'aD 
DaTire toocbe. Oo cite OJi^fDe one goelette qui, se troorant a pea de distance, 
sons le vent de la Goadeloope, anrait, dil-on, ite dioqnee assez fortement 
poor moir fait de lucres avaries. 

N^anmoins, le mooTement de la mer sor ks c6tes a ete en somme assez 
faiUe^ m£me a la Pointe-a-Pitre. L'ean a envahi a pane de qodques pas les 
qoais de la ville, qui Etaieot cependant pea eleres au-dessos de son niveaa. 11 
y a loin de ces imperceptibles ebranlements aox lames de soixante pieds de 
bantear qae la mer poossa, dit-on * jasqa'a Cadix, lors da tremblemoit de 
terre de Lisbonne ; a ces vagaes monstraeoses qai, a Port-Royal (Jamaiqoe), 
transporterent ane frigate aa4essas des toits de la Tille (1^. 

Mo uic iueut d'fl^vatioB oa de dfpreasion da soL 

Dans la plapart des violents tremblements de terre, on a remanpie dans le 
sol des moaTements sabits d'elevation on de d^>ression. L'exemple le mieax 
^abli est cdai observe aa Chili^ en 18±2, on mistress Grabam, a qoi noas 
dev<Mis peat-^tre la scale description v^tablement sdentitiqae d*an tremble- 
ment de terre, constata an exbaossemoit d'an metre oiYiron sar ane longoear 
de trois cents lienes. 

Ces eflEets ont ete pen marqafe dans la demiere catastrophe. Les qnais de 
la Pointe-a*Pitre se sont cq)endant aflhisses, on peat-^tre tasses sar toate lear 
longnear, et cet abaissement a atteint 0" 33 pres de T Arbonssier. Les il^ de 
la rade ont sabi aassi ane d^ression sensible. Enfin ce legst moaTcment 
paralt s'^re etenda josqa a la riviere Salee. Qaelqaes anses aa vent de la 



(I) n ne flenH pot i i p o MflJ e qaH y nkt en qaelqae exag^ntioa dam ces dns fails. QubC n 
BOBS sarons qa'une portkm de b yiOe safEussai coosidefablement an nuKea des eaax. CesI trte-probiMcmet i t 
SB-dcTO de CCS Duisoiis , en psrtie noyees . c|iie la fie^jle if Cypiif fiit porter* C^ troaren pias Ion « dns 
Ici Fieceg putifkaiirtt [p. 73 . on passage ou sir Henn* de la Beche, dans soo exoeflent Mmmei Se feoiofvf, 
a rnui qnekpies d^Uils sor ce tRmblement de terre. 
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Grande-Terre, et nolamment la petite baie de la Porte-d'Enfer du Moule, 
pourraient bien aussi avoir ^prouv^ uq faible surhaussemeDt; mais, s'il a exist^^ 
il est si peu marqu^, qu'il nous a Hi difficile de conslater si les Cayes y 
^taient d^uvertes par celte cause ou simplement par une maree tr^-basse. 
Dans tous les cas, on peut affirmer que les eifets de ce genre ont ^t^ tres-peu 
saillants dans la commotion du 8 fi^vrier dernier. 

Conclusion. 

En r^sum^, ce tremblement de terre, qui a fait un si grand nombre de 
victiraes, qui a d^lruit presque tous les monuments des hommes, a-t-il 
violemment altaqu^ ceux de la nature? Est-il, en un mot, un grand fait 
g^ologique ? 

Je crois que Ton peut le nier. Transporlons-nous en id^ dans quelques 
ann^s, et cherchons quelles seront les traces qu'il aura laiss^es sur le sol qu'il 
a r^emment ^branl^. 

Les innombrables fissures qui en ont sillonn^ la surface auront k peu pr6s 
disparu ; d^j^ une grande partie a cMi au tassement des mati^res. A la Mar- 
tinique, j'avais peine k reconnaltre, en 1841, quelques indices de celles qui 
s'6taient d^lar^es deux ans auparavant. 

Sur les crates ^levtes, les grands ^boulements reverdiront avant peu sous de 
hfttives foug^res; puis bientdt, dans ce climat ou la nature vivace, et pour ainsi 
dire en surexcitation continuelle, engendre avec autant de rapidity qu'elle 
d^truit, une v^g^lalion appropri^e a la hauteur, k Texposition du lieu, viendra 
voiler ces places nues qui semblenl de larges blessures aux flancs des 
montagnes. 

Cette masse d'argile, (lui est venue encombrer le cours des rivieres, dis- 
paraltra, en partie minte par les pluies, ou sera en trainee, avec les bois 
giganlesques qu'elle a ensevelis, k la premiere bourrasque de Thivernage qui 
approche. 

Quelques blanches falaises, au pied desquelles la mer enl^vera peu k peu les 
debris qui s'y sont accumul^s, resteront les seuls t^moins de cette catastrophe 
qui, un jour aussi, comme celle de 1736, s'eflFacera de la m^moire oublieuse 
des hommes. 

L'industrie, k son tour, depuis longtemps s'est mise k Toeuvre pour relever 
partout dans nos campagnes ses monuments d^truits. Esp^rons surtout que, 
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gr&ce au courage des habitants, grftce ^T^nergique e^emple que leur a donn^ 
leur digne chef, gr&ce eufin k leurs compatriotes de France, qui termineront 
par la justice une oeuvre commence par la commiseration, la prosp^rit^ renais- 
sant autour de nous, une autre ville s'^l^vera sur les ruines de celle qui n'est 
plus, et viendra animer de nouveau cette place devenue un yaste tombeau, 

...... Campos ubi Troja fuit/ 
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PifeCES JUSTIFICATIVES. 



NOTE PREMlfiRE. 

Sur Vinstant precis de la secousse. 

La determination exacte du moment ou le sol a commence k trembler dans 
una locality n'a d'importance rfelle que par la discussion qu'on pourrait faire, 
ace point de vue, des observations recueillies en diverses stations, et qui 
permettrait de conclure ou la simultaneity de la secousse, ou le sens et la 
Vitesse de propagation, si ces stations etaient suffisamment eioign^es Tune 
de Tautre. Mais on voit par cela m6me que, pour 6tre r^ellement utiles, il 
faudrait que les observations eussent un tr^s-grand degr^ de precision , au 
moins dans deux stations convenablementsituees. Cela explique comment 
jusqu'^ present rien de pareil n'a pu 6tre conclu pour aucun tremblement 
de terre. 

Au reste, il est clair qu'une secousse presque instantante serait plus favo- 
jrable k etudier, sous ce rapport, qu'une oscillation qui, comme celle du 
8 f^vrier, a dur6 en quelques endroits pr^s de deux minutes. 

Quoi qu'il en soit, en discutant les donn^es que nous poss^dons sur le 
moment initial de ce dernier phenom^ne, nous ne trouvons rien qui permelte 
d'asseoir une comparaison bien serieuse. 

A la Gruadeloupe m^me, il y a une incertitude considerable, puisque chez 
M. Chocque, horloger instruit de la Pointe-a-Pitre, le r^gulateur se serait 
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arr^t^ a 10 heures 40™ 30* t. m. (1), tandis que, d'apr^s M. Blandin, la se- 
cousse aurait eu lieu, a la Basse-Terre, a 10 heures 40*, correspondant k 
10 heures 40™ 50* pour la Poinlre-a-Pitre : ce qui ^tablit entre les deux obser- 
vations la diflR^rence ^norme de 8™ 40». 

II y a done eu n^essairen[}ent erreur de lecture d'un c6t6 ou de Tautre. 
L'heure nol^e par M. Blandin coincidait avee les trois observations faites k 
Antigue par M. Hart (2) et avec la mienne propre k la Douiinique : deux 
localit^s situ^s a peu de chose pr6s sur le m6me m^ridien que la Guade- 
loupe. II edl et^ singulier que le r^gulateur de M. Blandin, les trois horloges 
de English Harbour et ma montre eussent tons relarde de dix minutes (3). 
J'ai done 6l^ tr^s-nalurellement amene a attribuer Terreur de lecture a celui 
des observateurs dont la maison s'est ^croulte presque au moment oil il fai- 
sait son observation : cause bien excusable assur^ment de trouble et de pr^i- 
pitation. 

Au reste, on pent disculer comparativement les heures observes dans 
d'autres localites. Voici celles auxquelles il est permis d'attacher quelque 
valeur : 

1^ CJiristiansledt (Sainte- Croix). Observation due au major Lang, et a 
laquelle on pent accorder toute confiance. Temps moyen a Christianstedt : 
10 heures 35™, correspondant pour la Pointe-a-Pitre a 10 heures 47™ 50», 

2® Saint-Thomas. Observation du lieutenant dela marine Helmsley, corn- 



er) Voici un extrait de la nole de M. Chocque, publi^e dans les Comptes rendus des siances de VAcadSmie 
des Sciences, t. XVII, p. 356 : 
« Averli par le bruit souterrain qui prdc^da les secousses, je me pla^i avec empressement devant ma 

> pendule astronomique, dans le double but de I'observer et de la garantir. Get instrument, dont V^tat absolu 
i ^lait toujours bien d^tefinind par de nombreuses series d'observations, nmrquait exacteraent 40^ 49" 30*, 

> temps moyen. A la premiere secousse , les oscillations de mon pendule eurent lieu d*abord du nord au sud , 
)* puis immddiatement de Test k Touest, puis circulairement ; enfin , le plancher cddant sous moi , je tomboi 
» avec ma maison. Sous les d^mbres, et vers la fin du ph^nom^e/ j& pus remarquer que les secousses 
» avaient lieu de bas en haut , ou plut6t par trepidations. Le peu d'intervalle qui s*est ^oul^ entre le com- 
» mencement des secousses et ma chute ne m'a pas permis d'observer Taiguille magn^tique ni rhygroro^tre. 

> Le barom^tre faisait des oscillations de 0">.95 k 0™.06 par TefTet du mouvement de la terre. Un phdnom^ne 
9 dont j'ai dt^ seul t^moin dans ma locality, et qui, au dire de plusieurs personnes, s'est r^pdt^ dans d'autres, 
» c'est que, an moment de ma chute avec la maison ^ j'ai vn une flamme bleufttre aortir de terre et s'^lever k 
» environ 2".5 du sol; sa largeur pouvait 6tre de Oo'.dO k sa base. » 

(2) Voyez la Piece justificative IV, p. 69. 

(3) Malheureusement, je n'ai eu connaissance de Theure donn^ far M. Chooque que plusieurs mois aprto 
I'^v^nemenl, et trop tard pour pouvoir contr61er efHcacement la marche de ma montre. La concordance avec 
rheure observde par M. Blandin , k la Basse-Terre , m'avait paru une confirmation suffisante de ma propre 
lecture. Je dois stouter que Theure iodiqiM^ par M. Chocque ^tait tout k fait isol^, et que celles qu*0B 
gnait approximativement ^taienl presque toutes ant^rieures & 40^ 40"*. 
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mandanl le vapeur Dee (1) : 10 heures 30"", et, rapport^ au m^ridien de In 
Pointe-a-Pitre : 10 heures 43™ 40*. 

3® Saint-Martin. Observation extraite d'unelettre du commandant militaire 
de rUe au gouverneur de la Guadeloupe (2) : 10 heures 52™, et, rapportee a la 
Pointe-i-Pitre : 10 heures 38™ 10*. 

4^ Cayenne. Observation faite par M. J. Itier (5) : 11 heures 25™, et, rap- 
port^ a la Pointre-a-Pitre : 10 heures 48™ 10». 

En r^sum^, si Ton rapporte au m^ridien de la Pointe-^-Pitre les heures 
observes en diverses localites, on a les nombres suivants : 

Heures au m^ridien de la Pointe-4-Pitre. 

Observation de la Basse-Terre 10*" 40™ 50* 

— de la Dominique 10*" 40™ 

— d'Antigue lO*" 40™ 50* 

— de Sainte-Croix 10*» 47™ 30* 

~ de Saint-Thomas 10»> 43™ 40* 

— de Saint-Martin. 10»» 58™ 10* 

— de Cayenne 10»" 48™ 10* 

Une chose frappe dans les nombres qui pr^cMent; c'est que, si Ton admet- 
tait rheure de M. Chocque pour la Pointe-a-Pitre , il faudrait aussi admetlre 
que cette locality, qui a ^prouv^ le plus rudement la secousse, est aussi celle 
qui Ta ressentie la derni^re; de sorte que deux ondes oppos^es, cheminant k 
la fois des lies Vierges et de la Guyane, se seraient rencontr^es a la Guade- 
loupe : circonstance qui n'est sans doute pas probable, sans £tre absolument 
impossible. 

Si Ton part, au contraire, de Tobservation de 10** 40™ pour la Basse-Terre, 



(4) Cette observatioD et la pr^c^dente sent rapport^s aux Pieces justificatives , p. 69. 

(2) On trouvera aux Pieces justificatives, page 70, un extrait de cette lettre, qui constate que la secousse 
a ^t^ assez fortement ressentie dans le petit groupe de Saint-Martin et de Saint-Barth^lemy. Quant k Theure 
signal^ dans cette lettre, il ne faut Taccepter qu'avec une grande r^rve : c'est, en effet, le seul point oil le 
choc aurait ^t^ ^prouvd k un moment ant^rieur, pour le mdridien de la Pointe-k-Pitre , ^40 heures 40 minutes. 

(3) BidleHn de la SocOU giologique de France, 4 ^ s^rie, t. XIV, p. 64 4 . M. Itier a cherch^ k d^uire de soo 
observation et de celles qui ont ^t^ faites aux Antilles la vitesse de propagation de la secousse ; mais il admet 
que le moment du choc k Antigue, k la Guadeloupe, k la Dominique et k Marie-Galante, a 6t6 40i> 35» : ce qui 
le ferait arriver 5 minutes avant Theure que j'ai admise, et pr^ d*tin quart d*heure plus tdt que ne le pense 
M. Chocque. — Quant k indication de dix heures trois quarts environ , pour Cayenne , qui est donn^ dans 
la lettre apport^ k la Guadeloupe par la fr^te VAfricaine et cit^ plus loin (p. 70] , elle doit ^videmment 
r^ulter d'une erreur. 
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ou de 10^ 40" 50* pour la Pointe-a-Pitre, on trouve que le petit centre autour 
duquel sont groupies la Guadeloupe, la Dominique, Marie-Galante et Anti- 
gue, c'est-it-dire les qualre lies qui ont ^l^ le plus fortement ^branl^es, serait 
aussi le point qui aurait d'abord 6prouv6 le choc, lequel se serait transmis au 
N. 0. vers les lies Vierges, et au S. E. vers les Guyanes. 

Dans celte hypoth^se on trouverait, d'apr^s les nombres qui pr&Ment, que 
le mouvement s'est transmis : 

De la Pointe-^-Pitre k Cayenne (1.666.700'") en 440 secondes. 
De la Pointe-a-Pitre a Sainte-Croix (370.000™) eri 400 secondes. 
Dela Poinle-a-Pitre a Saint-Thomas (436.300") en 170 secondes. 

Ce qui donnerait respectivement une vitesse de 

3.788 metres, 925 moires el 2.566 metres, 

et en moyenne, de 2.426 metres par seconde, c'est-a-dire une vitesse plus 
de sept fois sup^rieure a la vitesse de transmission du son dans Tair. 

Au reste, en donnant ces Evaluations, je n'ai pas besoin d'ajouter que je ne 
leur attribue aucune valeur bien sErieuse : d'abord, parce que les donn^es pre- 
cises d'observation manqtient (except^ peut-6tre pour Sainte-Croix) ; puis, en 
supposant m6me les heures determines en chaque point avec toute Texac- 
titude desirable, comment 6tre sAr que Ton compare bien les phases cor- 
respondantes d'un m6me phenom^ne qui a Sainte- Croix a durE moins 
d'une demi-minute (1) et une minute trois quarts k la Dominique, oil je me 
trouvais? Enfin, il n'est nullement Evident que le mouvement se transmette, 
d'un lieu k un autre de la surface du globe, par les points intermEdiaires de 
cette surface, et moins encore en suivant Tare de grand cercle qui unit les 
deux stations. 

La seule chose que semble Etablir, avec une certaine vraisemblance, la dis- 
cussion prEcEdente, c'est que la premiire impression du choc a EtE ressentie 
quelques minutes plus tard, vers les deux extrEmitEs de la zone agitEe, qu'aux 
points oil la secousse a prEsentE k la fois la plus grande violence et la plus 
longue durEe, et que Ton peut considErer comme occupant le centre de Tes- 
pace EbranlE. 

(4) Observation du major Lang, p. 68. 
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NOTE DEUXifiME. 

De$ Anissions de gaz ou de vapeurs qui auraient eu lieu durant la secousse 

du 8 fhrier (1). 

La persuasion dans laquelle j'ai trouv6 une foule de personnes relative- 
ment k remission de gaz ou de vapeurs d^lel^res , durant la catastrophe du 
8 f^vrier, m'engage k discuter plus minutieusement les faits qui ont ^t^ all^- 
gu^s en faveur de cette opinion. 

On a cit^ sur ThalHtation Candide Desmarais, k Bouillante, et au milieu 
des fissures sans nombre qui sillonnent le morne Tfiperon , un manguier qui 
aurait ^t6, dit-on, hvii\6 par les vapeurs acides sorties de ces fissures. Je 
visitai cetle localite le 7 mars, accompagn^ d'un habitant distingu^ du quap- 
tier, M. Sainte-Olympe MarsoUe, r^sidant alors sur celte habitation. Nous 
vlmes ensemble Tarbre k pen pr6s dess^h^; du moins toutes les feuilles 
6taient-elles jaunes et mortes. Mais nous convtnmes tous deux qu'un arbre 
qui avait 6t6 aussi violemment agit6 que celui-ci, dont les racines, pres- 
que toutes k dteouvert, avaient il6 tordues dans tous les sens, plac6 sur 
le sol le plus sec de la colonic et dans le temps le plus sec de Tannee, 
avait pu facilement, par ce seul fail, 6tre amen^ a un etat de d^p^rissement 
presque subit. Comment, d'ailleurs, concevoir un jet de gaz assez puis- 
sant, assez corrosif, pour qu'en Tespace de deux minutes, il eAt pu d^truire 
k ce point toute la force v^g^talive d'un arbre et assez b^nin en m6me temps 
pour avoir respect^ des roches tr6s-alt^rables et les buissons qui entouraient 
ce fatal manguier? A tout prendre, s'il fallait absolument admettre une com- 
bustion presque instantan^e, je pref^rerais Tattribuer a un ph^nom^ne 61ec- 
trique. L'effet serait, k la v^rit6, le seul observe dans la Guadeloupe; mais 
encore serait-il en rapport avec la cause. 

Parlerai-je d'un saule pyramidal, situ6 sur la mfime habitation, dont un ^ 
des c6t^s, celui expose k Test, completement d^garni de feuilles, ^tait cit6 
coname une autre victime des feux soulerrains? A quelques porlees de fusil, 
i Bellevue, caf^iere appartenant k M. Ancelin, on pouvait, a la m6me (5poque, 

(4) Celte note est la reproduction textuelle de celle qui est imprim^ dans le Mdmoire primilif. 

I. 6 
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Toir Don pas on seol^ mais tro» oa qnatre de ces arbres exoCiqiies qm^ pan 
dant rextraordinaire s^cfaeresse de ce carfme^ sfaioil en aossi ieors femDes 
desskhieSj mais toojoors d'on seol €61^, cdoi qui est opose aa jenU 

J'ai d^a dit que les souroes tbermales de la Goadekwpe^ aiosi que ks jels 
de Tapeors, D'araieDt sobi aocime modificalkm. Si Too s'appoyait prerisemcnt 
sur ce fak poor attiiba» a ces derniers la pr&erfatioD des lienx oa fls se 
mcmtreDt, et a leor absence le boolerersement des localites qui levr soot 
^traogigres, je ferais obsenrer, ao contndre, qoe k seol endroit oa ks gaz se 
seraient ^app^ pendant la commotion se troore an centre 'mteie de oes 
manifestations volcaniques, entoore de toates parts de soorces cfaaodes^ et 
tr^rapprocb^ des jets de Tsqienr et des salses de Booillante. 

n serait difficile de concevoir qne les cananx, sans doote tres-pcofoiMk^ qui 
ont donn^ issne a ces gaz, se fiissent refermes immediatement aprts la se- 
coosse, et n'enssent plos trahi ancon agne de knr existence. 

Le 16 norembre 18i7, apres on licJent tremUement de terre qui agita 
toote la ^oorelle-Grenade, one dmption booeose se dedara dans ks Talkes 
do Caoca et de la Magdalena. IVapres M. Boossinganlt^ Iwsqne ks secoosses 
eorent eesse, de fortes donations se socc^d»ent tris-regolierement^ k scd 
se crerassa et laissa tapper par les fissores one matiere gazeose. Les deox 
fleoves charri^rent, pendant {dosiears beores, one sobstance booeose, qoi 
r^pandait partoot sor son passage one odeor insopportabk dlifdn^^ne 
solfore. 

Je sois done Imn de nier qoe la cfaose f&t possible; oe qoe f affirme seok- 
meot, c'est qo'il o'eo est reste aocone preove, aocone trace Tisible a la Goa- 
deloope. 

C'est id le lieo d'examiner si le feo qoi a d^we la malbeoreose Poiote-i- 
Pitre a ^^, comme oo Ta dit, en relation directe et intime avee la caose do 
tremUement de terre. Y a4-il d'abord on seol temcMn ocolaire et s^rieox do 
d^sastre qoi ait affirm^ avoir vo qodqoe apparence de flammes scxlir do sein 
de la terre (1)? Et ce t^moin, s'il existait, poorraitnl expliqow ccHoment oes 
flammes se seraient manifestees la seolemeot oo il y avait qoelqoes edifices en 
pierre poor s'^crooler, et aoraieot discr&temeot re^fiecte toot le qoartier 



(I) Lorgqoe j'toirais ceci , je ne connatssais pas le rtcit de M. Chooye , doot j'ai domie am extraii page 3S 
(en note). Mais, en admeitanl qnH b't eut aocune OliBaoo de la part de rofasenraCeor, je miinrif i fexpli- 
catioo que je doAnab aiors de cea flananes, si cfles ool iHSkmteal tsJBii. 
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exclusivement Mti en bois, on elles auraient eu sans doute trop beau jeu? 
Quand on r^fl^hit que la presence des flarames est contest^ dans les Erup- 
tions volcaniques, et cela avec toute apparence de raison (1), n'est-il pas 
plus naturel d'attribuer Tincendie presque instantanE de notre malheureuse 
cit6 k la presence de mat^riaux inflammables, k la proximity des nombreuses 
usines, des forges, des feux parliculiers qui tous Etaient allum^s a cette heure 
du jour? Enfin, s'il faut absolument expliquer les flammes bleu^tres qu'on a^ 
dit-on, vues serpen ter dans les rues, la combustion de quelques barils de rhum 
sera plus que suffisanle. 

J'ajoute ici, mais sans accepter aucunement la responsabilil6 du fait dont il 
s'agit, Textrait d'une lettre adress^ au directeur de TintErieur par M. CEloron 
de Blainville, adjoint au maire de la commune de la Goyave, et qui a 6t6 
public depuis lors. {Compie rendu des stances de VAcadimie des sciences, 
t. XVI, p. 1084.) 

Goyave, le 7 mars 4843, 4 heures et demie du soir. 

MoNSiE^R LE Directeur, 

J'^tais occup^ k vous ^crire la lettre ci-incluse, lorsque j'ai ^t^ rappele par mon fils et par 
des ouvriers qui travaillaient prfcs de la maison , pour observer un phdnom^ne etrange qui se 
passait sur la mer. Le volci : 

Entre la pointe orientale de Marie-Galanle et la Guadeloupe, k mi-canal k peu pr^s, une 
trfes-forte colonne d'eau, d'une couleur noiratre, jaillissait k une assez grande hauteur dans 
Tair en tourbillonnant. Elle s'^levait par jets, et lout alentour, dans un cercle assez ^tendu, 
la fum^e ou plutdt la vapeur couvrait la mer. Ce ph^nom^ne a durd environ une demi-heure. 

J'ai trop vu de trombes et d'assez pr^s pour etre bien persuade que ce n'en ^tait pas une^ 
le sommet ne touchait pas aux nues, et la colonne ^tait trop perpendiculaire *, son mouvement 
SQCcessif d'ascension ^tait distinct. Je ne doute pas que ce phenom^ne ne soit dii h Taction 
d'on volcan sous-marin. En Islande, il se renouvelle fr^uemment-, on le designe sous le 
nom de volcan tteau. 

C'est probablement h Taction de ce volcan sous-marin , dont T^ruption vient de se mani- 
fester, que doivent fitre attributes les secousses r^p^tees de tremblement de terre, depuis 
T^pouvantable catastrophe du 8 et peut-etre la catastrophe elle-m£me. 



~ (<) Je dois ajouter que, depuis lors, je me suis assure par moi-mdme que certains Events volcaniques 
peuvent donner des flammes ; mais ce sent des flammes sulfureuses , dues k la combustion de rhydrog^ne 
sulfur^, et semblables k celles que M. Boussingault avait signal^s, en 4831, au sommet du Gumbal. Ces 
flammes bleu&tres, k peine visibles de jour, el se produisant par un ph^nom^ne continu et tranquille, n*ont 
rien de commuu avec ces apparences de flammes gigantesques dont il est question dans une foule de r^cits 
d'dniptions, et auxqueiles je feds allusion dans le teste. 



U TREMBLEMENT DE TERRE 

NOTE TROISlfiME. 

Des rapports qui existent entre la direction des oscillations 
et les reliefs giniravus du sol. 

On admettra (en tenant coinpte des donntes statistiques sur les tremble- 
ments de terre) (1) que ces commotions sont des fails extr6mement communs, 
^t Ton devra consid^rer notre globe comme dans une sorte d'oscillation 
presque continuelle. La frequence de ce ph^nom^ne am^ne done k voir en lui 
non plus, comme on Ta dit, une erreur de la nature, mais, au contraire, 
un fait qui doit ressortir des conditions m6mes d'existence de notre plan^te. 

• * 

On ne peut nier les relations intimes qui lient le ph^nom^ne des tremble- 

ments de terre k celui des Eruptions volcaniques. Ces rapports sont telle- 
ment reconnus qu'il serait superflu d'entasser des preuves k Tappui. Les 
contrees ou le sol 6prouve les plus fr^quentes commotions sont aussi celles 
oil abondent les volcans : bien peu d' Eruptions n'ont pas ^t^ pr6c6dtes, ac- 
compagntes ou suivies de nombreux tremblements de terre. 

Je vais essayer de faire ressortir quelques analogies moins frappantes, 
mais qui peut-6tre p^n^trent, pour ainsi dire, au coDur du ph^nom^ne. 

L' action volcanique pr^sente deux tendances bien marques : par Tune, 
elie centralise ses eflfets autour d'un point, d'un pic plus ou moins dlev^; 
par Tautre, elle les r^parlit suivant des alignements d^termin^s. C'est 
d'apr^s ce double point de vue que M. de Buch distingue les volcans centraux 
des chatnes volcaniques. II faut aussi admettre la coexistence de ces deux 
conditions, et consid^rer qu'une ou plusieurs bouches centrales peuvent 
s'^tablir sur un alignement donne. Enfin, si Ton remarque que le petit 
nombre des volcans centraux peuvent presque tous se ratlacher k quelque 
ligne sur laquelle on suivrait les traces de Taction volcanique, on en conr- 
clura que la premiere de ces deux conditions, qui constitue, pour ainsi dire^ 
I'individualit^ d'un volcan, est loin d'6tre aussi importante que la consid6- 

(4) Depuis que ceci est ^rit, cette belle question des tremblements de terre a re^u un secours prMeux 
dans la publication des catalogues g^n^raux et locaux entreprise par M. R. Mallet, mais poursuivie surtout, 
avec un z61e et une perseverance qu'on ne saurait assez louer et encourager, par M. le professeur Alexis Perrey, 
de Dijon. Les personnes qui nient Timportance et Tutilit^ de ces statistiques t^moignent, k men sens, de tear 
ignorance profonde des conditions ndc^saires k tout un ensemble de connaissances dans les sciences natureUes* 
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ration des alignements. De telle sorte qu'on pourrait d^finir un volcan 
central : tin point singulier qui^ sur une faille volcanique donn^e , itahlit nm 
communication permanente entre Vinl4rieur du globe et Vatmosphhre. 

Quant k la direction que suit une faille volcanique, depuis longtemps on a 
remarqu^ qu'elle ^tait presque toujours en relation de superposition ou de 
parall61isme avec Tun de ces grands cercles de soul^vement, dont nous 
pouvons, guides par la belle th^rie de M. tXie de Beauraont, suivre d'une 
main sftre les larges sillons sur T^rce du globe. C'est ainsi que les volcans 
des Andes s'alignent sur une haute cr6te form^e de calcaires et de gr^s 
secondaires; que la chalne volcanique du haut P^rou, celle des lies de la 
Gr^ suivent les couches relevtes de schistes argileux ou micac^s de T^poque 
de transition; que d'autres enfin, comme celles des Canaries et des lies du 
Cap-Vert, se sont fait jour au milieu de roches ign^s aussi, et m^me re- 
lativement modernes, mais qui se sont d^pos^s dans des circonstances 
difi!^rentes de celles qui president aux productions volcaniques actuelles. 

Les relations intimes que nous avons reconnues entre les volcans et les 
tremblements de terre nous autorisent a rechercher si les m6mes conditions 
ne viendraient pas dominer aussi ce dernier ph^nom^ne. 

Le fait d'une centralisation ou d'une intensity locale plus .grande du choc 
est incontestable. On ne peut nier, par exemple, que, dans la catastrophe 
que nous analysons. File de la Guadeloupe, et plus sp^ialement le bassin de 
la Pointe-a-Pitre et du Petit-Bourg, n'ait form^ comme un centre a partir 
duquel la violence des oscillations a diminu^ en divergeant. 

La consideration des alignements ne s' applique pas d'abord aux tremble- 
ments de terre d'une mani^re aussi 6vidente. II serai t utile que, dans chaque 
locality sujette a ce ph^nom^ne, on notftt avec soin les plus l^g^res secousses, 
dans leurs moindres circonstances. De la comparaison d'une multitude de 
faits de ce genre, observes sur des points divers, on conclurait avec certitude 
s'il y a r^ellement des lieux g^om^triques sur T^tendue desquels ils.se 
manifestent plus fr^quemment. 

Dans la secousse du 8 f^vrier, on peut, je crois, reconnaltre une direction 
assez bien marqu^. En examinant, dans les diverses lies de la Guadeloupe 
et parmi celles qui Tentourent^ les localit^s qui ont 6t6 le plus fortement 
ebranl^s, on Iracerait plusieurs alignements parall61es, suivant lesquels les 
effets du fl^au ont paru se coordonner. 
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A la Guadeloupe proprement dite, la ligne qui joindrait la pointe Lizard 
k celle de la Capesterre, en passant dans les hauteurs du Sans-Touch^, 
forme la limite sur laquelle et au nord de laquelle les plus grands d^rdres 
ont eu lieu, soit dans les montagnes, soit sur les c6tes. Au-dessous de cette 
ligne, Textr^mit^ m^ridionale de Tile, qui d^crit sensiblement une portion 
de c6ne, dont le sommet serait plac6 k la Soufri^re, et dont la base s'^ten- 
drait de la Grande-Riviere de la Capeslerre k celle du Piessis, a ^t^ incompa- 
rablement la moins maltrait^e. Et ce fait est d'autant plus remarquable, que 
c'est le district de la Guadeloupe oA Ton observe les traces les plus nom- 
breuses et les plus r^centes de Taction volcanique. Le petit groupe presque 
isol^ du Vieux-Fort, qui s'y trouve compris, et dont les cr6tes aigues se 
terminent brusquement par des falaises ^bouleuses, n'a subi cependant aucune 
degradation s^rieuse. Les Saintes ont aussi ^t^ laiss^es au sud de cette ligne. 

La seconde, plus centrale, s'observe k Marie-Galante, oil elle suit les 
hautes falaises du N. E., depuis le Piton jusqu'au Vieux-Fort, puis se 
continue par la Pointe-i-Pitre, le littoral de Sainte-Rose jusque dans les lies 
de Montserrat, de Ni^ves, de Saint-Christophe, qui, apr^s la Guadeloupe et 
Antigue, ont^t^ les plus maltrait^es de toutes les Antilles (1). 

La D^sirade, Jaiss^e en dehors de ces lignes, a 6t& relativement epargn^e. 
Cependant, si Ton joint ses c6tes S. 0., qui seules presentent quelques 
eboulements considerables, avec les diverses pointes nord de Tanse Bertrand, 
on aura encore une ligne orientee comme la precedente. 

Un autre alignement, paralieie aux premiers, suivrait, a Antigue, la 
lisiere des terrains calcaires, et viendrait passer aux lies de m6me formation 
de Tintamarre et d'Anguille. Remarquons enfin qu'a la Guadeloupe, k la 
Dominique, et probablement dans d'autres lies, le versant oriental a le 
plus souffert', et c'est pr^cisement sur ce versant que gisent, toujours sur le 
mdme alignement, presque tons les lambeaux de calcaire moderne qu'on 
peut observer dans les petites Antilles. 

En examinant les diverses lignes que nous venons de decrire, on les 
trouvera, k Texception de la premiere, qui seule s'eioigne sensiblement 
d'une direction commune, paralieies k un grand cercle courant de I'O. 55^ N. 
a I'E. 55^ S. Et il sera certainement remarquable que cette direction g^nerale 

(4) Voyez la Piece justificative IV. 
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coiDcide, a tr^s-peu pr6s, avec celle que nous avons cru reconnaltre dans 
les oscillations ^prouv^s le 8 f^vrier; qu'elle soil exactement celle suivant 
laquelle, d'apr^s des considerations que je ne puis d^velopper ici, me paralt 
s*6tre soulev^e la formation de calcaire moderne des Antilles; qu'elle ne 
diflE&re pas non plus sensiblement de la ligne des cdtes orientales de TAm^- 
rique du Sud, ou toute la Guyane a ressenti la secousse du 8 f^vrier ; qu'elle 
forme enfin le trait dominant, depuis le cap San-Roque, jusqu'i la pointe 
septentrionale de Cuba et aux Florides. 

Le tremblement de terre de Caracas, en 1812, oflfrirait de son c6t6 
quelque chose d'analogue. M. de Humboldt, dans sa relation historique, 
a signal^ un rapport de] dates qui semblait ^tablir aussi une ressemblance 
dans les causes entre le soul^vement de Tile Sabrina, aux Azores, les 
tremblements de terre de Saint-Vincent, suivis de T^ruption du volcan, et 
la destruction de Caracas (1). Serait-ce une seconde ligne courant vers 
le N. E., et qui viendrait couper sous un angle assez considerable celle que 
nous venons de signaler, scindant ainsi la chalne des Antilles en deux failles, 
dont la rencontre se ferait entre Sainte-Lucie eft la Martinique ? On pourrait 
trouver dans les lies m^ridionales, et notamment k la Trinidad, un terrain 
moderne aussi, mais different du calcaire des Antilles, et dont les circon- 
stances de gisement se trouveraient en relation avec ce second alignement (2). 

En g^neralisant cette id^e et la poussant plus loin, si deux lignes de sou- 
lavement ou de commotions se rencontraient , la secousse pourrait se bifur* 
quer, se propager m6me sur plusieurs branches qui seraient venues croiser 
la direction initiale du mouvement. Ainsi s'expliqueraient les apparences de 
rayonnement ou de divergence que pr^sente le phenom^ne , ainsi s'expli- 
querait enfin la propagation plus facile et plus complete du choc^ suivant 



(4) Void la s^rie de ces pWnom^nes : 

30 Janvier 4844. — Apparition de Tile Sabrina aux Azores. EUe augmente surtout le 43 juin. 

Mai 4 84 4 . — Commencement des tremblements de terre k Saint-Vincent, qui dur^rent jusqu'en mai 4 84 2. 

46 d^cembre 4844. — Commencements des commotions dans la valine du Mississipi et de I'Ohio, qui 

durdrent jusqu'en 4 84 3. 
D^cembre 4844. — Tremblement de terre k Caracas. 

96 mars 4842. — Destruction de Caracas, tremblements de terre qui dur^rent jusqu'en 4843. 
30 avril 4842. — firuption de Saint -Vincent, et, le m6me jour, bruits souterrains k Caracas et sur 
les bords de TApure. 
{%) D^jkf en 4840, dans une note adress^e k M. £lie de Beaumont, je signalais, dans le golfe de Paria, 
quelques effets volcaniques tr^s-r^nts, que j'attribuais dds lors a un mouvement qui se serait effectud sur 
cette ligne. (CampUs rendus des siances de VAcadimie des sciences, t. XI, p. 983.) 
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certaines cr^les montagneuses, qu'au travers de plaines sans relations g^olo^ 
giqijies avec le premier lieu g^m^trique des oscillations. 

Tout ce qui pr^c^e est extrait textuellement de la Note premiere de mon 
M^moire de 1845, intitule : Sur les causes auxquelles on pent attribuer un 
tremblement de lerre. 

Deux motifs m'ont engag^ a reproduire ici ce passage. 

D'abord, je d^sirais montrer que j'avais d6s lors signal^ nettement le ve- 
ritable r6le des volcans ceniraux. L'illustre g^ologue qui, le premier, a intro- 
duit dans la science cette notion capitale des benches volcaniques centrales, 
les s^parait en effet absolument des alignements volcaniques. Si Ton se reporte 
au chapitre intitule : De la nature des phinomenes volcaniques dans les ties 
Canaries et de leurs rapports avec les autres volcans du globe , et ins^r^ k la 
suite de la Description physique des ties Canaries (pages 525-325 de la tra- 
duction frauQaise), on volt que L. de Buch consid^rait ces deux classes de 
volcans comme essentiellement diffSrentes^ non pas, k la v^rit^, quant k la 
nature et a la composition de leurs produits, mais pour leur mode de gisement. 

Dans I'un des cas, la masse volcanique, trouvant une fissure toute form^, 
pent s'^lever au sommet, tout au moins, s'^pancher au pied des chatnes pri- 
mitives : dans I'autre, les mati^res ne trouvant aucune faille qui leur livre 

* 

un passage, les forces ainsi comprim^s sous la croilte solide du globe 
s'accroissent jusqu'i ce qu'elles deviennent capables de vaincre cette r&is- 
tance et de briser les masses qui leur font obstacle. II se produit alors un 
volcan central, a Ce dernier mode de formation, ajoute Tauteur, ne paralt 
n exiger aucune reunion extraordinaire de circonstances favorables : il ne de- 
9 mande pas un ^tat particulier de la surface terrestre, comme, par exemple, 
» la formation d'une chalne de montagnes. L' action volcanique pent done 
»toujours se manifester de cette mani^re, et c'est ce qui paralt arriver en 
» effet. » Et il explique ainsi la formation des lies qui se soul^vent encore, de 
nos jours, du fond de la mer. 

Dans le passage qui pr^c^de, on voit que je rattachais, au contraire, inti- 
mement Tun a Fautre les deux modes de gisement, et que, pour moi, un vol- 
can central ne constituait qu'un point singulier sur un alignement volcanique. 

Plus tard, apr^s avoir dabor^ les mat^riaux que j'ai rapportes des lies de 
T^n^riffe et de Fogo, je pr^cisais davantage ma pens^e et je d^finissais la 
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condition qui determine ce point singulier. « Dans cette mani^re de consi- 
• d^rer Vhistoire des volcans, disais-je (1), chaque direction de fracture 
» aurait donn^ naissance a une nature particuli^re de roche : mais les frac- 
Btures, une fois d^termintes, pourraient s'ouvrir k certains intervalles et 
»produire par les orifices actuels des ^ruptions^de diverse nature. Les volcans 
» centraux seraient prScishient les points d' inter section de deux on plusieurs 
» lignes de fracture. » 

Ainsi, loin den'exiger aucune reunion de circonstances favorables, I'^ta- 
blissement d'un volcan central demanderait^ au contraire, nn 4tat tout par- 
ticulier de fissuration dans la surface terrestre. Quant au peu de probability 
qu'on pourrait opposer k ce que les lignes de fracture vinssent se concentrer 
^nsi en un point ou les forces volcaniques se seraient d^]k fait jour, je faisais 
remarquer que ces points ou ces lignes, 6tant des points et des lignes de 
moindre resistance, seront pr^cis^ment ceux oil les ^branlements se feront 
sentir avec le plus de violence et livreront plus facilement un nouveau passage 
aux masses fljiides inl^rieures. Enfin, je dois ajouter que, si cette mani^re de 
voir modifie plus ou moins profond^ment la premiere conception de Tillustre 
maltre en geologic, elle ne la contrarie nuUement, puisque lui-m6rae avait 
indiqu^ les failles auxquelles on pent rattacher quelques-uns des volcans 
centraux les plus connus et les mieux d^terniin^s. EUe vient, en outre, re- 
marquablement k Tappui de ce fait d^montr^ par M. Elie de Beaumont, que 
le massif de TEtna est, k chaque grande Eruption, comrae ^toilS par un 
certain nombre de fissures diam^trales (2), LYtude approfondie que j'ai eu 
Toccasion de faire, dans ces derni^res ann^s, du V^suve et de TEtna, m'a de 
plus en plus convaincu de la justesse de ce point de vue, et m'a mfime amen6 
k penser que chacun de ces centres volcaniques ^tait traverse par un plus 
grand nombre de plans Sruptifs que je ne Tavais d'abord soupgonn^; lesquels, 
rayonnant autour de lui, le rattachent k tons les gttes anciens ou actuels 
d'^manations volcaniques. 

Mais, je Tavoue, celle de ces confirmations k laquelle j'ai attach^ le plus de 
prix^quoiqu'elle fAt, en quelque sorte, indirecte, c'est le r^sullat auquel s'est 
arrdte M. £lie de Beaumont, lorsque, apr^s avoir reconnu que le rSseau pentor 

(4) Voyage giologique aux Antilles et aux ties de TenSriffe et de Fogo, t. !«■', p. 99 , et Bulletin de la SocOti 
g^logique de France, 2« s^rie, t. HI, p. 474. (4845-4846.) 
{%) Ann. des Mines, 3« s^rie, t. IX, p. 645 ^ 625. 

I. 7 
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gonal s'adaptait suffisamment k Tensemble des accidents de T^rce terrestre, 
il a chercW k T^tablir d'une fa?on definitive. On sait, en eflfet, que la condition 
k laquelie il a assujetli son r6seau est celle-ci : L'un des points T, p6les des 
trente dod^a^riques rhomboidaux, tombe au centre de TEtna, de telle sorte 
que deux des cercles principaux du r^seau (un dod^aMrique rhomboidal et 
I'un des quinze cercles primitifs) qui s'y coupent a angle droit, repr^sentent, 
Tun, Vaxe volcanique de la MMiterranie , qui lie TEtna el le pic de T^n^riffe, 
Tautre, le syslhne du Tenure, qui joint successivement le volcan sicilien aux 
lies £oliennes« au V^suve et au Mowna-Roa des lies Sandwich. Ce sommet 
etant d'ailleurs un des points importanls du r^seau thtorique, plusieurs 
autres cercles viennent s'y rencontrer ; et TEtna, volcan central par excellence, 
se Irouve ainsi le point de reunion d'un grand nombre de plans suivant les- 
quels s'est fissurte T^corce terrestre. 

Un autre motif m'engage a revenir sur ce que j'ai ^rit en 1843. C'est le 
d^sir de rectifier, non les observations que j'ai faites alors sur la direction des 
oscillations, mais la fagon inexacte dont j'ai rapproch^et combing entre elles 
des observations qui auraient dA 6tre trait^s s^par^ment. 

Si Ton se reporle , en eflfet , ^ ce qui est dit , soit dans le texte des observa- 
tions, pages 15 et 16, soit dans la pr^sente note, on trouvera en r^alit^, 
comme je le fais observer page 48, deux directions notablement divergentes. 

L'une est donn^ par Tobservalion m^me que j'ai pu faire du mouvement 
d'oscillation k la Dominique, pendant la secousse; par celle des pans de 
muraiile abattus, qui, sur un grand nombre de points, se sont align^ dans 
un sens pr^fi^rablement k tout autre ; enfin, par une ligne qui , de la Pointe- 
^-L^zard, sur la c6te occidental de la Guadeloupe, k la pointe de la Gapes- 
terre, situte k Test, s^pare assez nettement deux portions de Tile, tr^fr- 
in^galement aflfect^es par le tremblement de terre. Gette direction repr^nte 
le sens r6el de Toscillation, c'est-ii-dire le sens suivant lequel, dans chaque 
locality, un observateur voyait les objets voisins de lui se d^placer par une 
sorte de balancement, relalivement aux objets quMl pouvait consid^rer comme 
fixes, par exemple, le soleil et les nuages, ou Thorizon de la mer. Or, 
cette direction , telle qu'elle est donn^ dans le M^moire (1), est TO. N. 0. k 
YE. S. E. ou sensiblement TO. 22« N. k YE. 22« S. 

(4) Page 45. 
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La secoDde direction suivant laquelle le sol m'a paru affect^ a ^t^ conclue 
tout autrement : elle repr^sente les lignes de c6tes enti^rement d^mantel^es 
etrelie aussi entre elles les lies le plus violemment ^branl^es parle tremblement 
de terre..Mais, comme je Tai remarqu^ plus haul, ces lies et ces c6tes sont 
essentiellement compos^es de calcaire moderne , et c'est suivant cette direction 
de rO. 35® N. ^ TE. 35® S. que s'est fait le principal soul^vement de ce cal- 
caire. On voit done que j'ai r^llement confondu deux choses , en prenant la 
moyenne de ces deux directions, puisque, dans chacun de ces points, stra- 
tigraphiquement li^s entre eux par un soulevement commun de TO. 35® N. 
k TE. 35® S., le sens r6el des oscillations a pu 6tre et a &1& tres-vraisemblable- 
ment celui que j'ai observe k la Dominique, c'est-^-dire TO. 22® N. k VE. 22® S. 

Or, c'est bien celte direction qui, comme je le constatais en 1843, ne 
diflfere pas sensiblement de la ligne des c6tes orientates de T Am^rique du Sud , 
ou s'est propagte la secousse du 8 f^vrier, et qui forme le trait strati graphique 
dominant depuis le cap San-Roque jusqu'^ la pointe septentrionale de Cuba. 
Mais je puis ajouter aujourd'hui qu'elle est remarquablement parall^le au 
grand cercle primitif du r^seau pentagonal, qui traverse I'oc^an Atlantique k 
^ale distance des c6tes opposes de TAfrique et de TAm^rique. 

Je me propose de d^velopper ailleurs le r6le que joue ce grand cercle dans 
le syst^me stratigraphique des Antilles : mais je ne puis me dispenser d'in- 
diquer ici en quelques mots quelle me paralt 6tre son importance toute sp^- 
ciale au point de vue qui nous occupe. 

A cet effet, suivons-le dans le reste de son cours, sur le globe ou M. Laugel 
a trac^, d'apres les denudes de M. Elie de Beaumont, les principaux 6l6ments 
du reseau pentagonal. Nous le voyons couper T^quateur vers le S. 27® 30' de 
longitude occidentale, et, presque immediatement apr6s, passer, a tr^s-peu 
de chose pres, au point singulier sur lequel M. Daussy a appel^ depuis long- 
temps Tattention des savants, et qui semble presque sans discontinuity 6tre 
le si^ge de tremblements de terre ou disruptions sous-marines (1). Apr^s 
avoir laissS a une faible distance, vers Touest, les deux lies volcaniques de 
r Ascension et de Sainte-H616ne, il atteint la Nouvelle-Hollande , dont il suit 

(4) Comptes rendus, t. VI, p. 542, et t. XV, p. 446. M. Daussy a fixd la position de ce point par 22« de 
longitude ouest et O'^.W de latitude sud , sans doute parce que , parmi les i 4 observations qu'il rapporte et 
discute dans ses deux int^ressantes notes, cette derni^re latitude est plusieurs fois reproduite; mais, si on 
prend la moyenne des quatorze positions, on a r^ellement 22® J 2' de longitude ouest et 0*50' de latitude sud : 
ce qui rapproche encore davantage ce point du grand cercle en question. 
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dans toute sa longueur la c6te nord-ouest, puis, en sortant de la Nouvelle- 
Guinte, vient traverser le petit groupe, si souvent en Eruption, des lies de 
Dampier, tombe exactement sur Tile Necker, la derni^re de TArchipel volca- 
nique des Sandwich ; il aborde enfin TAm^rique septentrionale au-dessus de 
Santa-Barbara, de maniere a occuper Taxe du groupe volcanique de la Sierra 
de Mogoyon (1), et retourne au point D, centre du pentagone des Antilles, 
en coupant transversalement la basse valine du Mississipi, ou s'observent, 
comme on sait, de fr^quentes agitations du sol (2) et des ph6nom6nes super- 
ficiels tr^s-curieux (3). 

Le r6le de ce grand cercle primitif est, pour ainsi dire, compl^t^ par un 
second cercle primitif qui vient le rencontrer a angle droit au point H, situ6 
dans Toc^an Atlantique septentrional , par la latitude des Guyanes. 

De m6me que le premier etait parall^le aux c6tes N. E. de TAm^rique, raais 
en dehors, celui-ci est parall^le k la c6te S. E. dans Tint^rieur des terres. Les 
deux cercles se comportent d'ailleurs d'une maniere analogue pour le continent 
africain, suivant, chacun, a une certaine distance, Tune des deux lignes de 
cAtes qui viennent se couper au Cap- Vert. Au point H de la Nouvelle-Guin^, 
antipode du prfe^dent, on voit le second cercle suivre, en dehors, la c6te N. E. 
de TAustralie, comme le premier suivait, dans Tint^rieur des terres, lac6te N. 0. , 
et le cap York est prteis^ment situ6 au milieu de Tangle qu'ils d^terminent. 

Le second cercle, en quittant les parages de la Nouvelle-HoUande, va pas- 
ser presque exactement dans le d^troit de Cook, entre les deux lies de ia 
Nouvelle-Z^lande , continuellement agit^s par les tremblements de terre 5 il 
atteint TAm^rique m^ridionale au point D de Valdivia, d*oi!i part le cercle 
primitif dont M. tWe de Beaumont a depuis longtemps fait ressortir la coin- 
cidence absolue avec la ligne des c6tes du Chili et du P^rou , si^ge incessant 
d'oscillations du sol : il quitte le continent par le littoral de Maranhao, oik 
s'est 6tendue et s'est arr6tte la secousse du 8 f^vrier, traverse Tile volcanique 
de Mad^reet coupe TEspagne et la France k Tangle du golfe de Biscaye, pr6s 
decette extr^mit^ occidentale des Pyr^n^, dont M. Antoine d'Abbadie a fait 
connaltre T^tat presque permanent d' oscillation. Mais le fait le plus remar- 
quable, sans contredit, est qu'il passe a Lisbonne, dont le c616bre tremble- 

(4) Voyez la carte g^logique des Etat^-Unis, par M. J. Marcou. BuU, de la Soc. giolog., 2« s^rie, t. XTI. 

(2) Humboldt; Reiatum historique. 

(3) Thomassy, Giohgie pratique de la Louisiane, 
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ment de terre, en 17S5, ful ressenti le mSmejour, V^ novembre, sur toute la 
ligne des Antilles, depuis la Barbade jusqu'^ Cuba, c'est-a-dire sur cet axe 
central, parall^le au premier cercle primitif , que j'ai d&]k signal^. 

\o\\k done deux grands cercles conjuguds, que Ton pourrait appeler les 
deux axes volcaniques de VAtlantique^ etdont Tinfluence est bien remarquable 
sur la distribution des tremblements de terre k la surface du globe. Mais ce 
n'est pas tout encore. 

L'angle droit qu'ils font entre eux aux deux points H dont il s'agit est divis^ 
en deux parties ^gales par un dod^^irique rhomboidal qui, apres avoir 
traverse les Andes, pr6s de Guayaquil et de Riobamba, dont les catastrophes 
sont c^l^bres, vient fornaer Taxe de Tellipse allong^ d^crite par les lies de la 
Sonde, depuis Textr^mite volcanique des lies Salomon jusqu'i la cdte nord- 
ouest de Sumatra, et, au centre m6me de cette ellipse, passe exactement 
sur les lies d'Amboine et de Banda, qui, depuis le milieu du si^cle dernier 
jusqu'a nos jours, n'ont, pour ainsi dire, pas cess^ de presenter les plus 
violentes Eruptions (1). 

Prenons maintenant le point T, plac6, sur ce dodtea^drique rhomboidal, 
pr6cis^ment k ^gale distance des deux points H, et suivons vers le nord le 
grand cercle primitif qui, en ce point, lui est perpendiculaire, jusqu'ii la ren- 
contre du centre de pentagone D, situ6 dans TAm^rique Russe. Lk con- 
Yergent, comme on sait, cinq cercles primitifs. L'un d'eux joue un r6le im- 
portant dans les petites Antilles volcaniques, ou il determine Talignement des 
trois lies centrales de la Guadeloupe, de la Dominique et de la Martinique : 
du cdte de Toc^n Pacifique, il suit a une certaine distance la rangte volca- 
nique du Japon, des ties Kourilles et du Kamtschatka, passe k Tile Sou f re, a 
Gilolo, et vient rencontrer le dod6ca6drique rhomboidal au noeud de Tarchipel 
volcanique des Moluques. 

Le plus proche de celui-ci vers Touest, avant d'arriver au centre volcanique 
continental d' Albuquerque, passe dans le voisinage de massifs volcaniques 
dans le nord-ouest des £tats-Unis; puis, il tombe exactement a Mexico, 
centre des immenses cdnes du Mexique, et, de la, au groupe volcanique des 
lies Galapagos. 

Le second, vers Touest, est celui qui est perpendiculaire, en T, au dod6- 

(4) VoirL. de Buch, lies Canaries, p. 410-4U de la traduction frangaise. 
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ca^drique rhomboidal , et il a la bonne fortune de rencontrer sur sa route 
r^aorme pic volcanique du Sain t-Elie (altitude, 5,800 metres). 

Le troisieme est plus favoris6 encore, car c'est le grand cercle du T^nare; 
et, par cons^uent, il joint d'un cdt^ le Mowna-Roa, de Tautre le VAsuve, les 
lies £oliennes et I'Etna. 

Lequatri^me cercle forme la presqu'tle d'Alatska, toute jalonn^ de volcans 
d'une grande activite (I), et il va rencontrer le dod^6drique rhomboidal li 
Fextr^mit^ orientale de Tellipse des lies de la Sonde (lies volcaniques Salomon). 

Ainsi, non-seulement aucun des cinq cercles qui se coupent iau point D 
de I'Am^rique Russe n'est Stranger aux ph^nom^nes volcaniques, mais, en 
siuTant successivement leurs cours, on se trouve, pour ainsi dire, en relation 
aYec la plupart des centres volcaniques du globe. 

On remarquera que c'est surtout vers I'oc^an Pacifique que se d^veloppe 
rinfloence volcanique des cercles qui rayonnent du point D , et Ton ne pent 
s'empteher de conclure que ce centre de pentagone parail avoir 6t6 le centre 
d'on dernier ^loilementde la croAte du globe, qui a laiss6 Tun des hemispheres, 
[vesque tout continental, fort pauvre en volcans, rarement agit^ par les 
tremblements de terre, tandis que I'autre hemisphere, presque entieremeot 
reoouvert par les eaux, est tout sillonne de bandes volcaniques, condamnees 
a one perpetuelle et convulsive agitation. 

On comprendra aisement que ce ne pent etre ici le lieu de s'etendre sur un 
sojet qui demanderait de profondes meditations et de longs developpements. 
Je me propose de le reprendre ailleurs avec toute la precision dont il est sus-- 
ceptiUe, lorsque je ferai voir la connexion intime qui exisle entre les princi- 
paux cercles du reseau pentagonal et les grandes lignes stratigraphiques dea 
Antilles* Je voulais seulement montrer comment, a mesure que Ton s'eieve 
dans cet ordre de considerations, on est de plus en plus naturellement amene 
a [jenfter qu'au rnoins en ce qui tient aux phenomenes volcaniques et aux 
UemblemefiU de terre, le r6le des alignements simples ne pent se separer de 
celui des {XHOts ^inguliers ou ces alignements viennent converger, ou plut6t^ 
d'ou Us rayonnent ^lans (hm direrrtions determinees. 

(4) L.delkMii,f>. i4;^. 



PifiCES JUSTIFICATIVES. 



A Monsieur le Contre-Amiral Gourbeyre^ Gouvemeur de la Guadeloupe et dependances. 

Monsieur le Gouyerneur , 

Cest dans les grandes circonstances que se d^couvrent les grands caract^res. La 
catastrophe du 8 Kvrier est venue soudaine, imp^rieuse, vous imposer de terribles 
devoirs. Vous n'avez point failli a i'oeuvre. 

Lorsque tout autour de nous s'est 6crouI6, nous avons iev6 les yeux vers vous : 
et vous nous avez montr^ comment on pouvait allier la sensibility de Thomme priv6 
au calme, k la presence d'esprit de i'homme public. 

Animus par votre exemple, les Chefs d'administration ont rivalis6 de z^Ie, et se 
sont multiplies partout oil les malheurs rdclamaient leur presence; sous votre inspi- 
ration, de modestes citoyens sont devenus de grands magistrals; chez tons enfin, 
vous avez fait renaltre la confiance et I'espoir. 

Honneur done a vous, Monsieur le Gouvemeur! A vous toute notre reconnaissance. 

Mais ces sentiments de toute une population , une voix isol^e les exprimerait fai- 
blement : c'est k la voix de tous qu'il appartient de les t6moigner. Qui pourrait vous 
rendre les Amotions dont votre coeur patemel a d(k £tre touchy, lorsque, quittant 
pour la premiere fois les mines de la malheureuse Pointe-a-Pitre, et revenant au 
milieu de nous, vous avez traverse nos rangs ou le silence de Tattendrissement et du 
respect parlait un langage si Eloquent ? 

Au milieu de vos tristes et innombrables preoccupations, vous avez song6 a tout, 
Monsieur le Gouvemeur. Pendant que vos soins relevaient les monuments des 
hommes, vous avez voulu qu'un r^cit fut fait des d^sordres de la nature. Vous 
avez desire que, parcourant une fois encore les diverses parties de ces ties, ou des 
etudes speciales m'avaient d6jli appeie, j'allasse constater sur les lieux la grandeur 
de rev^nement. 



56 TREMBLEMENT DE TERRE 

Fils adoptif d'un pays auquel ses malheurs m'attachent plus ^troitement encore, 
frapp^ moi-m6me dans de bien chores affections, j'ai dA puiser aussi dans votre 
exemple assez de courage pour r^pondre k votre confiance, assez de calme pour 
me faire Thistorien de nos malheurs. J'ai pens6 que chacun de nous devait sa 
pierre, quelque petite qu'elle fAt, a I'^difice de notre prosp6rit6, dont vous avez 
replace les bases. 

Monsieur le Gouvemeur, dans mon r6cit, je n'ai cherch6 qu'une chose, la 
v6rit6. Je n'ai pas voulu faire un plaidoyer, mais une simple narration. Si, oubliant 
tout ce que mon travail doit d'imperfection a mon insuflisance et aux preoccupa- 
tions d'une douleur legitime, je vous I'offre aujourd'hui, c'est que j'ai voulu 
surtout vous remercier ici de la bienveiliante protection avec laquelle vous avez 
constamment encourage mes efforts; c'est que j'ai c6d6 au besoin de consacrer ma 
reconnaissance personnelie au milieu des t^moignages de la reconnaissance publique. 

Je suis avec respect, etc. 

Ch. DEVILLE. 

R^onse. 

J'ai lu vos Observations sur le tremblement de terre de la Guadeloupe; et cette 
lecture a pleinement justifi^ I'opinion que j'avais de vous, quand, dans Tint^r^t 
des sciences que vous cultivez avec tant d'ardeur, avec tant de perseverance, je 
vous invitai a explorer de nouveau, pour constater la grandeur et les effets du 
phenom^ne, les lies et les diverses parties de notre colonic qui avaient ddja ete le 
the&tre de vos precedents travaux. 

Cette mission, vous I'avez acceptee avec empressement, vous I'avez remplie avec 
un zMe infatigable. 

Dans le monde savant, Monsieur, votre oeuvre sera appreciee comme elle le 
merite, et c'est la que votre devouement trouvera sa recompense. Ici, nous con- 
serverons le souvenir des grandes fatigues que vous avez eprouvees, des maladies, 
des perils que vous avez braves pour accomplir votre t&che; et, quand nous vou- 
drons connaltre le grand evenement qui desormais occupera une si grande place 
dans notre histoire, c'est dans votre recit, simple et vrai comme son auteur, que 
nous irons chercher la verite. 



Le Contre-Amiral , Gouvemeur, 
GOURBEYRE. 
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Tableau des secousses de la Terre, ressenties a la Guadeloupe et dans ses dSpendances, 
depuis le 8 fivrier 1 843 jusqu'au 1 6 avril 1844. 





INSTANTS DU JOUR. 


NATURE DES SECOUSSES, 


DATES. 






LIBUX OU ELLES ONT ETE RBSSBIfTIBS 




MATIN. 


SOIA. 


OBSERVATIONS. 


4843. 








8 f(§vrier. 


40 h. 40'. 


B 


Un tremWement de terre dont la dur^ a 6t^ de 405" a d^truit la 
ville de la Pointe-4-Pitre , reavers^ les usines dans toute T^- 
teodue de la Grande-Terre et occasionn^ de notables boulever- 
sements dans les montagnes de la Guadeloupe. 




» 


40 heures. 


Yiolente secousse, commune k tout^ ies localit^s de la Guadeloupe 
et de la Petite-Terre. 




» 


miouiU 


A la Basse-Terre. 


9 — 


44 heures. 


44 h. 35'. 


A la Capesterre. 




» 


5 heures. 


A la Pouite-4-Pitre. 


40 — 


% heures. 


B 


Id. 




% h. 30'. 


» 


A la Capesterre. 




6 h. 45'. 


8 h. 40'. 


4) — 


8 heures. 


» 


Trto-fbrte secousse k la Pointe-^-Pitre. 




9 h. JO'. 


2 heures. 


A la Capesterre. 


44 — 


2 heures. 


» 


U. 




4 heures. 


6 h. 5'. • 


Id. 


45 — 


9 heures. 


44 heures. 


A la PoJnte-4-Pitre. La secousse de 44^ du soir a fedt sortir les 
habitants de leurs maisons. 




4 h. 40'. 




A la Caoesterre. 




5 h. 20'. 


7 h. 45'. 


46 — 


4 heure. 




A It Pointe-i-Pitre. 




» 


3 h. 45'. 


A la Capesterre. 


48 — 


3 heures. ' 




A la Pointe-ik-Pitre. Trto-fiorte, les maisons craouaient. 


49 — 


9 h. 30'. 




Id. 


JO — 


5 h. 45'. 




Id. 


n — 


iheurat. 


8 h. 30'. 


A la Basse-Terre. 




> 


9 h. 45'. 


A la Pointe-4-Pitre. Les habitants sortirent de leurs maisons. 




5 heures. 




A la Capesterre. 




8 h. 20'. 


• 8 h. 55'. 


» — 


4 h. 45'. 




Id. 




4 heure. 




Trte-forte k la Pointe-^-Pitre. Les habit, sortirent de leurs maisons. 


u — 


h. 45'. 


» 


1 Secousses tr^s-fortes k la Pointe-k-Pitre. Eles ont jet^ Talarme 
dans la population de cette ville. 




2 heures. 


9 


25 — 


2 heures. 


5 heures. 


A la Pointe-a-Pitre. 


4«'M1I8. 


7 h. 30'. 




Id. 




2 heures. 




A la Capesterre. 


4 — 


7 heures 




A la Basse-Terre. 




8 h. 20'. 




A la Capesterre. 


8 — 


4 heures. 




A la Pomte-i-Pitre. 




40 h. 45'. 




Id. 




44 h. 30'. 




Id. 


9 — 


5 h. 45'. 




Id. 


40 — 


4 h. 30'. 




A la I\>intenk-Pitre. Secousse tr^fr-forte. Les habitants quitt^rent 
leurs maLsons. 




4 h. 30'. 


9 


A la Capesterre. 
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• 


INSTANTS DU JOUR. 


NATURE DES SECOUSSES, 


DATES. 






LIEUX OU ELLES ONT ET^ RESSENTIBS 

0t 




MATIN. 


SOIB. 

• 


OBSERVATIONS. 


4843. 








40 mars. 


2 heures. 


9 


A la Pointe-A-Pilre. Fortes secousses. 


44 - 


5 heures. 


9 


Id. Id. 




midi. 


9 


Id: Id. 




» 


midi 30'. 


A la Basse-Terre. 




» 


midi 32'. 


A la Capeslerre. 


46 - 


2 heures. 


9 


A la Pomte-i-Pitre. 


48 — 


3 heures. 


9 


Id, 




5 heures. 


9 


Id. 


49 - 


7 h. 30'. 


9 


A la Basse-Terre. 


24 - 


3 heures. 


» 


A la Pointe-i-Pilre. 


24 - 


minuit k 3K 


9 


Trois faibles secousses k la Pointe-k-Pitre. 


27 — 


2 heures. 


9 


A la Poinle-a-Pitre. 


29. — 


2 heures. 


9 


Id. 




5 heures. 


9 


Id. 


30 — 


3 heures. 


9 


Id. 

f Secousses tr^s- fortes k la Pointe-^-Pitre, pr^cM^ et suivies de 
bourdonnemenl. Pendant la nuit du 34 mars au 4^ avril, et 


34 — 




8 h. 5'. 
40 h. 35'. 
44 h. 25'. 


9 


particuli^rement depuis 44^ 25' du soir jusqu*^ 4^ du matin, on 
peut dire que la terre n'a pas cess^ de trembler. La population, 
en proie k d'incessantes aJarmes, a pass^ toute cette nuit dans 




A 




» 








i les rues et sur les places publiques. 


4«'avril. 


4 heures. 


9 


Tr6s-forle secousse k la Pointe-ii-Pitre. 




4 heures. 


9 


A la Capesterre. 


3 - 


» 


40 heures. 


A la Pomte-^-Pitre. 




» 


minuit. 


Id. 


4 - 


2 heures. 


9 


Id. 


B - 


9 


7 heures. 


A la Basse-Terre. 




9 


7 h. 45'. 


Tr^s-forte secousse k la Pointe-A-Pitre. 


9 - 


» 


9 heures. 


A la Poinle-A-Pitre. 


44 - 


J> 


40 heures. 


Forte secousse a la Pointe-4-Pitre accompagn^ de bourdonnement. 


43 — 


» 


40 heures. 


Forte secousse a la Pointe-4-Pitre. 


44 - 


» 


5 heures. 


Id. 


46 - 


9 


9 h. 44'. 


A la Capesterre. 


47 - 


9 h. 30'. 


9 


Forte secousse k la Pointe-ii-Pitre. 


48 - 


» 


44 h. 30'. 


Id. 




9 


44 heures. 


A la Capesterre. 


49 — 


40 heures. 


4 heures. 


A la Pomte-k-Pitre. 




9 


44 heures. 


Id. 




40 h. 42'. 


4 h. 30'. 


A la Capesterre. 


20 - 


2 heures. 


44 heures. 


Tr^s-forte secousse k la Pointe-A-Pitre. Depuis 4 4^ du soir jusqti'ft 
^ du matin le 24 , il y a eu au moins une secousse par heure. 




4 h. 30'. 


40 heures. 


A la Basse-Terre. 




9 


2 heures. 


A la Capesterre. 




9 


44 h. 30'. 


U. 


24 — 


8 heures. 


9 


Forte secousse k la Pbinte4-Pitre. 

/ On doit faire remarquer ici que les secousses 




3 h. 6'. 


9 


A la Capesterre. 


not^s k la Capesterre et A la Pointe-a-Pilre 
sont pour la pfupart ressenUes au Lamentin, 
au PeUtr-Bourg, a la Goyave et aux Saintes. 




4 h. 25'. 


9 


Id. 








• 




5 h. 25'. 


9 


A la Basse-Terre. 


23 - 


9 


44 h. 30'. 


Forte secousse k la Pbinte-^Pitre. 


26 — 


3 4 4 h. 


9 


Trois secousses k la Pointe-A-Pitre. 


26 — 


9 


44 heures. 


A la Pointe-A-Pitre. 


27 - 


4 heure. 


9 


Id. 




3 heures. 


9 


Id. 


4 mai. 


4 heures. 


9 


Forte secousse k la Poinle-k-Pitre. Elle a M ressentie au Matouba. 




2 heures. 


9 


A la Capestelre. 


5 - 


9 


44 heures. 


Forte secousse a la Pointe-Ji-Pitre. 


6 — 


4 heure. 


44 h. 30'. 


Fortes secousses k la Pointe-^Pilre. La premiere a occasionn^ la 








chute de quelqi 


les pignons l^zardds. 
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INSTANTS DU JOUR. 


NATURE DES SECOUSSES, 


DATES. 






LIEUX OU ELLES ONT ETE JIES8ENTIB8 




MATIN. 


SOIB. 


OBSSRVATIOXS. 


4843. 








7 mai. 


» 


4 heures. 


Secousses faibles k la Pointe-k-Pitre. 




» 


44 h. 45'. 


Id. 


9 — 


44 heures. 


» 


Trois faibles k la Pointe-k-Pilre. • 


40 - 


44 heures. 


9 


Une faible k la Pointe-^-Pitrc. 




» 


40 heures. 


A la Basse-Terre. 


44 - 


5 h. 30'. 


9 


Trte-forte secousse k la Pointe-k-Pitre. Sa dur^ a ^t^ de 3 ^ 4". 




6 heures. 


9 


Tr^ft-forle secousse k la Pointe-k-Pitre. Sa durde a ^t^ de 8 i 9". Au 
dire de tout le monde, c*est la plus forte secousse ressentie 
depuis le 8 f^vrier. 




6 h. 30'. 


) 






7 h. 30'. 


" 






7 h. 45'. 

7 h. 57'. 

8 h. 28'. 


» ( 


^ Les secousses de e**, 7^ 30' et %^ 28' du matin ont ^t^ fortement 




9 
9 


ressenties k la Basse-Terre et k la Capesterre. 




8 h. 38'. 


6 heures. 






9 h. 45'. 


44 heures. / 




42 — 


3 heures. 


9 


A la Pointe-i-Pilre. 




3 h. 5'. 


6 h. 30'. 


Id. 




3 h. 45'. 


9 


Id. 


43 — 


5 h. 40'. 


9 


Tr^s-forte secousse k la Pointe-k-Pitre. 


44 — 


midi 30'. 


44 h. 45'. 


A la Pointe-k-Pitre. 


45 — 


9 


9 h. 30'. 


Id. 




» 


44 heures. 


Id. 


46 — 


4 heures. 


9 


Id. 




7 heures. 


9 


Id. 


48 - 


« 


8 h. 30'. 


. Forte secousse k la Pointe-k-Pitre. Elle a ^t^ accompagn^ de 


49 — 


9 


44 heures. . 


bourdonnement. 


20 - 


4 heures. 


5 heures. 


Faible secousse k la Pointe-k-Pitre. Celle de i^ du matin a ^t^ 
ressentie k la Capesterre et k la Basse-Terre. 


24 - 


» 


44 heures. 


A la Pointe-&-Pitre. 


22 — 


4 heures. 


9 


Id. 


23 — 


8 h. 45'. 


44 h. 30'. 


Id. 


24 — 


4 heures. 


minuit. 


Id. 


25 — 


2 h. 30'. 




Id. 




3 h. 40'. 




Id. 


26 - 


3 heures. 




Id. 




3 h. 30'. 




Id. 


27 - 


4 heures. 




Id. 




4 h. 30'. 


40 heures. 


Id. 


28 - 


4 heure. 




Id. 




4 h. 30'. 




^d- 


30 — 


6 heures. 
6 h. 40'. 
9 h. 45'. 




, A la Pointe-i-Pitre. La premiere de ces secousses a 6t^ tr6s-forte 






[ et accompagn^ de bruit souterrain. 


34 - 


midi 45'. 


3 heures. 


Secousses faibles k la Pointe-a-Pitre. 


4*' juin. 


4 heures. 




Forte secousse Id. 


2 - 


4 h. 5'. 




Faible secousso Id. 


4 - 


3 heures. 




Id. Id. 


5 — 


3 heures. 




Forte secousse Id. 


6 - 


» 


9 heures. 


Forte et brusque -secousse k la Pointe*&-Pitre, 


7 — 


5 heures. 




Faible secousse k la Capesterre, 


8 — 


4 h. 30'. 


9 


Forte et brusque secousse? a la Pointe-k-Pilte, 




4 h. 55'. 




Faible secousse a la Capesterre . 


9 - 


4 h. 30'. 




Deux fortes s^ousses aux Saintes. 




2 h. 40'. 


6 h. 30'. 


A la Poi»te-^-PiLre. 


40 — 


2 heures. 


40 h. 45'. 


Id. 


44 — 


4 h. 5'. 
4 h. 20'. 


6 h. 45'. 
44 heures. 


A la Puinte-a-Pitre. Les secousses de 4»» 5' et 4>> 20' du maUn ont 


6i^ rosaeiiiies au port Louis, au Petit-Bourg, k la Capesterre, 




aux Troi^Rivi^res, aux Saintes, et li Marie-Galante. 


42 — 


» , 


44 h. 45'. 


A la PoiQle-i^Pitre, 
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TREMBLiafENT DE TEKRE . 



DATES. 



fS4a. 

12 jina. 

13 — 



II — 



l€ ^ 
17 — 



2* ^ 
13 — 



i4 — 

25 — 

ti — 

27 — 

2t -- 

3* -- 

3 — 

i — 

5 — 

7 — 

9 — 



If 
12 



13 
U 



15 
l€ 
19 
21 



IXSTAKTS DO JOtl. 



HATCr. 




hcww. 



9 h. 3r. 

10 b. 15'. 

11 beures. 

» 

4 heures. 
ft b. 3ir. 
9 beures. 

2 b. i<r. 

II b. 3<r. 

7 b. W. 
10 h. 15'. 

I beore. 
miimit 45*. 

3 

9 

10 b. 20^. 
I b. iO'. 

5 b. 15'. 

3 b. 30^. 
5 beoreg. 

11 b. 25'. 
b. 45'. 

9 b. 10". 



15'. 
I beore. 
i beores. 

» 
II beores. 

3 beures. 

4 b. 15'. 
II b. 55'. 

5 bciires. 



I b. W. 
I b. 35'. 
6 beores. 

1 h. W. 

2 b. 3r. 
10 b. W. 

mjdi. 



II b. 45r. 



4 h. 45-. 
41 b. 2r. 



2 b. r. 

a 



10 beam. 
» 

6 beareg. 

7 b. 5'. 



I b. W. 

10 b. 30^. 
10 b. 15'. 

4 beores. 



II b. 15'. 

> 

II b. 30^. 

7 b. W. 

40 b. 45'. 

a 

B 

5 beores. 

41 b. 30^. 
nunoit. 



9 beores. 

4 b. 45'. 
9 b. 30^. 

9 

2 beores. 

» 
8 b. W. 

» 



XATTIE DES SQOCSSS, 

LlCrX or CLLK9 ^ST KTS ABftSSVTIBS 
OMSEMWlTiOMS. 



Ah 



itf. 
itf. 



Ah Cape Hun. 

A h Pbiflleu4-Pilre. 

A h Mote-i'Ptoe. De 

A h kaw-Terre. 
A h Cftpesierre. 
Forte ei ' 



oa a 



trois 



i^itrv, a h 



a h 



Aox Saintes. 

A h Pbute-a-Pitre. 

id. 
u. 

M. 
Id. 
Id. 
Tr«84bneaecoaBeil 

A h Pbul^-^Pitre. 

/tf. 
A hC^MSterre. 
La terre a oacflK ciwIimwI el UriemeBt a h MBle-4-Pttre 

\k 5k do Botm. Yhieiil mn. La tadre est tooMe ai 



■KB0BS eciooief 
a b Capeslerre. 



joaqo i 5k do nol 
Ibrt neor-d*tpee. 
A h Ptomte-i-Pitre. 

M. 

Id. 

Id. 
A B Bn8e->TerFe. 

Id. 
A h PoiBle-4-Pitre. 

Id. 
L^eere secoosee ressentie ao Matooha 
A h PioiBle-^-Pitre. 

Id. 

Id. 

Id. 
Deox seoooases aasez fortes ressentiflB k Maloobt. 
A la IV>uite-4-Pitre. 
A h BB88e>TerTe. 

Id. 
Forte secooflBe i h Fointe-i-Pttre. 
Fortes secoosses \ la Pttnte-^-Pitre. OBe de 4^ 45 do 

M ressentie i la Capesterre. 
Aia Capesterre. 
A h FcNiil6-4~Pitre. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

U. 

U. 

Id. 

Id. 
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INSTANTS DU JOUR. 


NATURE DBS SECOUSSKS, 


DATES. 




-^ — — 


LIEUX OU ELLBft OUT ETE ESSftBNTIBS 

et 




MATIN. 


son. 


OBSERVATIONS. 


4843. 








24 jninet. 


2 h. 40'. 


B 




3 h. 45 . 


B 


Fortes secousses k la Pointe-k-Pitre. Elles ont ^t^ pr^c^^ de 




4 h. 5'. 


» 


^ bourdonnement. 




4 h. 40'. 


B 




25 — 


B 


44 heures. 


Forte et brusque secousse ft )a Pointe-ft-Pilre. Hie a ^t^ ressentie 
k 111 B^sse-Terre. 


26 — 


2 heures. 


44 heures. 


A la Pointe-a-Pilr^. 


27 - 


4 heures. 


B 


fd. 


28 — 


7 heures. 


8 h. 50'. 


A la Pomte-j^-PiiTc. Celle de 8»» 50' du soir a M pr^c^d^ d'un 
fort boordonnement. 


2 aoat. 


» 


3 h. 30'. 


Faible secousse k la Pointe-^-Pitre. 


3 - 


3 h. 25'. 


B 


Id. 


4 - 


» 


2 h. 30'. 


id. 


5 — 


9 


40 h. 30'. 


Id. 


6 — 


4 heure. 


B 


A la Pointe-ii-Pitre. 




3 heures. 


3 heures. 


Id. 




6 h. 30'. 


B 


Id. 


12 — 


40 h. 30'. 


9 heures. 


Id. 




» 


9 h. 30'. 


A la Basse-Terre. 




» 


40 heures. 


Id. 


U - 


» 


44 h. 30'. 


Assez vive secousse dont la durto a ^t6 de 8 4 40", ressemie a 
Matouba. 




2 heures. 


3 heures. 


A la Pointe-ft-Pitre. 


45 — 


» 


4 heures. 


A la Pointe-a-Pitre. Secousse peu appr^iable, mais qui cependant 
a d^lermin^ la chute d'une maison d^jft 6branl6e. 


46 — 


6 h. 30'. 


B 


A la Pointe-A-Pitre. 




7 h. 30'. 


B 


Id. 




40 h. 25'. 


B 


Id. 


49 — 


ji 


3 h. 45'. 


A la Point«-a-Pitre. Ont ^t^ ressenties k la Capesterre. 




9 


6 h. 20'. 


Id. Id. 


24 - 


9 


8 h. 30'. 


Id. 


» -. 


» 


4 h. 45'. 


Id. 


28 — 


3 heures. 


B 

B 


Fortes et brusques secousses pr6cM^ de bourdonnement, k la 




4 heures. 


Pointe-4i-Pitre. 


29 — 


44 h. 45'. 


B 


A la Pointe-ft-Pitre. 


6septemb. 


B 


44 heures. 


Id. 


8 - 


44 heures. 


B 


Id. 


9 — 


5 h. 30'. 


B 


Id. 


20 - 


B 


7 h. 45'. 


Id. 




B 


44 h. 45'. 


Id. 


25 - 


midi. 


B 


Id. Asset forte. 


4 octobre. 


6 h. 45'. 


3 heures. 


Id. Secousses faibles. 


8 — 


40 h. 30'. 


B 


Id. Id. 


42 — 


3 heures. 


B 


Id. 


26 - 


B 


8 h. 30'. 


Id. 


2 novemb. 


B 


44 h. 30'. 


Id. Assez forte. 


3 — 


3 h. 30'. 


B 


Id. Faible. 


4 - 


4 heures. 


B 


Id. Id. 


19 - 


B 


2 h. 30'. 


Id. Id. 


26 - 


B 


minuit. 


Id. Forte secousse pr^c^^d'un bourdonnement. 


43d^cemb. 


4 heures. 


B 


Id. Faible. 


49 ~ 


3 heures. 


B 


Id. Id. 


30 - 


B 


44 heures. 


Id. Id. 


4844. 








3 jaBTier. 


44 heures. 


B 


Id. Id. 


5^- 


B 


7 h. 45'. 


Id. Id. pr^cMto d*un bourdonnement. 


9 — 


B 


44 heures. 


Id. Id. 


48 - 


B 


8 h. 45'. 


Une secousse, qui a violemment ebranl^ la tour du phare de la 
PaUt^Terre, a M ressentie k la Basse-Tertv. 
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INSTANTS DU JOUR. 


NATURE DES SEGOUSSES, 


DATES. 






LIEUX OU BLLBS'ONT ETB BB88BNTIB8 




MATIN. 


sou. 


OBSERVATlOAfS. 


4844. 








49 Janvier. 


4 heure. 


» 


Cette secousse, peu appr^iable k la Guadeloupe, a jet^ la terreur 
parmi lea populations de la Marlinique, de.Sainte-Lucie et de 
la Grenade. 


«5 - 


2 h. 45'. 


» 


Assez forte secousse k la Pointe-4-Pitre. 


%1 — 


» 


3 heures. 


Id. 




» 


8 h. 45'. 


Id. 


20 f(§vrier. 


9 


44 heures. 


Id. 


26 - 


» 


8 heures, 


Faible secousse k la Pointe-i-Pitre. 


26 — 


4 heure. 


» 


Plusieurs fortes secousses k la Pointe-^-Pitre. 


4«>' mars. 


» 


2 heures. 


Secousse forte k la Pointe-&-Pitre. 


6 — 


1 h. <5'. 


» 


Secousse faible Id. 




i h. 15'. 


» 


Secousse forte Id, 


6 - 


» 


7 h. 45'. 


Secousse faible Id. 


40 — 


» 


9 heures. 


Deux secousses fortes k la Pointe-^-Pitre. 


46 - 


5 h. 30'. 


» 


Une secousse foible a la Pointe-4-Pitre. 


46 - 


44 heures. 


9 heures. 


Faibles secousses k la Pointe-irPitre. 


47 - 


4 h. 30'. 


» 


Une secousse assez forte et d*une assez longue dur^ s'est fiut 
ressentir k la Rasse-Terre et a Saintr-Martin, d^pendance de la 
Guadeloupe. 




4 h. 45'. 


» 


Une forte secousse k la Pointe-i-Pitre. 


6 avril. 


B 


40 heures. 


Tr68-forle Id. Id. 


6 — 


4 heure. 


» 


Forte et brusque secousse ressentie k Saintr-Pierre (Martinique). 


46 - 


9 h. 20'. 


» 


Un violent tremblement de terre, accompagnd de bruit souterrain. 
et dont la dur^e est 6valude i 3r, a 6t& ressenti k SainU 


. 












Thomas et k Puerto-Rico. Dans cette derni^re tie, plusieurs 








maisons et quelques edifices publics ont M renvers^ ou l^zai^ 








d^. 11 a ^t^ ressenti k la montagne Saint-Louis k la Guadeloupe. 



Le Dombre des secousses port^es dans ce tableau est de 324, ainsi r^parties quant 
aux heures auxquelles elles se sont fait sentir : 

De 6 heures du soir k minuit 93 

De minuit a 6 heures du matin 1 31 

De 6 heures du matin a midi 60 

De midi a 6 heures du soir 40 

324 



Le nombre des secousses ressenties pendant les 12 heures de nuit est, k celui des 
secousses qui ont eu lieu pendant les 12 heures de jour, comme 56 k 25, ou sen- 
siblement comme 11^5. Les 6 heures les plus calmes de la nuit auraient eu plus de 
trois fois autant de secousses que les 6 heures les plus agit^es de la joumite. n y a 
quelque lieu de penser que cette disproportion tient, au moins en grande partie, 
a ce que le mouvement et le bruit du jour dissimuleraient les plus faibles. Dans ce 
cas, le nombre total des secousses serait r^ellement plus considerable encore. 
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Quant aux difT^rents mois, voici comment l^s secousses s'y r^partissent : 

F6vrier1843 38 

Mars 28 

Avril 3B 

Mai. . 56 

Juin 52 

Juillet. 46 

AoAt 26 

Septerabre 6 

Octobre 5 

Novembre 5 

D6cembre 3 

Janvier 1844 8 

F6vrier 3 

Mars 10 

Avril 3 

324 

On voit que le nombre des secousses a atteint son maximum vers le mois de 
mai. II est a remarquer que la seule de ces secoussses qui ait rappel6 jusqu'a un 
certain point, par sa violence, celle du 8 f6vrier, a 6t6 6prouv^e le 11 mai vers 
6 heures du matin. A la Basse-Terre, ou je me Irouvais alors, Talarme fut m^me 
assez vive, quoiqu'il ne se soit rien suivi de f&cheux. A partir du mois d'aoAt, les 
agitations deviennent rares. Cette repartition des secousses ne paratt, d'ailleurs, 
avoir aucune relation avec celle des saisons. 

M. le docteur Lherminier a donn^, de son c6t6, pour les secousses ressenties k 
la Pointe-a-Pitre du 8 f6vrier au 31 d^cembre 1843, r^num^ration suivante, qui 
xliS^re un peu de celle que nous venous de donner : 

F6vrier . 57 

Mars 50 

Avril 45 

Mai. 66 

Juin 55 

Juillet 46 

AoAt 8 

Septembre 3 

Octobre 5 

Novembre 6 

D^cembre 4 

345 
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Le nombre des secousses serait plus considerable; mais il foot remarquer que 
quelques-unes d'entre elles se sont compos^es de plasieurs chocs successifs. La 
diff(§rence dans revaluation peui d^pendre surtout de ce qa*on aurait compte chacun 
de ces chocs poor une secousse isol^e. Mais les deux documents s'accordent pour 
montrer que la p^riode d'oscillations qui a suivi la grande secousse du 8 f^vrier a 
dure jusqu'au mois d'aoAt et a eu son maximum en mai. 



Ill 

Details statistiques sur les effets du tremblement de lerre. 

Dans mon travail, j'ai dd me restreindre a la citation des faits qui pouvaient offirir 
de rinter^t dans Thistoire de cette catastrophe, considSrie comme phSnamihie ruUurel. 
Gependant je crois devoir ajouter ici quelques details statistiques , que j'extrais des 
documents officieis. 

D existait sur le cadastre triennal de la Pointe-i-Pitre, au 4** Janvier 48i3, 
savoir : 

Maisons et terrains 1,389 

Detruits par le double fleau du 8 fevrier : 
Maisons 987 



^ . _ , 1,077 

Terrains 90 ' 






Reste 312 

II faut remarquer que, sur la plupart des terrains non oecupes par les maisonSy 
il y avait des etablissements qui ajoutaient a leur valeur. 

La perte materielle est evaluee, dans une lettre du gouvemeur an ministre de la 
marine, a cent dix millians de francs, et dans cette somme les richesses detruites a 
la Pointe-a-Pitre figurent pour 75 millions, dont un tiers pour les meubles, un tiers 
pour les marchandises. 

Quant au nombre des morts et des blesses, voici un extrait d'un rapport adresse 
le 17 fevrier par le chirurgien en chef de rh6pital de la Pointe-a-Pitre : 

« II y a eu plus de femmes blessees que d'hommes; generalement elles Font ete plus 
grievement : les fractures sont tres-nombreuses , surtout aux membres inferieurs; 
elles sont multiples chez bien des individus. Apr^s elles viennent les plaies de la tite, 
avec decollement des os du cr&ne, avec ou sans fractures; des contusions enormes 
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sur tons les points du corps , des ^crasements des pieds, des mains, des ophthalmies 
caus^es par la poussi6re de chaux s'6Ievant des d^combres. En somme, je ne crois 
pas 6tre au-dessiis de la Y6nt6 en vous annon^nt que le nombre des blesses tr^s* 
graves dont la vie est ou a 6t6 en danger s'^I^ve au moins k deux cents : celui des 
blesses, en g6n6ral, peut aller h deux mille ; celui des morts a quinze c^nts. » 

La somme totale des secours en argent ou en traites envoy^s k la Guadeloupe ^ 
soit d'Europe, soit des autres localit^s des Antilles et de TAm^rique, s'61evait au 
1" mars 1844 a 6,263,806 fr. 78 c. 

Je terminerai cet article par quelques citations qui donneront une id^e de la 
perturbation produite par cet effrayant ^v^nement, en m£me temps qu'elles consta- 
leront les divers degr^s d'intensit^ que la secousse paralt avoir atteints suivant les 
localit^s. 

La premiere pi^e est un extrait d'une lettre 6crite au Courrier de la Martinique 
par un des t6moins du d^sastre : les trois autres ont 616 adress6es au directeur de 
rint^rieur par quelques maires de communes. 

Raines de la Pointe^-Pitre, 3 f(§vrier 4843. 



Cependant la terre, tremblanle encore, s'est raffermie; un moment apr^s elle avail repris son (kiuilibre. 
Mais, dans ces trois minutes de revolutions, que de ruines! que de ddsastres 1, Une >ille florissante engloutie, 
toute une population ensevelie sous ses ddcombres, la mort se cachant sous chaque pierre, et I'incendie d^o- 
rant ce que le tremblement de terre n'a pas d^truit ! Tel est Teffroy able spectacle que pr^sente en ce moment 
ce qu'on appelait hier I'opulente citd, la reine d.es Antilles, la belle et grande ville de la Pointe-k-Pitre! 

Comment d^rire maintenant les suites de ce deplorable dv^nement? Tout se confond dans la pens^ k la 
vue de ce terrible tableau. C'est en vain que de nobles coeurs, m^prisant le p^ril, cherchent k disputer aux 
d^mbres fumants des corps ddj^ mutilds; ils n*ont rdussi qu'k demi : d'un c6td le feu qui se propage, et de 
Fautre les murs qui s'^roulent opposent h leur zb\e une infranchissable barri^re. 11 leur faut rester 1^, ces 
hommes d<5vouds et courageux, pleurant de leur impuissance en voyant mourir sous leurs yeux ces victimes 
misdrables dont les cris d^hirants s*dteignent par degrds dans la fournaise ardente oil elles finissent par 6tre 
consumdes ! 

La plume se refuse k retraccr de pareilles horreurs. Et quelles sont les victimes ? Ici , c'est la fleur du 
barreau, dont la voix meurt sous les ruines du palais oil a tant de fois triomphd son Eloquence (4]t L^, c'est 
un homme, jeune encore, investi de fonctions honoris, une des espdrances que la colonie nourrissait pour 
sa defense , poete d'inspiration , plume bardie et chaleureuse qui devait compter pour Tavenir, et qu'une pierre 
(atale ^rase a son passage (2) ! Ailleurs , c'est un vicillard qui a marqud sa carri^re par des services rendus 
k son pays , et que la mort surprend au sortir des caresses de sa famille , qu'il dtait venu visiter (3) ! Plus loin , 
un jeune ndgociant , Tun des aimds du commerce , est englouti sous les d^mbres qui viennent de se refermer 
sur sa femme et ses deux enfants (4) ! Et mille autres infortunds dignes de tous les regrets, succombant au 
milieu d'atroces et intoldrables tortures! On n'ose plus compter les cadavresll I 

Pux aux cendres de ces martyrs 1 



(4) Borne de Grandprd, avocat. 

(2) Auguste Dorgemont, notaire. 

(3) Deville pdre, habitant du Canal et membre du Conseil colonial. 

(4) Garcia, ndgociant. 

I. 9 
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Dirai-je maintenant le d^sespoir de ceux qui ont surv^u ! Yoyez ce malheureux p^re, fanatique de douleuri 
creuser la terre sans relAche pour y d^uvrir sa femme et ses six enfants (4)1 lii, cette femme d^l^, 
oubliant la douleur de son bras fracass^ , pour chercher son ^poux qui tout k Theure lui tendait la main , et 
s'afbissant ^puis^ sur la pierre tach^ de son sang qui recouvre un cadavre (2) I Non loin , une m^re ^hevel^, 
les pieds nus et meurtris, courant sur les d^mbres en demandant son unique enfant, qui a disparul 
Enfin un p^re inconsolable , ensevelissant le cadavre du dernier de ses fils , tous morts avec leur m^re (3) I 

Combien d'autres encore qui pleurent sur ce vaste tombeau I 

Et voilk pourtant le drame terrible qui se ddploie au lieu ou tu t'dlevais bier fi^re et majestueuse , 6 de- 
plorable et malheureuse ville, qui ne prdsentes plus aujourd'bui qu*un melange affreux de poussi^re, de 
lambeaux de chair et de sang I 

Pour quiconque a ^td tdmoin de ces scenes de desolation et de deuil, un souvenir reslera profond, 
lugubre, impdrissable. 

Gependant des malheureux ont 4\j6 arrachds aux debris ; une ambulance en plein air s'est dtablie sur la 
place de la Victoire ; les secours de la science sont prodiguds avec empressement aux blesses, que consolent, 
d*un autre c6te , la tendre pidtd des pasteurs et les soins affectueux des bonnes soeurs de Charity. A la pre* 
midre nouvelle du ddsastre, dont la Basse-Terre elle-m^me a ressenti quelques atteintes, M. le gouvemeur 
est accouru, accompagnd de M. le directeur de Tadministration intdrieure et de M. le procureur gdndral, 
apportant k sa suite de quoi fournir aux premiers besoins. De son c6td, la Martinique, cette sceur toujours 
fiddle, plus fiddle encore au jour du malheur, ne s'est point fait attendre : prdvenu par les soins de M. Tamiral 
Gourbeyre, M. le gouverneur de cette He a exp^id imm^iatement la frigate k vapeur le Gomer, porteur 
de trente mille rations, secours pro>identiel pour des malheureux sur des mines. Le commandant en chef 
de la station navale, le noble amiral de Moges, au nom duquel les colonies ont attach^ un souvenir d'^ter* 
nolle reconnaissance, est venu joindre ses efforts k ceux de notre digne gouverneur. Des ordres sont 
donn^, et bienl6t un service rdgulier s'organise. La majeure partie des blessds, confids aux soins habiles 
du mddecin en chef de la marine , sont dirigds sur la Basse-Terre ; le reste est abritd sous des baraques en 
bois construites sur la place. Les ddcombres sont fouillds, et les cadavres qu'on en retire, ddposds dans 
des gabares, sont portds hors de la ville pour dtre inhumds dans une fosse commune. Un homme au zh\e 
et au courage duquel on ne saurait donner trop d'dloges dirige ce triste et fundbre convoi (i). La muni- 
cipality s'organise sous les halles de la Poissonnerie. Le maire, ses adjoints, les membres du conseil 
rivalisent de zdle avec Tadministration et veillent jour et nuit k pourvoir aux besoins de cette population 
sans asile et sans pain. Enfin Tordre, trouble d'abord par quelques scenes de pillage, se retablit, gnSice k la 
fermetd de Tautoritd : des posies sont places sur tous les points. 

Parcourons maintenant la campagne : un tableau moins sanglant sans doute, mais gros de ddsastres, va 
se ddrouler sous nos yeux. Nous ignorons encore les pertes de la Guadeloupe ; mais k la Grande-Terre, pas 
une sucrerie n'est reside deboul; tous les moulins, si Ton en excepte deux ou trois privildgids, sont ou 
renversds ou Idzardds de manidre a ne pouvoir ser\ir. Toules les dglises, tous les ddifices en pierre sont 
tombds. Le Moule a eu aussi ses viclimes : trente malheureux y sont morts sous les ddcombres ; nous ne 
parlous pas des blessds, dont le nombre est k peu prds dgal. Les aulres communes, moins malheureuses, 
n'ont point eu k ddplorer des accidents de cette nature. Gependant plusieurs esclaves ont dtd dcrasds sur 
diffdrentes habitations. 

Marie-Galante, qui a dprouvd les mdmes pertes que la Grande-Terre, n'a point eu de victimes. 

E. FABUS. 



Petit-Canal, 9 f^vrier 1843. 
Monsieur le Directeur , 

Le pays frdmira longtemps au souvenir de la redoutable catastrophe qui vient de le frapper. Dans la 
commune du Canal, rien de ce qui dtait Touvrage des hommes n*a pu y dchapper. En deux minutes, et quand 



(4) Nadau Desilets, capitainc du gdnie. 

(2) Madame Auguste Dorgemont. 

(3) Descadillas. 

(4) M. Chdron. 
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la population entamait les premiers travaux d'une pr^ieuse r^lte, tons les ^ifices publics, les usines k 
Sucre, le domicile des families, et toule construction en pierre, que Ton considdrait comme assise sur des 
bases in^branlables, se sont ecroulds, ne laissant sur le sol que des monceaux de mines, et une population 
eflfray^ de son avenir. 

Les details du terrible ^v^nement qui vient de se passer sous nos pieds sont trop nombreux pour 
6tre recueillis dans un si court espace de temps; mais vous pourrez en appr^ier la gravity par la note 
suivante : 

Dans le bourg du Canal, T^glise paroissiale, le presbyt^re, la gedle neuve et Tancienne, la forge et huit 
maisons en murs se sont ^roulds jusqu'k leur base. 

Dans rintdrieur de la campagne, vingl-huit moulins k vent ont dtd totalement renvers^s. Vingt autres sont 
k d^olir. Dix-neufs sucreries et purgeries ont ^prouv^ le m^me sort, les maisons construites en pierre sont 
en mine, ainsi que tous les autres dtablissements d'exploitation. Cependant nous n'avons k d^plorer, dans 
cette grande chute de toutes choses, que la mort de quatre individus de la classe noire. 

Tout le pourtour de nos c6tes a dt^ violemment soulev^ et crevassd sur beaucoup de points, d'ou s'^le- 
vaient des colonnes d'eau douce, charge d'une argile jaundtre, qui n'a pu ^tre amende que par des galeries 
sous-marines. 

Que de m^itations k faire sur notre malheureux pays, Monsieur le Directeur, si la pens^ du moment ne 
devait pas ^tre celle d'aviser aux moyens de faire vivre une population qui sait qu'elle manquera de pain, si 
Tadministration ne trouve pas quelque moyen de Tapprovisionner 1 

J'ai rhonneur d'etre, etc. 

Si^rwf G^ndral FAUJAS DE' SAINT-FOND. 



Vieux-Uabitants, 40 f^vrier 4 843. 
MoNSiEUB LE Directeur , 

Depuis r^v^nement affreux du 8, j'ai 6t4 emp^chd de vous donner des details sur les effets produits dans 
notre commune. Mais d'apr^s les rapports qui me viennent de tous c6tds, il paraitrait que nos maux ne 
sont pas k comparer a ceux de la Grande-Terre. 

Nous avons eu quatre ddc^, tous dus k la chute des rochers. La dame M. N. a eu la jambe 

cass^, et un ouvrier est si gridvement bless^ qu'on le consid^re comme perdu. 

Les cafi^i^res sont ddtmites ; tout ce qui n'a pas 6i6 couvert par les foutes de terre a 6l6 

6cTdi36 par les roches. 

Ma maison , que je venais de remettre k neuf , dout les murs en chaux de sable n'ont que dix ans , et qui 

n'ont que neuf pieds de hauteur sur vingt et un pouces d'^paisseur, la terrasse et les d^pendances n'existent 

plus. Enfin je loge dans une case k n^gre. 

J*ai rhonneur d'etre, etc. 

Signs VERNIER. 



i 

D^sirade, 9 f^vrier 4 843. 
Monsieur le Directeur , 

Si le terrible et deplorable dv^nement d'hiver vous a d^hird le coeur par les malheurs de tous genres qui 
en ont 4i6 la suite, vous apprendrez avec satisfaction que la pauvre D^irade n'a jusqu'k present aucune 
perte sensible k ddplorer. 

Des ^boulements considdrables, partis des sommit^s de la montagne, des excavations, quelques pans de 
murs, d'ailleurs peu solides, ^roulds, sont tout ce qui est r^ultd de f^icheux d'un dvdnement qui devait 
nous engloutir tous. Le corps de garde et les murs d'enceinte de la ge61e sont l^zard^. Je viens d'apprendre 
que le phare et la maison sont aussi Idzard^, mais non pas au point d'interrompre le ser\'ice, puisque bier 
au soir il a 6t6 allumd comme de coutumc. 

Je suis avec respect, etc. 

Signs PAIN. 
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IV 

Effets du tremblement du terre sur divers points. 

i"" Extrait du rapport de sir Charles Fitz-Roy, gouvemeur d'Antigue, k lord 
Stanley : 

Antigoa, 43 f^vrier 4 843. 

Nous avons ressenti ici les plus affreux tremblements de terre. Un quart des maisons de Saint-John est 
au niveau du sol, et le reste n'est que ruines. La cath^rale est totalement d^truite, ainsi que le tribunal, 
la prison, la maison de correction et celle des fous. De quatorze ^glises anglicanes, sept sent compl^tement 
abattues, trois sont en ruine. Une seule ^lise du culte wesleyen, sur les neuf qui s'^levaient dans rile, 
nous reste k peu pr6s intacle. Les collines do Ridge et de Shirley sont presque renvers^ ; ce qui reste est 
si peu solide, qu'on a mis sous des tentes la garnison qui y ^tait cantonnce. Mon habitation k Dow*s-Hill , 
que j'ai louee pour ma n^sidence d'dt^, et dans laquelle j'^tais lors de la secousse, est compl^tement 
d^truite. Mes meubles, mon argenterie et une grande partie de ce que je poss^ais sont ensevelis sous les 
ruines. Les pertes en proprieties, dans toute Tile, sont incalculables maintenant. Je ne crois pas qu'il reste 
plus d'un moulin capable de rouler ; nous sommes pr^s de la rdcolle et elle semble promellre plus que 
toutes les anndes prdc^entes. J'ai fait demander k la legislature une assemble pour lundi prochain, 43 du 
courant, afin de chercher les moyens de tirer parti des Cannes. Nous enverrons des na>ires k Porto-Rico 
nous chercher des bois de construction pour rdparer nos moulins , nos prisons et noire h6pital pour les 
fous. Apr^s un si terrible dvenement, j'ai ordonn^ un jour de p^nilence et de pri^res. Vous trouverez, dans 
la pr^sente, la proclamation que j*ai adress^e aux habitants et une lettre que je viens de recevoir de 
Montserrat. Tout y est en ruine aussi, bien que la secousse n*ait pas ^t^ aussi forte qu*ici. 

La secousse semble avoir sui\i une parall^le dont la Guadeloupe est le sud et Saint-Christophe le nord. Je 
suis incline k penser qu'elle a 4x6 moins sentie dans les ties sous le Vent qa'k Antigoa. Le rapport de mon 
fits, le lieutenant Fitz-Roy, qui passait alors de la JamaTque ici , annonce que lorsque la secousse eut lieu 
il etait au nord-est de Porto-Rico, ou il pense que le choc n'a pas ete ressenti. Puis il a aborde k Saint- 
Tbomas et k Tortola, ou il a 6i6 peu sensible. Saint-Kitts, Ne\is ont aussi k peu pr6s dchappe au d^sastre. 
Pas le plus petit sympt6me pr^curseur d*une telle calamity n'a etd observe. Le matin du 8 fevrier, le temps 
etait comme ^ Tordinaire , le vent soufflait frais du m^me point , la mer etait tranquille et ne presentait 
aucune apparence extraordinaire, quand, k dix heures et demiCj d Saint-KittSj Nevis et Montserrat, et d ome 
heures moins vingt minutes d Antigoa, on ressentit la secousse soudaine et inattendue! Elle parait avoir 
dure environ deux minutes, Ensuite de legers chocs se sont fait seiTtir dans toutes les lies. Nous avons 
perdu peu de monde ; ceux qui sont morts par le tremblement de terre sont des enfants et des vieillards. 
A Antigoa, leur nombre seldve k 8; k Saint-Kitts, 4; k Montserrat, 6.*Nous ne devons ce petit nombre de 
morts quk ce que la secousse a eu lieu dans le jour. Si c'eiit ete la nuit , le malheur ei^t ete effroyable, tant 
il y a de maisons ecrasees ou renversees. 

A Montserrat, on a remarque de leg^res deviations dans le barom^tre. Le thermom^tre marquait 78 degr^s 
Fahrenheit. A Antigoa, rapportent des lettres particulidres, 50 proprietaires , sur 450 environ, auront 
Tespoir de sau>Tr leur recolte. Les archives ont et^ enti^rement sauvees, mais tons les bdtiments du gou- 
vemement sont en ruine. 

T Les ties plac^es plus au nord, Saint -Thomas, Puerto -Rico, Tortola, etc., 
ont 6t6 aussi 6branl^. Je transcris ici litt^ralement le proc^verbal rMig^ imm6- 
diatement a Sainte-Croi^c par mon savant ami M. le major Lang, qui a bien voulu me 
le transmettre : 
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Sainte-Groix, 8 tivner 4843. 

Mercredi, k Christianstedt, dans Tile danoise de Sainte-Croix, en latitude 47^ 45' nord, en longitude de 
Greenwich 4^ 48^ 48^' en temps ou 64o 42' ouest, et suivant le temps moyen de Christianstedt, k hO^ 35' dn 
matin, ou d'apr^ le temps solaire apparent 40^ 20' et quelques secondes : 

Yiolente secouase de tremblement de terre, qui a dur^ pr^s d*une demi-minute, pr^c^^e et accompagn^ 
d'un bruit dtrange, tenant k la fois du grondement et du grincement. La charpente de ma maison se mit k 
craquer et k trembler, tandis que le pupitre sur lequel j'^rivais dans le moment dtait tellement ^branM qu*il 
m'eiit 616 impossible de conlinuer : le plancher oscilla aussi tr^-sensiblement. 

De retour k ma residence dans la campagne, situ^e k un mille k TE. de la \ille, je trouvai que mon horloge 
astronomique , dans le petit observatoire oii est fix^ mon cercle astronomique, avait ^t^ arr^t^e par le trem- 
blement de terre, en concordance parfaite, quant au temps sid^ral, avec le temps moyen que j 'avals not^ en 
ville, et dont je certifie Texactitude k moins de quinze secondes. 

S"" Gxtrait du rapport adress6 a sir Charles Grey, gouverneur de la Barbade, par 
W. Helmsley, commandant du paquebot k vapeur le Dee : 

Je prends la liberty de vous adresser un compte succinct des informations que j'ai recueillies dans les ties 
que je viens de traverser, et qui ont ^t^ r^cemment agit^es par un violent tremblement de terre ; je suis 
rest^ dans chacune d'elles d'une heure a une houre et demie. 

En touchant k Saint -Thomas, le 9 courant, arrivant de la Jamalque et de Santiago de Cuba, j'appris 
qu'une secousse de tremblement de terre y avait ^t^ ressentie le 8, k ^0 heures 30 minutes du matin ; mais 
heureusement elle n*a produU aucun dommage. De \k je visitai les autres iles dans Tordre suivant : 

Tortola. — A 1 heures 30 minutes, choc violent, mais non ddsastreux ; a durd 4 minutes. 

Saint'Christaphe. — Les maisons ont ^t^ ^branldes, mais n'ont pas dprouv^ de dommages matdriels ; 
dur^ 3 minutes. 

Niives. — A Charlotte -Town, te tribunal rasd, Tdtablissement des bains gravement endommag^. La 
douane en partie ddtruite. Tous les mouhns de Tile sont plus ou moins avaries, presque toute la ville 
d^truite. La plus grande partie des constructions en bois a r(^istd ; toutes celles en pierre ont tellement 
souflTert qu*il faudra les ddmolir pour les rdtablir de nouveau. La perte est estim^e k 50,000 liv. st. ; dans 
toute rile il ne reste que deux moulins en dtat de marcher. 

Montserrat. — La chapelle wesleyenne tellement endommagde qu'il faudra la jeter k terre ; la totality des 
moulins k sucre mise hors d'etat; quelques grandes fissures, des ^boulements apparaissent sur les flancsdes 
montagnes ; dur^ 2 minutes ; six individus morts ; toutes les constructions en pierre ont plus ou moins 
souffert et sont actuellement inhabitables. 

Antigue. — Celte ile a souffert considdrablemenl ; toutes les dglises, tous les moulins n'y ferment plus que 
des monceaux de mines. L'orgue de I'dglise de Saint-John est compldlement ddtruit ; le Dock^ k English- 
Harbour, est considdrablement affaissd, et en grande partie sous Teau ; toutes les maisons en pierre sont 
enti^rement en ruine ; les murs sont en totalitd ou en partie ddtruits. Les citernes, qui contenaient prte 
de 41,000 tonneaux d*eau, se sont ouvertes avec un bruit horrible ; la secousse a durd 4 minutes. M. Hart, 
employd de la douane, a constat^ que trois horloges, dans le voisinage de English-Harbour, se sont arr^t^ 
^40 heures 40 minutes du matin. Des renseignements pr^is n'dtaient pas encore venus de Tint^rieur. On 
affirmait la perte de quarante individus, et Ton craignait que ce nombre nc fi^t encore trop faible. L'h6tel 
du gouverneur est en partie ddlruit ; la douane, le tribunal et la chapelle des Wesleyens le sont compldtement. 

Dominique. — A dprouvd violemment la secousse. 

Martinique. — Le choc a 616 violent, mais n'a pas causd de dommage en ville; dans la campagne les 
moulins ont un peu souffert. 

Sainte-Lucie. — A dprouvd la secousse , mais n'en a pas souffert. 

Pendant le tremblement de terre, notre b^timent dtait en vue de Porto-Rico , et nous n'avons pas ressenti 
la secousse k bord. [Barbadian, 15 fevrier 1843.) 

Le m^me journal donne sur la catastrophe d'Antigue de plus longs details , qui 
oonfirment ceux qui pr^cMent sans rien ajouter d'int(§ressant. 
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4"" Le petit groupe de Saint- Martin et de Saint -Biarth^iemy n*a pas non plus 
^chapp6 au choc du 8 f6vrier, comme le prouve I'extrait suivant d'une lettre adress^ 
au gouvemeur de la Guadeloupe par le commandant militaire frangais a Saint-Martin : 

9 f<Svrier 4843. 

Hier, vers 40 heures 32 minutes du matin, un affreux tremblement de terre s'est fait sentir k Saint-Martin* 
Sa durde a 6\j& d'une minute et quelques secondes 

Les secousses paraissent avoir ^t^ plus fortes dans la partie hollandaise. Ce qui le fait supposer, c'est qae 
plusieurs ^tablissements construits en pierre, tels que le tribunal et le gouvemement, sont fortement l^zar- 
d^, et que la poudridre du fort est detruite. Dans la partie fran^se, nous n'avons rien k d^plorer : quelques 
maisons seulement ont M l^zard^. 

Le bruit sourd , assez semblable k celui du feu qui cherche k se frayer un passage , venait du nord , se 
dirigeant vers le sud. 

P. S. J'apprends k Tinstant qa'k Saint-Barth^lemy les effets du tremblement de terre ont ^t^ plus sen- 
sibles qu*ici , consdquemment les d^g&ts plus considerables. 

&" Encore plus au nord j plusieurs localit^s des £tats-Unis ont aussi ressenti la se- 
cousse; on cite, entre autres, Charlestown, Washington, et m6me, dit-on, le Vermont. 

6"" Vers le sud, on a vu dans ma Relation que Marie-Galante et la Dominique 
avaient 6i6 presque aussi violemment 6branl6es que la Guadeloupe elie-mSme. Je 
trouve dans le Dominican du 8 f^vrier une note sur Inexactitude de laquelle il est 
impossible de compter; car, suivant elle, la secousse aurait commence, dans cette 
demi^re tie, k 10^53■, se serait fait sentir du N. E. au S. 0-, et aurait dur6 
deux minutes et demie, et m6me trois minutes et demie. La seule chose qu'elle atteste 
est la nidesse du choc, surtout au vent de I'tle, 

Pour la Martinique, voici un extrait de la lettre par laquelle le gouvemeur de Ttle, 
amiral Duval d'Ailly, Tannon^it a Tamirai Gourbeyre : 

Bellevue, le 9 ffivrier 4843. 

Mon cher Crouvemeur, hier, de dix heures et demie k onze heures du matin, un nouveau tremblement de 
terre, qui n'a pas dur^ moins de deux minutes, a jet^ dans un grand effroi toute la population de cette colonie. 
On n*avait point souvenir d*en avoir ^prouv^ <l'une si longue durde. Puissiez-vous ne Tavoir point ressenti I 
Les secousses ont eu lieu, je crois, de Test k I'ouest, et sans aucun temps d'arr^t sensible; elles ont dt^ 
violentes, mais leur rdgularit^ a permis aux b&timents de c^er avec ensemble, et nous n'avons aucun malheur, 
aucun accident k d^plorer. 

7"* La secousse a 616 ressentie, mais avec une moindre violence, k Sainte-Lucie, k 
la Barbade, a Tabago, a la Trinidad et dans toute la Guyane. Voici une lettre 6cn\B 
de Cayenne par la frigate VAfricaine : 

Nous avons ressenti vivement un tremblement de terre le 8 f^vrier, k dix heures trois quarts environ. Ce 
ph^nom^ne, si rare k la Guyane, n'a pas laiss^ que de terrifier la population, qui en a ^t^ quitte pour la peur; 
car ici toutes les maisons sont en bois. Nous avons aussit6t congu la plus grande crainte pour la Martinique 
et la Guadeloupe. 
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M. Itier, alors a Cayenne , fixe ^11 heures 25 minutes Theure de la secousse dans 
cette ville, et ajoute que le choc s'est fait sentir jusque dans Tile de Maranhao, 
k 1' embouchure de TAmazone. 



V 

Tremblement de terre du 11 Janvier 1 839, a la Martinique. 

Je crois devoir r6unir ici quelques documents sur cet 6v6nement, comparable, 
jusqu'a un certain point, a celui qui nous occupe, et qui d6truisitune grande partie 
de la ville de Fort-Royal a la Martinique. 

Portr-Royal, le 44 Janvier 4839. 

A 5 heures 55 minutes du matin , une sorte de mugissement vague et lointain , assez comparable pour 
I'oreille h I'effet d'une rafale, sert de pr^curseur au fl^au. Aussitdt la t«rre s^^branle jusque dans ses fonde- 
ments. Quinze oscillations bien tranches se font sentir, mais avec des intensity in^gales et dans des direc- 
tions divergentes. 

La dur^ moyenne de chacune est d'k peu pr^s une seconde. 

Leur force est telle , qu'un homme priv^ d'appui doit ^tre in^vitablement renvers^ ; ou , pour ^tre plus 
pr^is, que la crAte d'un mur de i metres de hauteur prdsentant le travers au lit, son mouvement d^rira 
dans Tespace des arcs de 4 ^ 4 2 pouces. 

Par une sorte de rafRnement de destruction , le moteur invisible combine ses efforts et les coupe par des 
repos de quelques secondes, de mani^re k pouvoir agir successivement de Test k Touest, du nord au sud, 
et enfin dans le sens de la verticale. 

Cette effrayante trilogie, y compris les entr'actes, a done dur^ de 23 k 24 secondes, un instant k peine, 
mais un instant bien long pour toute une population brusquement arrachde au sommeil et fuyant, ^hevel^e, 
haletante, au milieu d'une pluie de pierres et de ddcombres d*otL s'dl^ve un sombre nuage de poussi^re qui, 
lui aussi , porte la mort de Fasphyxie dans son sein et couvre notre malheureuse ville enti^re. 

Car Teffet a dtd aussi complet qu'instantand. 

Le Fort-Royal n'exisle plus que comme une immense mine; les rues, les cours, les jardins ont dispani 
sous Taffaissement simultand des constructions. 

Sur 800 maisons que comporte la ville, la moitid jonche la terre, 200 sont partiellement ^roul^, et ce 
qui reste debout menace incessamment de nouveaux malheurs : 50 a 60 ^ peine peuvent ^tre habits sans 
danger. Mais aucune n'a dtd dpargn^. 

L'hdtel du Crouvemement, celui de Bellevue, rhdpital, T^lise, le Conseil colonial, la Cour royale, la 
caserne de gendarmerie , celle de Tartillerie , le magasin gdndral , les deux prisons , les logements occup^s 
par les chefs d'administration , Tinspecteur colonial, le trdsorier, et le commandant de la gendarmerie, tous 
les ^tablissements publics ont partagd le sort commun. 

A rhdpital a eu lieu I'dpisode le plus affligeant de ce drame qu'il est si triste d'avoir k d^rire. Le pavilion 
neuf, construction monumentale, pouvant recevoir 460 malades, et qui en comptait seulement 46 le jour de 
rdvenement, s'effondre en entier, ensevelissant tous ces malheureux, dont le plus grand nombre (34) ne sera 
retire k grand'peine de cette montagne de mines que pour ^tre transports dans une autre sepulture. 

Aux abords de Thdtel du Gouvemement, une maison des plus modestes, n'ayant qu'un rez-de-chauss^ 
et qu*habitait une famillc composde do huit personnes, sert de tombeau k sept d'entre elles. 

Dans la cour Sainte-Luce , amas de cabanes servant de refuge k la partie la plus pauvre de la population , 
on compte quatorze cadavres. 
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A la prison des esclayes, neuf individus sont ^ras^, treize bless^ gridvement. 

Enfin c*est une vaste delation qui plane sur la ville enti^re. 

D^s les premiers moments, et gr^ce aux mesures promptes et d^cisives prises par Tautorit^, la gamison 
et les marins de la station s'^taient port^s au pas de course partout od leur pr^ence ^tait ndcessaire. Les 
cadavres purent ainsi ^tre relev^ dans cette premiere joum^e , et transport's au fur et k mesure et avec un , 
d'vouement et des soins qui font honneur k la population, les uns sur la place, les autres sur la savane des 
Quatre-Noirs , d'oii ils furent ding's en masse et au moyen des fourgons de I'artillerie sur le cimeti^re, sous 
Tescorte d'un d'tachement de troupe que pr'c'daient la croix et le cur' de la ville. 

Depuis, quelques autres cadavres ont 'f successivement retrouv's. 

Leur nombre total s'el^vent k 264 . 

Les bless's, par une singularif assez remarquable, et dont il faut s'applaudir, ne sont pas, k beaucoup 
pr's, aussi nombreux que pourrait le faire supposer le chiffre des morts, il ne d'passe pas 250. Au milieu 
d'une stupeur g'n'rale et facile k comprendre , il y a lieu d'admirer avec quelle promptitude et surtout quel 
tact des ambulances provisoires ont 'f install'es pour recevoir et secourir tant d'infortunds. 



Saint-Pierre, le 4 5 Janvier 4839. 

Le 4 4 de ce mois, k 5 heures 55 minutes du matin , notre colonic a 'prouv' un tremblement de terre d'ime 
violence telle, que de m'moire d'homme il n'y en avait eu dans ces contrdes; il a durd de 35 k 40 secondes, 
et ce peu de temps a suffi pour causer des ravages irrdparables. Trois secousses, dont la violence allait en 
augmentant, se sont fait sentir du sud au nord, de Test k I'ouest, enfin de bas en haut. Ce mouvement de 
trepidation a 'f surtout remarqu' du bord des navires en rade, et par des personnes de la campagne, qui 
voyaient la terre sauter autour d'elles comme si elle eilt 'f jefe en Fair. Pendant la nuii pr^c^dente, il y 
avait eu quelques grains, et la temperature, chaude depuis quelques joors, 'tait assez fratche. L'horizon 'tait 
brumeux et sombre et le temps calme lorsque le tremblement de terre s'est fait sentir. 

La ville de Saint-Pierre a consid'rablement souffert, surtout dans le quartier du Mouillage, depuis la rue 
Lucy jusqu'k la place du Marche. Plusieurs maisons ont 'td reuversdes, et toutes, k deux ou trois exceptions 
pr^, lezarddes du haut en bas en divers endroits. Tous les murs sont surplomb^s; les clefs des voOtes dee 
portes et des fen'tres ont cdd'. Le clocher du Mouillage, construit en pierre de taille depuis peu d'ann^es, 
est dans un dtat tel , qu'il faudra le d'molir. Les maisons de la rue Toraille ont particuli^rement souffert : 
il faudra les reb&tir presque toutes. Tels 'taient la violence des secousses et recartement que les edifices 
'prouvaient, que dans plusieurs endroits les chaines placdes d'une maison k I'autre pour supporter les rever* 
bdres au milieu de la rue ont M brisdes, apr^s avoir df tendues autant qu'elles pouvaient I'^tre. 

Le quartier du Fort a aussi 'prouv' beaucoup de mal; mais comparativement beaucoup moins que le 
Mouillage. On estime qu^il faudra plus de 4,700,000 francs pour rdparer seulement les maisons. Deux femmes 
ont 'f dcrasees sous les d'bris de leurs maisons, et trois personnes grievement blessdes. 

Au milieu de la stupeur g'ndrale , une vive anxidf rdgnait sur le sort du Fort-Royal , construit sur un 
terrain d'alluvion et peu solide. A neuf heures et demie, on a re^u les premieres nouvelles : elles dtaient 
affreuses et cependant bien au-dessous de la rdalif. 

Le Fort-Royal n'existe plusl... 

La campagne a beaucoup souffert aussi ; mais personne n'y a pdri. Le bourg de la Case-Pik>te a df traiW 
aussi mal que le Fort-Royal : plusieurs personnes y ont df gri'vement blessdes; entre autres madame 
Lepelletier Saint-Rdmy, dont Tetat est tr6s-alarmant. Le Robert, le Francois, la Rivi^re-Salde ont dtd rudenient 
secouds. A la Trinitd, quelques maisons ont dtd renversdes; toutes sont Idzarddes. Le Marigot, Sainte-Mahe, 
la Grand'Anse ont dprouve de grands ravages. Les'dglises, dont les murs sont partout Idzardde, se soul 
dcrouldes en partie dans plusieurs paroisses. 

Les quartiers du sud ont comparativement dtd moins maltraitds. Cependant il est peu d'habitatioos dans 
VHe qui n'aient dprouvd des dommages considdrables dans leurs constructions. Sur plusieurs propridtds dn 
Robert et du Francois, tous les bdtiments ont dtd totalement ddtruits. C'est une ruine complete 1... 

Les nouvelles que nous recevons de Sainte-Lucie, de la Dominique et de la Guadeloupe sont tout k foil 
rassurantes. On y a resaenti le tremblement de terre, mais d'une mani^ moins forte qu'ici, et il y a lait 
peu de mal. 

La mer, qui dtait tr^forte quelques jours avant le tremblement de terre, 8*est enfin calmde, et one forte 
brise du nord-est r'gne depuis lors. 
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Baie de Fort-Koyal , h bord de la corvette la Rechtrch$, 

n ^tait six heures du matin, lorsque le navire fut ^ranld dans toutes ses parties par la secousse, qui a 
dm^ prto do qiiarante secondes. Les mAts do perroquet fouettaient comme des bambous. Quelques seconded 
aprte, je vis s'dlever sur le rivage une esp^ce de vapeur que je pris pour Tdcume de la mer, pouss^e hors 
de ses limites; mais c'^tait une illusion, car cctto vapeur s'^chappait par les crevasses du terrain. Alors 
r^croniement des maisons commenQa. Gelles qui bordent le rivage s'abattirent en fonnant des flots de pons- 
si^re , comme une lame qui se recourbe en ddferlant. Un dpais nuage de pldlre fit disparaftre la terre k nos 
yeux pendant plusieurs minutes. {Extrait d^une lettre de if. Pacinef enseigne de vaisseau, a if. Martins.) 

Castries (Sainte-Lucie), 42 Janvier 4839. 

Hier matin, a six heures prdcises, nous avons senti h Castries un tremblement de terre dpouvantable qui a 
dur^ plus de 30 secondes. Le bruit des maisons qui s'^branlaient , le fracas des toits qui craquaient dtaient 
effirayants, et semblaient nous menacer tous d'une mine totale; mais heureusement Dieu veillaii k notre 
conservation I II a arr^t^ le fl^au avant que nous pdrissions victimcs de ses funestes efTets. En ce moment 
les rues ^taient remplies de monde agenouilM pour implorer la misdricorde du Tout-Puissant. La consternation 
^tait g^n^rale. Si la secousse s'^tait renouvelee, pas un mur, pas une maison de pierre ne f^t rest^ debotit, 
et Dieu sait combien de personnes eussent pdri sous les ddcombresl Ndanmoins le dommage, tel qu*il est, est 
considerable , et il faudra beaucoup d'argent pour le rdparer., Presque tous les bAtiments en magonnerie ont 
plus ou moins souffert de ce tremblement de terre , le plus terrible peut-^tre de mdmoire d^homme. L'dglise 
catholique de cette ville, cet ddifice dldgant et solide, a, k ce qu'il parait, essuyd une violente secousse et a 
6i6 fendue en plusieurs endroits. La maison ou se trouvent les bureaux publics a 6i6 grandement endommagde. 
Les casernes en fer du Morne-Fortund laissent voir en diffdrents endroits les traces du tremblement de terre, 
et k rilet, l^s logements des officiers sont inhabitables. 

La ville de la Soufri^re a aussi beaucoup souffert. Le clocher de Tdglise a dtd renversd , la cloche brisde en 
morceaux, et le corps de Tdglise a dtd sillonnd de nombreuses crevasses. Plusieurs maisons sont tombdes; 
toutes ont dtd plus ou moins endommagdes. 

Tout ce que nous savons de la campagne, c*est que les bStiraents, k Corinthe, ont dtd enti^rement ren- 
versds, que la sucrerie a dtd ddcouverte, et que les clarificateurs ont dtd brisds par la chute de la cheminde. 

A rUnion, la chute de la cheminde a aussi causd beaucoup de ddg^ts. [PaUadium.) 



VI 

Tremblement de terre de 1692, a la Jamaique. 
(Extrait du Manuel de gdologie de sir H. de la B^che.) 

Le grand tremblement de terre de la Jamaique, qu'on dit g^n^ralement avoir 
englouti la ville de Port-Royal, en 1692, a 6t6 pr6sent6 comme un exemple d'un 
grand bouleversement, Mais c*est une opinion tout h fait accr6dit6e dans cette tie, 
que presque tous les r6cits qui en ont 616 fails sont tr^s-exag6r6s; et cela ne doit 
point nous surprcndre, si nous r6fl6chissons combien il est difficile d'obtenir, sur* 
une catastrophe si pen ordinaire, des renseignements exacts, de t6moins dont les 
I. 10 
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esprits ^taient frapp^s d'une profonde terreur. Pour se rendre compte de ce qui a 
pu se passer, il est indispensable de d^rire la position de Port^Royal, et Tancienne 
configuration des cdtes, ant^rieurement au ph^nom^ne. La nouveile ville de Port- 
Royal est, de m6me que I'ancienne, situ^e k Textr^mit^ occidentale d'un banc de 
sable, long d' environ huit milles, qui paratt avoir 616 form6 par la mer. Le rivage 
est bord^ de nombreux bas-fonds et de r^cifs de corail connus sous le nom de Keys; 
et il est assez probable que de semblables r^cifs fonnent la base de la partie du 
banc de sable que Ton appelle les Palissades. Une partie de Port-Royal est, d'ailleurs, 
b&tie sur ie roc. 

Or, il r^sulte du t^moignage du capitaine Hals, qui visita la Jamaique en 1655, 
avec Penn et Venables, que le sol sur lequel s'61evait Port-Royal n'^tait r6uni aux 
Palissades , 6\o\gu6es d'environ un quart de mille , que par une ^troite chauss6e de 
sable qui ne faisait qu'aflleurer la surface des eaux; il paratt m6me que dix-sept ans 
auparavant, lorsque Jackson s'empara de Santiago de la Vega, le sol de la ville 
6tait entour^ d'eau de tons cdt^s, et que ce n*est que plus tard que s'^levaau- 
dessus des eaux T^troite digue de sable due a Taction des brisants et k la predo- 
minance des vents d'E. et de S. E. La mer ne tarda pas k combler ainsi tout Tespace 
compris entre les Palissades et Port-Royal , travail dans lequel elle fut aid^e par les 
habitants qui consolid^rent le sable par des pilotis, de maniere a former des quais, 
le long desquels la mer avait assez de profondeur pour que les navires de 700 ton- 
neaux pussent venir s'y d^charger. Cast sur ce sol nouvellement form6 que furent 
bAties la plus grande partie des maisons de Port-Royal , lesquelles ^taient g^n^rale- 
ment de lourdes constructions en briques ; et c'est pr^cis^ment cette partie de la 
ville qui fut engloutie. Tout le terrain charg6 d*6difices s'abiroa, et il ne resta plus 
qu'une partie du fort, et le quartier des Palissades a Tautre extr6mit6 de la ville. 

Voici comment s'exprime sir Hans Sloane : « La langue de terre sableuse sur 
» laquelle 6tait hkli presque tout Port-Royal, k Texception du fort (lequel repose 
» sur le roc, et est rest6 debout), n'^tant maintenue que par des pilotis et des quais, 
» s'^boula dans la mer a I'instant du tremblement de terre, et enfouit sous ses 
» debris les ancres de plusieurs vaisseaux qui se tenaient pr^ des quais. C'est 
» alors que les fondations manquant, la plus grande partie de la ville s'^croula, et 
» s'affaissa de telle sorte que la mer recouvrit de trois brasses d'eau presque tout 
» Tespace qu'elle occupait. Un grand nombre d'habitants p^rirent victimes de cette 
y> catastrophe. » Quant a T^tat de la mer pendant le tremblement de terre, « elle 
» fut agit6e comme dans une temp^te, et la violence des vagues fut telle dans le 
» port, que plusieurs vaisseaux rompirent leurs c&bles, et furent emport^s de dessus 
» leurs ancres. » Nous retrouvons plus loin, dans la m6me description, que toutes 
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les maisoDS voisines de la mer s'teroal^rent a la fois, a et que d'^normes vagues les 
• » CQUvrirent aussitdt. » 

La frigate le Cygne fut pouss6e par la mer au-dessus du fatte des maisons, et sauva 
la vie & plusieurs centaines de personnes. Quelques maisons ne firent que s*enfoncer 
verticarement, mais la plus grande partie tomba tout k fait en mine; en r6su1tat, 
lefort se trouva environn^ d'eau de tons c6t6s, comme a T^poque de TexpMition de 
Jackson. 

De Texamen de toutes les circonstances de ce tremblement de terre, il ne me 
paratt pas r^sulter qu'il y ait eu n^cessairement un affaissement du sol (en attachant 
h ce mot I'id^e d'un abaissement en masse d'une portion du sol y et a une grande 
profondeur), quoique je ne pr6tende pas que rien de semblable ne puisse Stre arrive. 
Je crois qu'on pent tout expliquer par T^bbulement d'un sable non coherent, charg6 
du poids de lourdes constructions, ^boulement produit par de violentes secousses de 
tremblement de terre et par une invasion de la mer. 
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TABLEAUX 

D'OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



Les observations contenues dans les Tableaux suivants composent la ma- 
jeure partie de celles qui seront discut^ dans le second volume de cet ouvrage. 
Elles comprennent principalement : 

Les series barom^triques et thermom^triques recueillies par moi-mdme en 
diffi^rents points des Antilles, de 1840 k 1843; 

Les nombreuses observations thermom^triques faites par mon fr^re aln^, 
M. Louis Sainte- Claire Deville, it la Guadeloupe, en 1849, 1850 et 1851; 

Les observations de temperature du sol, des puits et des sources, faites par 
mon fr^re ou moi , aux Antilles, de 1840 k 1851 ; 

Enfin, nos observations de la temperature des eaux de la mer dans ces 
parages, observations que j'ai fait suivre de nombreux extraits, emprunt^s k 
des registres m^t^orologiques tenus a bord de diflGSrents bfttiments , et pour le 
detail desquels je renvoie a la page 277. J*ai utilise tons ces documents pour 
ma Carte de la temperature des eaux de la mer d la surface de la mer des 
Antilles^ du golfe du Mecciquey etc. 

On trouvera, en tete des divers Recueils d'observations que je viens d'enu- 
merer, un RSsumS des observations mitiorologiqu^ faites d Vhdpital de 
Cayenne, de 1845 k 1852, par M. Le Prieur, pharmacien en chef de la ma- 
rine. Ces observations, que j'aurai plusieurs fois occasion de citer dans le 
cours du second volume, portaient sur la temperature de Fair, la pression 
barometrique, les quantites depluie tombees et Tetat general de Talmosphere. 

Les instruments etaient places dans les bfitiments de la pharmacie, k deux 
metres environ au-dessus du niveau de la mer. Tous etaient de bons instru- 
ments, construits par Bunten et remis par le dep6t hydrographique. 

Le barometre employe a ete successivement un barometre k siphon, puis 
un barometre a niveau constant, et de nouveau un barometre k siphon. M. Le 
Prieur, a qui je dois ces renseignements, n'a pu fixer exactement les epoques 
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de ces divers changements. Chacun de ces barom^tres portait un thermo- 
m^tre attach^; mais on s'est dispense de noter ses indications, parce que celles 
du thermom^tre libre place tout aupr^s n'en diflG^raient jamais que de quel- 
ques dixi^mes de degr^. Ces derni^res ont done 6t6 suflSsantes pour r^uire k 
z^ro la hauteur de la colonne barom^trique. 

Le thermom^tre donnant la temperature de Tair, expos^ au nord, n'^tait 
malheureusement pas plac6 k rext^rieur du bfttiment, mais dans Tint^rieur 
de la fen^tre, et s^par^ de Fair ext^rieur par une jalousie k contrevents tou- 
jours ouverls. II en r^sulteque ses indications doivent 6tre consid^r^s comme 
l^g^rement trop faibles dans le milieu du jour, et l^g^rement trop 61ev^s la niiit 
et le matin. Mais, d'apres M. Le Prieur, ces diflGSrences dans les deux sens 
n'aurarent jamais d6pass6 quelques dixi^mes de degr^, et la moyenne du 
jour n'en est pas sensiblement aflfect^. 

L'hygrom^tre employ^ 6tait celui de Saussure. 

On observait ces instruments quatre fois par Jour, k9 heures du matin, 
midi, 5 heures et 9 heures du soir. 

Le pluviom^tre , construit aussi par Bunten , ^tait un tube cylindrique d'en- 
viron un d^im^tre de surface et deux dfeimetres de hauteur, portant lat^ra- 
lement un tube en verre gradue. II 6tait isol^ sur un poteau, k un m^tre du 
sol, et vide chaque jour k midi. 

Les vents et F^tat du ciel n'ont ^t^ not^s que d'une maniere g^n^rale pcfur 
les vingt-quatre heures. 

Les moyennes barom^triques et thermometriques mensuelles donntes dans 
les resumes annuels ont 6t& conclues des observations faites aux quatre heures 
prdcit^es, en leur appliquant les corrections suivantes : Pour le baro- 
mStre — 0"^ 20 ; pour le thermom^tre — 0° 74. Ces corrections seront 
exjdiquees et justifi^es dans le texte du second volume, dans lequel je revien- 
drai plusieurs fois sur ces observations. 



ntavmts 

DES OBSERVATIONS MfilfiOROLOGlQUES 



PAITBS 



A (.AYENNE. 



1845 - 185S. 



Obs. sed. I. I. ^i 



Imprimerie dc BEAC jfone, rae Salory, 28, k Ytnaillet. 



Ansees 1845-46. 



CAYENNE. 



83 



3 


1 


flusaaaaasssas 


a 


! 

1 

a 


a a a •• •»•♦ « O O O t1 
©o©©o©©©© 


a 


a 




aaaaaasasaa* 


a 


9*'«©'*^©©oeoe»r 
©©©©oeok©©© 


a 


aaaaaaaaaaaa 


a 


t-^ ©«.* — •>« 00 oT 

OOXXOOOOODODOftOO 


a 




aaaaaaaaaaaa 


a 


oo" r^ ^ ^ af aJ' CO oo' oT 

ODOoaoaoaDoooD»oo 


i; 


aAaAaa«»:iaaa 


ai" — oT © oo" r^ 00 •^ « 

©©OOAaOODOD©© 


a 


flC 

1 

a 


* 1 




a 


— »«©©»«eot^rt«*©©«* 
o©o««-'00<M<«o^o«©*n 




1^1 




a 
a 


aD'ao'oo'ooooorao©©©©aD' 


© 


ii 


•- o « •- «-^« ^««^© jj ^ jj 
0«0«0«0«9l9«0«9ieO 


©©^© — eooo — x»«co«i 


00^ 
00 


\ •! 




a 


•-«©rt*^««^oD^©«ao^© 


X 
9» 


b 

flC 

■is 

i 


^ "9 


«*oaDi>i»«ooaoo 
2 oo 00 oT oT oT o o © © 


a 


X*«©«*9l9lt"»«©0©*^ 

•fl*^©OD^w©floao^x ©t^ — 
©©aTooarar-roaroToo'or 

I- 


X 

r- 

© 


1*1 

1 tt 9 


t<-©eoeo©t«©©© 
■ aooeworflo©©"©©' 


a 


©©•*w©w©eo.* — iftOD^ 


© 
* 
oo" 


1 iJ 

3 


9l©9l*AaO©©«© 

■ao©er©er©©©5r " 

•Ai/»iO©>A©©©tA 


a 


oTcToorere^r^oo©© 
•A©©ok<9©©©©©iotn 


© 

© 

© 


[it 


©ao«*©9i*«9>/so 
J •-«© t^ -♦«»«»«« j^ a a 

a©©©©©©©©© 

•Orf>C«iO©©©© 


a 


t«t«X>#©©>#©©Me9M 

»^-#«w«-^^«-r^aDfc^oo-^ 

or©©©©©«r-^©cr©© 
•A©©iA>A«©©©©io© 


© 

© 

© 




OS 

C 




















en 

H 
K 
K 

a 




s 


2-«;g 

sit- • --t illl 
||Sl-5|ll|ll| 


uL le-i-g 


M 

o 

a 



84 



CAYENNE. 



Annees 18^7-48. 






i i 

ft 9 



'Ed 






' S 



• 5 



H 

o 
s 



*1 



H 

es 

O 



- s 

• 5 



i 



l-Ii 



22 

s 



' ocTcT©'©©©© ©©'cTcT 



©o««M*«©eo^ 
©©©©©©©© 



r-eoaoeo*«^©a«a«aD©aDO 
©eoo«r-«©aoo« ^«-o« 

"♦^•^•-••©•©©©©O-- 



aDeo©9i*#©o«© 



^ 


© 


© 


eo 


t* 


© 


© 


I- 




a 


•* 


t* 




























91 


0« 


'N 


91 


9« 


91 


© 


1^ 






•« 






© © 


© 


© 


© 


© 


© 


» 






© 


© 




•# 


0« 


CC 


•ft 


^ 


^ 


r- 


Mk 






^ 


© 






























CO 


M 


CO 


09 


«♦ 


»« 


« 








© 


•^ 




© 


© 


© 


© 


© © 


© 


© 






© 


© 




tn 


CO 


o« 


»* 


r- 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


9t 


t 


»n 


© 




© 


t^ 


»« 


© 


© 


eo 


© 


•* 


CO 


»n 


•o 


« 


ift 


ift 


« 


© 


1^ 


«* 


«* 


© 


© 


94 


9* 


91 


9« 


91 


91 


91 


94 


91 


9* 


91 


91 


91 



© © 


© 


o 


© 


© © 


© 


© © cT 


© 


9r 


© CO 


•^ 


91 


© 


lO © 


•* 


© «o .* 


© 


© 


•« Ifl 
© © 


© 


© 


© 


*^ 91 

© © 


91 

© 


sss 


© 


© 


© « 


•♦ 


91 


o« 


© © 


*n 


I* lO © 


^ 


*o 


CO 91 

© © 


eo 

© 


© 

} 


© 


:s 


© 


sss 


9« 

© 


o 
© 


© »* 


•* 


CO 


w» 


© an 


© 


«« 09 «- 


« 


© 


ss 


© 


© 


© 


ss 


© 


I- t^ © — 

» © » © 


© 
© 



•^©©^r^©©©©^*#99i 

© CO •• 9n%nnfHc^mG^-* 

©©©©©©©©©©©o» 



©©««o©m9«ift©t"©© 
r-^rfsio©©©«©««©©M^ 

•« »« »« ©"•AtfTcocTr^r^©©' 

9«9«<N9I9I9I9I9I0«0«9I9« 









CO 


© 


•^ 


© 


© « 


© 


© 


mm 


_ 


O 


O 


>* 


?r 


«* 


^ 


r- 


•^ 


•^ 


»0 


91 


99 


CO 




m» 


«♦ 


«* 


t^ 


»* 


r- 


t- 


« 


© 


O 


© 


o 


X 


© 


91 


91 


94 


m 


94 


91 


91 


m 


© 


« 


© 


m 


© 


tn 


^ 


« 


CO 


^ 


CO 


© 


© 


«# 


© 


© 


© 


»* 


5? 


0« 




© 


CO 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


r- 










»• 
















•^ 




r- 


r- 


»- 


»* 


r- 


© 


r* 


© 


o 


© 


© 


r- 


© 


91 


91 


91 


91 


an 


91 


m 


91 


« 


© 


91 


© 


© 


© 


wo 


^ 


© 


CO « 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


CO 


sr 


9* 


eo 


t- 




© 




•^ 




© © © 


© 


© 


© 


© 


© 


ifl 


© 


»* 


© 


© 


© 


© 


© 


91 


m 


91 


91 


« 


91 


9« 


« 


94 


91 


91 


91 


91 



©^©©t"©9«t<-©©©© 

»Mift««©9i©^r-»'© 



©r«t^©*«r«'©©©o©© 

9<9I9I9I9I©«©©©90© 



©©©©©©m./9«co^« 


© 


iftMto./9«^io^©©!^^ 








s©o©©o©oooo©© 

■tf3©©©««0©©©SS 


o 


© 




t^ 






fl 
fl 



•♦r-t««©^©©« — ©^© 

©©iAmaAt<-©cO©^©CO 

t«'r-t«'©t^i^©orcr©o© 

9<9I©©©©9«©©©©9I 



1* 
© 


•« 

© 


•A 

© 


O 
© 


»* 

•« 


© 




© 


r- 


© 

•ft 


© 
© 


© 


© 


© 
© 


© 
© 


© 
© 


© 


© 
© 


© 
© 


© 


s 


© 

91 


X 
© 


« 

c: 


© 


© 



©©©©©•-< 
•ft © tft © Ift © < 



' — © — ©« 

I © to © © © 



©»o©©»o©t«i<0(Nro 


•ft © 


© 


^©©« — o — ©,^ — 


© © 


© 








« © » or©©©©Qoo 


t^ «* 


© 


•ftoiftiOiftinotft^ftift 


•ft •ft 


<ft 


r- 




r- 



«* 


•ft 


^ 


© 


•ft 


•ft 


© 


© 


© 


© 


© 


o 


«* 


© 


© 


© 


© 


« 


« 


© 


© 


•^ 


© 


© 


© 


© 


« 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


o 


© 


© 


© 


1^ 


© 


•ft 


•ft 


•ft 


•ft 


•ft 


© 


•ft 


© 


•ft 


•ft 


•ft 


4<0 


•ft 


t» 
























r- 



©•ft©*«©««©i>.«.©ed»ft 

*9'^©.*©©e'^ae © © »ft .ft 

a©^o^o — oooooTeT 

"•ft©©©©©0©©©ifttft 



•ft •-.*«© o c 


© © © © m 


o 


« b- © « O © © 


© — © © o 


© 








©©©©©© — 


— — © © © 


© 


•ft © © © © © © 


o © © ^ o 


© 


r- 




to 



««©©©©M»<8©tft©l-0 
.©©©«©©©COO©©« 



©©©©©©©©©©•O© 



©•-©-•©©-•©••©©© 
©©©©©©©©©©©•ft 

t* 



a> 9i 






0) «« 









9i 






Annees 1849-ttO. 



CAYENNE. 



85 




^ 1 
• a 



o 
m 



• s 




2 

O 



©©©©©©cTcToGr©'© 



cToooo'©©©©©©© 



•♦ •♦ J^'-^U^J^ 


a 


© « 9« 99 t« © 

ssssss 


s 


a 


a ft ft a 


a 


© « •♦ l^« © 

©©©©©© 


a 


a 


a ft a ft 


a 



»ft33aft«aft 



a a s a a :; 



a ft a a 



« 


99 


99 


99 


-* 


m 
















© 


© 


© © 


© 


© 
















© 99 


99 


99 © 


« 


© 


u^ 


r* 


» 


r- 


•«* 


© 


S- 


^ 






© 




© 


*r: 


•A 


© 


0< 


W 


91 


© 


© 


© 


^fi 


© 


© 


;9 


© 


© 


© 


krt 


© 


OT 


M 


M 


•1 


m 


y* 


91 


91 


91 


91 


91 


■»♦ 


9i 


© © 


tf9 © 


U9 


© 


•* 


O 


^ 


•♦ 


•- 


^ 


9(1 


SI 

1- 


»fi 


» 


« 


« 


« 


•* 


t- 


>* 


•" 


© 


r- 


•O 


r- 


r- 


r- 


1^ 


00 


© 


© 


© 


O 


« 


t- 


X 


<N 


M 


9« 


m 


M 


M 


•1 


91 


99 


99 


91 


9t 


91 



asaaasaaasaa a 
ftsaaaaaaaafta a 



«-Oin©©C99t-ao>«i«© 

•ft©99*i%99©99M»r't«>C0» 



•*r<-99^©©r«ae«-t«© — 


I- 


©M9lt«© — >/)t^999«©© 


© 






t«t«t<-r-r^©9»©©©©aD 


00 


9I9I9IM9I9I949I99999I9I 


91 



©©©©•*r-»-'9Xr-©^r- 

'»«»<9l*t-9«*"©«9l«©iO 

i'-r^r^fr^oooo©cr©oor^ 

9l9«9«9«919«9l9ie99l9l9« 



a 



©©r<-r-©©r<-i^ »©(<•© 

9l9l9l9«9l9«9lO«9lcrt9«9l 



s 



«» 
^ 



99iA«>a«©««99©©©9«-' 
9<*A99©t«M»©oe0t«<^00 



— 00©©9«© — 9900X9199 


— 


©©«©l^ — 9«©-«-«b|, «0 


»n 






©©©©©- — © — ©«« 


© 


©«>©©©©©©©©t.'9i/9 


© 


r^ 


t^ 



■ W^ •• - - . . 

g«©©©©©©©©aor<to 

"•/9il9i/9i/9iOU9i<9t/90i/)iOtA 





X 


X 


r« 


© 


© 99 


^ 


m 


./9 


91 


•« 


91 


•• 




•♦ 


9« 


99 


ti 


fi 


U9 


© 


•♦ 


© 


© 99 


© 


© 


8 


^ 


«. 


«. 


«. 


^ 


^ 


«. 


,. 


.M 


«. 


© 


© 


«. 


U 


© 
1^ 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


•« 


ifi. 


© 
I- 




^ 


^ 


X 


© 


© 


99 


© 


© 


9« 


•O 


^ 


ift 


^, 


s 


« 


r- 


© 


X 


X 


© 


© © 




•* 


X 


99 


v» 


© 


^ 


«. 


«. 


«■ 


«■ 


<H 


«i 


91 


«■ 


© 


© 


V. 




© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


« 


© 


rfj 


*fi 


© 




r^ 





























t- 



« 


•« 


«c 


99 


•♦ 


« 


»A 


© 


99 


91 


•A 


99 


^ 


•« 


© X 


•^ 


r- 


X 


99 


© 


© 


© 


1* 


99 


•♦ 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


,. 


«. 


^. 


© 


© 


© 


© 


09 


© 


•A 


© 


•A 


© 


© © 


© 


-9 


•A 


© 


© 


t- 
























r- 


© 


© 


^, 


9« 


•A 


X 


X 


© « 


-* 


m 


f 


© 


99 


t- 


© 


•" 


•♦ 


99 


X 


« 


•* 


»* 


9« 


© 


9 


X 


X 


X 


© 


X 


© © 


© 


© 


X 


X 


X 


© 


*ft 


1/9 


•A 


iA 


>o 


kfi 


•A 


© 


© 


^ 


»A 


•A 


»A 


1* 
























t^ 


© 


J9 


» 


© 


^ 


•♦ 


© © 


© 


© 


© 


© 


n 




•♦ 


»fl 


© 


99 




r- 


•■ 


© 


•* 


91 


X 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


^ 


«. 


94 


w 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


r^ 
























r» 


1* 


© 


© 


•A 






© 


•* 


© © 99 


» 


X 


99 


r- 


X 


CO 


© 


•A 




»A 


•* 


X 


t- 


99 


91 


© 


© 


© 


«. 


© 


«■ 


91 


9« 


91 


© 


© 


mm 


*• 


© 


© « 


« 


© 


© 


« 


© © 


« 


© • 


« 


r- 




_ 












„__ 






_ 


t- 



tm %m , , 



e ^ *" '•'S.S 






o 




86 



CAYENNE. 



Astitxs iSttl-ttS. 



a. 






•■ i 



cT gTcT ©" © ©* o' ©* 


© © © ©" 


•♦ 


assaaeaa 


. . , , 


s 


aaaaaaaa 


6 a a a 


a 


aassaaaa 


a a a a 


a 


Q«ft3ftaaa 


a a a a 


a 



<e<#i«©i«>A©e9eo©©ao 

.«i«>Ao«aoi«oiA©u9c:r« 

^iA*<»e9eom^©©©«-M 



gT©©© ©©©©©©©© 


« 


1^ »« •« 00 © • 00 t^ «>^ 


d 



eo^©©«wt-t^©©oo 

© *• «©ao'r^orco«# 

©©©©«aoao©© 



©©'W«©««*t-l*| 

o — moaoaooes**! 

©©©©QOOC©©©! 

•- iAeoo©^>« !«©© • 

©©©©A©9©©| 



«« o© ©O^ <—»««« ^ oc 

sr»ft««»flift«r©co«o co©iA 



©mt^*«Mr<-ei9©a««-«© 



•A«CiA©©ki)©r>r>k^©iA 



Ed 

fiS 

s 

O 
T. 
as 
u 



e» 


oe 




« 


ec 


»- 


© 


00 


© 


© 


ui 


1^ 






























o 


© 


r- 


r- 


r- 


oc 


» 


© 


© 


© 


© 


r- 


00 


•1 


M 


M 


91 


« 


« 


9t 


91 


« 


91 


91 


91 


91 


























« 


'H 


^« 


© 


M 


oe 


•« 


© © 


1^ 


© 


n 


ift 


•■ 




























r- 


© 


r- 


r- 


© 


00 


00 


© 


© 


© 


© 


r- 


00 


9« 


9« 


o< 


OT 


m 


«• 


91 


«• 


94 


0« 


a« 


m 


91 



. .s 



« S 



« 




























m 


pi 




*n 




n 


© 


•« 


© 


00 


© 




© 


00 


© 


© 






Qrs 






























© 


© 


« 


Ift © 


© © 


© 


© 


© 


r* 


© 


© 






9% 


9« 


91 


9« 


» 


91 


9« 


9« 


91 


a« 


91 


91 


91 


■ — 


~~" 










■~~- 


— " 






•~— 


—— 


— ^~ 


a 




© 


© 


© 


© 


tfi 


U9 


© 


© 


tft 


© 


O 


»ft 


•^ 


8 


E 
8 


•♦ 


© 


© 


m 


•" 


•" 


9« 


© 


© 


© 


© 


91 


Ift 


© 


© 


© 


© 


© 


mm 


»■ 


91 


© 


© 


© 


C 


© 


© 


© 


© 


« 


© 


© 


© 


© © 


© 


*n 


© 


© 






1* 
























t- 





co^«i--^^t-^aor-©«©^ift 
i-^©i^'oooei-roo©*©er«'r^ 

9l9l9«9«m9l9l9«e09«9l9« 


© 

00 

9« 




i-^©r^oooe*i-rooflr©©*oor^ 


9« 

*l 

00 
91 


8 
8 


-l©^«-©^©©©*^« © 
©ift ©"(^(^©©r^oooo'r^ « 

949I9I9I9V9I9I9I9I9I9I9I 


© 
© 

© 
91 


©lftlft©©ift ©kftlA 

©^©« «© o « 5 S 

:::SS2 Sr " * * • ©'©• 
©©©©©© iftiftift 


a 



m 



©ift©©0©©iftiCift©ift 
g*-^«© ©t^OOiftSOW-f© 

fi©©©©©©©0©©f*© 
iftiftift*ft<Aiftift©iftiftii)ift 



©©©«©© 
*ft Ift Ift lA lO Ift 



= « -J" ^"^ . 



o 

fiS 



:! 





© 


Ift 


© 


© 


•ft 


Ift 


© 


© 


© 


© Ift 


•ft 


•ft 


a 


© 


91 


91 


© 


r- 


Ift 


© 


^ 


•* 


•* 


n 


© 


© 


8 


^, 


^, 


•< 


©"© 


•< 


«H 


9« 


^ 


© 


© 


© 


mm 




© 


© © 


© © © 


© 


© 


© 


© 


•ft © 


© 




»• 
























t- 




.ft 


© 


© 


Ift 


© 


Ift 


© 


© 


© 


© © 


•ft 


« 


s 


CO 


Ift © 


m 




c 


© 


© 


© 


© 


t- 


•" 


•* 


8 


mm 


^ 


^. 


^. 


^. 


0« 


9« 


m 


«■ 


© 


© 


^ 


mm 




© 


© 


© 


« « 


© 


© © 


© 


© Ift 


© 


« 




t^ 


_ 



























r- 



©©©•ftlftlft ©©^ft 

iftt^©*^©c3 ©r*^ 

•^cTcT©"©^— *" * * "©"©*© 



© © © © © © 



© 




JQ 

a - 



©•9^ o 

' g a a 



^ © ► s 



AliN«n 1^8 - 89. 



CAYENNE. 

Mouvement annuel du baromelre. 



87 



M015. 


1845 


1846 


1847 


1848 


1849 


1850 


1851 


1852 


MOY. 

SIX anrUs 

1S1«51. 


JaoTier 

F^rier 

Mare. 

Avril 

Mai 

Juin 

iuiUet 

Aoilt 

Septembre . . . 

Octobre 

Novembre . . . 
D6cembre. . . , 

MOYENMES. . 


758,55 
58,71 
59,41 
59,84 
58,86 
59,75 
59,97 
59,95 
59,65 

» 


759,27 
59,93 
59,78 
58,67 
59,11 
59,78 
61,13 
60,61 
59,70 
59,50 
58,67 
59,01 


759,26 
60,48 
60,03 
60,59 
60,29 
60,26 
60,30 
60,22 
59,96 
60,33 
59,04 
58,92 


759,12 
60,07 
59,61 
60,00 
59,33 
61,33 
60,98 
61,19 
60,55 
59,59 
59,07 
58,30 


mm 
759,84 
60,76 
60,68 
60,83 
60,70 
60,91 
61,03 
60,76 
61,26 
60,28 
58,61 
58,38 


mm 
759,38 
59,80 
59,75 
60,37 
59,58 
60,52 
61,06 
61,55 
61,34 
59,73 
59,54 
60,18 


mm 
760,26 
60,70 
60,47 
60,11 
60,05 
60,91 
60,95 
61,74 
60,70 
59,69 
58,66 
60,10 


760,85 
59,95 
60,16 
59,96 
59,90 
60,76 
u 
J> 

9 

58,02 
59,01 
59,46 


mm 
759,52 
60,29 
60,05 
60,09 
59,84 
60,62 
60,91 
61,01 
60,58 
59,85 
58,93 
59,15 


» 


759,60 


759,97 


759,94 


760,34 


760,22 


760,36 


n 


760,07 



Mouveinent annuel du thermometre. 



MOIS. 


1845 


1846 


1847 


1848 


1849 


1850 


1851 


MOY. 
1846-52. U 


Janvier 

F^vTier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juiliel 

Aoat 

Septembre. . . 

Octobre 

Novembre.. . . 
Mcembre. . . . 

MOVDIKES. . . 


26^68 
27,06 
27,01 
26,59 
27,17 
26,73 
27,08 
28,11 
28,57 
» 


27^09 
27,30 
27,60 
27,26 
26,94 
27,23 
26,36 
27,15 
27,25 
27,35 
27,00 
26,49 


25^92 
25,80 
25,80 
26,57 
26,01 
25,73 
26,57 
27,12 
27,13 
27,84 
27,83 
26,41 


26;04 
26,19 
26,40 
27,25 
26,37 
26,53 
27,23 
27,56 
27,73 
28,04 
27,90 
26,78 


26^41 
26,57 
26,79 
26,68 
26,14 
26,84 
27,13 
27,35 
27,76 
27,56 
26,85 
25,89 


26^03 
26,24 
26,03 
26,33 
26,40 
27,30 
27,45 
27,44 
27,75 
27,83 
27,72 
26,24 


25^73 
25,49 
25,76 
25,76 
25,86 
26,68 
26,86 
27,74 
27,86 
27,71 
27,51 
25,16 


25^76 
25,26 
25,91 
26,91 
26,74 
26,06 
26,83 
27,66 
28,04 
27,91 
27,31 
26,21 


26^14 
26,12 
26,33 
26,08 
26,64 
26,62 
26,92 
27,43 
27,65 
27,75 
27,45 
26,17 


it 


27,09 


26,56 


27,00 i 26,83 1 


26,90 


26,51 26,72 1 


26,80 1 



Repartition annuelle des pluies. 



MOIS. 



1845 



1846 



1847 



1848 



1849 



1850 



1851 



1852 



SOMME 

d6« 

SIX AXTCKKS 

18^7-52. 



MOY. 

drs 
SIX A7(5EES 

1847-52. 



Janvier.. . 
F^vrler. . . 
Mare. . . . 
Avril.. . . 
Mai ... . 
Juin. . . . 
JoiUet. . . 
Aodt. . . . 
Septembre. 
Octobre. . 
Novembre. 
IHScembre. 



MOYENNES . 



0,366 
0,523 
0,427 
0,236 
0,066 
0,022 
0,024 
0,163 
0,193 



0,278 
0,391 
0,495 
0,804 
0,804 
0,743 
0,171 
0,024 
0,000 
0,018 
0,087 
0,269 



4,084 



0,497 
0,333 
0,428 
0,173 
0,464 
0,296 
0,082 
0,022 
0,048 
0,010 
0,008 
0,180 



2,541 



0,304 
0,387 
0,400 
0,727 
0,645 
0,423 
0,190 
0,053 
0,024 
0,077 
0,143 
0,594 



0,330 
0,360 
0,633 
0,426 
0,725 
0,243 
0,077 
0,078 
0,011 
0,024 
0,036 
0,288 



0,540 
0,474 
0,647 
0,755 
0,513 
0,410 
0,203 
0,042 
0,010 
0,032 
0,045 
0,380 



3,967| 3,23l| 4,05l| 3,206|21,080 



0,286 
0,574 
0,557 
0,329 
0,387 
0,375 
0,169 
0,053 
0,003 
0,059 
0,136{ 
0,278 



2,235 
3,519 
3,160 
3,214 
3,538 
2,490 
0,892 
0,272 
0,096 
0,220 
0,455 
1,989 



0,3725 
0,4198 
0,5207 
0,5357 
0,5897 
0,4150 
0,1487 
0,0453 
0,0160 
0,0367 
0,0758 
0,3315 



3,5134 
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CAYENNE. AimtBs 1846- »S 

Direction det vent$ datu le$ sept anniet 1846-1852. 



MOIS. 


N 


NNE 


N£ 


EWE 


E 


£§E 


SE 


SSE 


s 


SO 


m 


NNO 




Janvier, , . 




n 


UT 


t5 


IB 


i 
















n 


13 


F^vHtr . , . . 




i§ 


U4 


17 


5 







d 














13 


Mars 




It 


150 


tfi 


i 
















D 







AvrlL .....,., 




6 


59 


39 
30 


15 

6$ 


s 

10 








1 

1 1 




1 


1 










Urn, 


lain -,,,.,,,, 




a 
1 


44 
IB 


S2 


105 
UO 


11 


11 


S 


t 

1 


1 

D 












miM ..,..,,, 


AoClt. ,.-*..,, 






t 


8 
16 


U 


103 
164 


19 
10 

























s^eprembre. , , . . . 


Oetobre .,,,.,, 




3 


S5 


3i 


131 


9 





















Novembrc *.««.» 


3 


3 


56 


34 


101 


7 





















Oemnbre 


35 


,1 
6g 


119 


35 
304 


060 


I 

30 


41 








5 




i 




1 


1 

1 


15 


165 


Moyk>m:s, , , . 


3,6 


9,7 


119,3 


43,i 


I37,t 


11,4 


5,B 


n 


0,7 


0,3 


0«1 


0,1 


33,.^ 



OBSERVATIONS M£t£OROLOGIQUES 



FAITES 



EN DIV£RS POINTS DES ANTILLES. 



0b$,8dd. 1. 1. 12 



I 



OBSERVATIONS 

DE LA PRESSION BAROMETRIQUE ET DE LA TEMPERATURE DE l'aIR 

1840-1845. 

Sous ce titre j'ai r6uni et donn6 ici celles de mes observations qui, sur un 
mdme point, se trouvaient assez nombreuses pour pouvoir servir k 6tudier le 
mouvement des deux instruments dans cette locality. La vie, essentiellement 
nomade, d'un voyageur g^logue ne m'a permis qu'assez rarement de conti- 
nuer dans un m6me lieu une s6rie passablement longue d'observations sMen- 
taires. Le plus souvent m6me, ces recherches n'ont &t& faites que pour utiliser 
une inaction forc^, par suite de maladie ou de tout autre motif ind^pendant 
de ma volont^. J'avais surtout en vue, en les faisant, de me donner approxi- 
mativement, pour diverses localit^s, une base qui me servlt k remplacer, dans 
le calcul des hauteurs, les observations correspondantes qui m'ont manque 
presque toujours. Mais j'ai d^k remarqu6 ailleurs comment la r^gularit^ da 
climat de ces lies intertropicales permettait de tirer parti de series d'obser\'a- 
tions qui, dans des contr^ comme les n6tres, seraient insuflRsantes k donner 
mdme le plus l^er apergu des ph^nom^nes m^tterologiques. C/est cette con- 
sideration et Tabsence k peu prSs complete, au moins k ma connaissance, de 
series m^tterologiques 6tendues (1), se rapportant k quelques-unes de ces lies 



(4) J'exoepte les observations de Champvalon faites k la Martinique, pendant les six demiers mois de 
Tannte 4754, avec des instriunenta imparfjEuts , mats avec un soin remarquable pour cette' ^poque. 
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et imprimis avec leurs details, qui m'ont engag^ k publier celles-ci, peu 
nombreuses k la v^rit^, mais faites avec de bons instruments et dans des 
circonstances que j'ai toujours cherch6 k rendre le meilleures possible. 

On ne trouvera ici, comme Tindique le titre du chapitre, que des observa- 
tions barom^triques et de temperature de Fair, et, parmi celles que j'ai rap- 
porttes, seulement celles qui peuvent oflfrir un int^r^t m^t^rologique. Les 
autres, moins nombreuses, ont ^t^ faites k des hauteurs tr^s-diverses, depuis 
le niveau de la mer ; elles ont 6t6 utilises aussi pour la recherche des lois 
m^teorologiques et trouveront en partie leur place dans la discussion des 
hauteurs des principaux points de chaque lie. Je r^serverai de m6me, pour 6tre 
pr^sent^s ensemble dans un chapitre sp^ial, les observations relatives k la 
temperature du sol et des eaux. 

Je crois devoir donner quelques details sur les instruments que j'ai 
employes : • 

Les barom^tres etaient tous des barom^tres k siphon de Bunten, construits 
par cet habile artiste. Je n'ignore pas les reproches, en tres-grande partie 
fond^s, que Ton adresse k ce genre d'instruments ; et je serais loin de le 
re('X)mmander k un m^t^orologiste qui voudrait se livrer uniquement k des 
observations s^dentaires. Mais, tout en reconnaissant la superiority des baro- 
metres k niveau constant pour les observations sMentaires, on ne pent nier les 
ressources inappr^ciables que pr^sente au voyageur le barom^tre k siphon : 
leg^rete, facilite du transport, possibility de remplacer immMiatement un tube 
brise par un autre tube plein, tout prepare et compart d'avance. Pour moi, 
apr^s une experience personnelle de quatre annees, j'avais acquis une telle 
habitude de cet instrument, qui m'accompagnait partout, qu'il ne me causait 
presque aucun embarras dans les excursions les plus difBciles. 

Quant au degre de confiance qu'on pent accorder k ses indications, pour la 
determination des variations diumes ou annuelles de la pression atmospheri- 
que, voici comment j'ai cherche k Tapprecier. J'ai observe pendant plusieurs 
mois, a la Trinidad, deux bons barometres de Bunten, places Tun k cdte de 
Tautre, et soumis, par consequent, aux mdmes influences de temperature. 
En comparant, pour dix jours consecutifs quelconques, les differences des 
pression indiquees par chacun de ces barometres entre les heures de maxima 
et de minima, je trouve que la moyenne de ces variations est, suivant Tun de 
ces instruments, de ^r^'^^Sl et de 2,67 d'apres Fautre. La difference 0,16, 
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quoique tr^-notable, n'est pourtant que le seizi^me de la variation diurne 
moyenne. En prenant done la moyenne indieation des deux barom^tres, on 
connaissait probablement la variation diurne pour ces dix jours d'observations 
k 1/30" pr^s, ou a moins de 8 centi^mes de millimetre : erreur tr^s-sensible 
k la v^rit^, mais qui diminuait certainement, lorsqu'au lieu de dix jours d'ob- 
servations, on en possMait pour le mois vingt ou trente. 

En partant, j'avais emport^ quatre tubes barom^triques, dont deux ^taient 
ajust^ aux montures m^talliques n^ 367 et 385 de Bunten, et deux isol^ 
devaient remplacer les autres, si ceux-ci venaient k 6tre brisks. Tons quatre 
avaient 6t6 compares avec soin k T^talon de TObservatoire. Quelques-uns 
n^anmoins ont subi, pendant la dur^ de mon voyage, quelques variations 
que j'ai constates en les comparant entre eux, et dont j'ai tenu compte. Enfin, 
vers la fin de 1841 , j'ai regu un dernier tube dont j'ai d'abord conclu la 
marche, en le comparant avec les barom^tres dont je me servais alors, mais 
que depuis j'ai pu comparer moi-mdme k Paris, ayant eu le bonheur de le 
rapporter intact; ce qui m'a d'ailleurs foumi un nouveau point de rep^re pour 
contr61er la marche de ceux avec lesquels il avait ^t^ compart en Amerique. 

Tous ces barometres, a I'exception du dernier, donnaient des indications 
sup^rieures k la pression r^Ue. La correction k faire variait de 0^"^,05 a 0,40; 
Tun d'eux seulement ayant atteint une difference de 0°*^^^,75, et ne me parais- 
sant pas marcher avec la mdme regularity que les autres, a 6l& mis de c6te 
vers le commencement de 1842, et n'a plus servi depuis lors qn'k une s^rie 
qu'a bien voulu faire pour moi M. Clayssen, pharmacien k la Basse-Terre, 
pendant les demiers mois de la m6me annee. 

Les thermometres annexes aux barometres etaient tous les deux excellents,' 
et leurs indications n'ont pas varie pendant toute la duree du voyage. 

Les thermometres employes, dont 5 ont ete compares directement (3 avant 
le depart, 2 k Tarrivee), et dont plusieurs ont eu leur point zero verifie a 
diverses fois pendant le voyage, se composaient de : 

5 thermometres de Colardeau, gradues sur verre; 

1 thermometre, sur cuivre, construit par Fortin depuis longues annees, et 
que m'avait cede MM. Fortin-Hermann , ses f)etits-fils; 

2 thermometres de Bunten, gradues sur verre; 

2 petits thermometres du mdme artiste, sur ivoire; 

3 petits thermometres de Pixii, aussi sur ivoire; 
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Enfin, 1 thermomdtre Fahrenheit de Gary, gradu^ sur cuivre, que je me 
procurai k Puerto-Rico. 

Tous oes thermom^tres, k FexceptioD des deux pelits de Bunten, sur ivoire, 

dont Tun marquait seasiblement le z^ro et I'autre un dixidme en moins, 

donnaient des indications trop ^lev^, et la correction a faire a vari^ de 
— 00^5 4 _ 00^7. 

Dans tous les lieux oii j'ai fait des observations s^entaires, j'ai toujours 
cherch^ k garantir le mieux possible les thermom^tres de Faction directe ou 
r^fl^hie du soleil, aussi bien que du rayonnement des objets voisins. Dans 
quelques points, k la Trinidad par exemple, les dispositions locales se pr^taient 
parfaitement k ces pr^utions. Mais, dans d'autres circonstances, j'ai ^ 
moins heureux; et, malgr6 tous mes soins, il est arriy^ quelquefois qu'a 
oertaines heures du matin ou du soir, mon thermom^tre ^tait ^videmment 
influence par des causes anormales. N^anmoins, je crois pouvoir affirmer que 
oes influences n'ont jamais ^t^ considerables; et, quand elles se sont pr^nt^ 
d'une mani^re notable, je Fai toujours indiqu^. 

II me reste k expliquer le mode suivi dans I'arrangement des tableaux qui 
suivent. 

Les observations ay ant 6i& faites k des heures irr^guli^res, la moyenne 
brute des observations d'un jour n'aurait qu'assez imparfaitement exprim^ la 
moyenne de ce jour. Pour obtenir cette moyenne d'une mani^re plus exacte, 
j'ai commence par calculer, heure par heure, le mouvement moyen du baro- 
metre et du thermom^tre; puis, j'ai cherche, pour chaque heure, la difference 
avec la moyenne, et j'ai construit ainsi un tableau des corrections additives ou 
' n^atives k appliquer k une heure quelconque, pour en conclure la moyenne 
du jour. C'est la moyenne de tous les nombres ainsi corriges qui a ete adoptee 
pour la moyenne du jour entier et portee a la colonne des moyennes diumes. 
Ce travail, dont on trouvera dans le texte de mon Memoire meteorologique les 
divers elements et les principaux resultats, a ete, comme on voit, fort long et 
minutieux ; mais c'etait, si je ne me trompe, le meilleur moyen de tirer con- 
venablement parti d'observalions assez nombreuses, mais faites k des heures 
irregulieres (1). Ces tableaux de corrections une fois etablis et perfectionnes, 

(4) II y avail, du reste, un moyen tr^naturel de vdriBer Texactitude de cette m^thode : c*6tait de oomparer 
sea resultats avec ceux donnte par la moyenne des heures de maxima et de minima, toutes les fois que les 
observations d'un jour le permettaient. On peat voir dans mon mtoioire les details de ceUe vdrificatioo. 
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s'il y a lieu, par de nouvelles observations, seront d'ailleurs applicables a 
des series analogues, que des observateurs consciencieux , munis de bons 
instruments, mais qui n'auraient pu s'astreindre k observer k heures fixes, 
enverraient des mdmes localit^s. 

Les indications barom^triques sont donnas, corrigtes de Terreur constante 
de rinstrument, et r^duites k la temperature de z^ro. Quant k la depression de 
la colonne barom^trique due a Taction de la capillarity, comme cette correc- 
tion, qui exige au moment de chaque observation la mesure des deux m^nis- 
ques, n'atteint pas ordinairement, pour des tubes de 5 ^ 6 millimetres de dia- 
metre (1), une valeur de 0°^"°*-,02, le degre d'exactitude qu'on pouvait attendre 
des barometres employes aurait rendu a peu pr^s illusoire Tutilite de cette 
correction. 

Les temperatures sont donnees aussi en tenant compte de Terreur constante 
des instruments. 

On remarquera que les moyennes sont calcuiees pour chaque mois, mdme 
quand le nombre des jours d'observation est fort restreint. La temperature d'un 
m6me mois, dans ces lies, varie si peu d'une annee k I'autre, que si plusieurs 
observateurs, pourvu qu'ils eussent de bons instruments et qu'ils se missent 
dans des conditions favorables, rapportaient k diverses epoques les experiences 
de quelques jours seulement, pour un m6me mois, dans une mdme localite, en 
prenant la moyenne de tons ces resultats, on obtiendrait certainement la 
moyenne temperature du mois avec un degre tres-grand d'exactitude. Je crois 
done qu'il y a interfit k faire connaltre toutes les donnees que Ton possede, 
pourvu qu'elles soient exactes (2). 

Les deux demieres colonnes des tableaux indiquent la direction et la force 
du vent, Tetat du ciel et aussi les circonstances particulieres qui ont pu se 
presenter, telles que orages, ras de maree, tremblements de terre, etc. 

En sonmie, on a cherche, dans la disposition de ces tableaux, k concilier la 
nettete avec la plus grande concentration possible des matieres. 



(4) Voyez la table donnte par M. le commandant Delcros dans ri4fiiiiiatfe nMorokgique de Franee 
pour 4849, par MM. Haegbens, Martina et B^rigny, page 470. 

(2) On pent citer Texemple de voyageurs exacts, tels que MM. de Humboldt et Boussingault, qui, aprte 
un wStjour de quelques jours dans des localit^s voisines de Tdquateur, ont d^duit de leurs observations des 
r^ultats qui ont ^t6, k trte-peu de cbose prte, confirm^s par des observations plus nombreuses faites 
post^ieurement. 
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28 


6 h. mat. 


\ 


22.3 \ 


. 


. E.N.E. 


Pluvieux. 




8»»20'm. 


762.45 


23.4 


... 


. E.N.E. 


Couvert. 




9»»30'm. 


762.65 


24.9 


... 


. E. N. E. 


Id, 




2 h. soir 


760.50 I -g. g. 
759.30 / ^^"-^^ 


26.0 I 


24.0 


E.N.E. 


Id, 




4»»30'8. 


25.7 


E.N.E. 


D^couverl. 




6 h. soir. 


760.45 


24.3 


... 


E. 


Lagers nuages. 




8»» 20^ 8. 


764.27 


23.7 


... 


E. 


Variable. 




4 4 h. soir 


760.99 


23.5 / 


• . • 


Calme. 


Nuageux. 


29 


1 b. maL 


760.43 \ 


22.0 \ 


• . . 


. N. E. 


Brise I^^re; nuageux. 




5 b. mat. 


760.67 


24.9 


... 


. N. E. 


Id, couvert. 




6 b. mat. 


760 87 


24.7 


... 


. N. E. 


Id, Id, 




7 b. mat. 


764.24 


23.0 


. . . 


. E.S.E. 


Petits grains. 




8»»20'm. 


764.98 


25.0 


. • . 


. E.S.E. 


Altemances de beau temps et de 




9 b. mat. 


762.29 / "^^^-^^ 


26.4 ) 


24.9 


E. 


l^ers grains. 
Serem. 




midi. 


760.95 


28.3 1 


... 


E. 


De temps k autre, rafales du S. E. 




2 b. soir. 


759.54 


28.4 1 


... 


E. 


Serein. 




5 b. soir. 


759.56 


27.4 1 


... 


E. 


Ventfrais; serein. 




8»> 20^ 8. 


764.46 


24.2 1 




E. 


Serein. 




4 Ob. soir 


764.44 / 


22.5 / 


... 


E. 


Id, 


30 


6 b. mat. 


760.04 \ 


23.2 \ 




Calme. 


Nuageux. 




7 b. mat. 


760.57 


23.5 


. . . 


Id. 


Ou faible brise E. ; pluie 16g6re. 
Quelques gros cumulus. 




4 b. soir. 


760.64 


28.3 


... 


E. 




2 b. soir. 


759.97 


27.6 


. . . 


Variable. 


De temps en temps bourrasques 
du S. E. avec pluie. 






> 760.35 


\ 


25.4 






3 b. soir. 


759.52 


26.9 


... 


E. 


Forte brise ; temps variable. 




4 b. soir. 


759.45 


27.0 




E. 


Id. serem. 




7 b. soir. 


759.49 


24.9 


. . . . 


E. 


Id. Id, 




9 b. soir 


760.90 / 


24.7 / 


. . . . 


Calme. 


Serein. 


34 


6 b. mat. 


760.43 \ 


24.9 \ 


. . . « 


Id. 


Id, 




8»»20'm. 


760.87 


26.5 1 




E. 


Faible; serein. 




40»»30'm. 


764.42 


26.7 1 


. . . . 


E. 


Bonne brise ; tr6s-nuageux. 




midi. 


764.28 


29.3 1 


. . . . 


E. 


Serein; quelques minutes aupara- 
vant, rafales du S. 




4 b. soir. 


760.88 I „^A ,m 


29.4 1 


25.6 


E. 


Belle brise; serein. 




2 b. soir. 


760.26 


f iOV.4/ 


29.7 / 


E. 


Id, Id. 




6 b. soir. 


759.88 




25.3 


. . . . 


E. 


Serein^ dans I'beure pr^c^ente, 
plusieurs grains. 




8»» 20^ s. 


760.56 




24.4 


. . . • 


E. 


Serein. 




4 Ob. soir 


760.67 




24.2 


• . . 


E. 


Id, 




44 b.soir 


760.74 j 
1 




23.8 / 


. . . . 


Calme. 


Id, 


Moyenne de quatre jours. . . . 


760.66 


24.90 




Obs. sdd. 1. 1. 
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1' 
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S h, mat, 

1 


760J0 ' 


12.4 .... 


Calmp. 


Nuogeiiar; i ce moment s'^IM'e la 
briae. 




6 h, mat. 


760.45 , , . . , 


23.7 I , . . . 


E. 


Couvert. 




lOh.mal. 


764. 8i . . . . . 


37.3 ' * . , , 


E. 


id. vera 9 heures pluie. 




41h.met. 


764.77 


16.3 


S. E. 


Forte phie venaat du S, 




i h. sair. 
i h. ioir. 


as '"•" 


i;:S «•' 


Calmp. 
td. 


Temps lourd; nuagein. 
Extremenient lourd ; vers 3 heures 

bourrdsque et forte pluie ; k 




6 h. soir. 


750,46 . , . , . 


25.4 








^^ W s. 


759.84 




23.9 , . , , . 


Id. 


Quelques nuages. 




40t>30'3. 


760.46 




13,3 


# > , , 


Id. 


Beau. 


i 


7 h. mat. 


759.62 \ 




%L9 \ 


. . , . 


Id. 


Nuageu3i. 




S^'trm. 


760.20 




23.5 


. . . . 




Point de brisG : cxmvert. 




9»*30'iD. 


760.84 




25.0 


Fill 




Id. Id, 




midi. 


760.38 ^ 


'759! 64 ' 


27.4 ^ 


UM 




Couvert; avanl el Bpri^ pluio 

de ro. 




Sb.soir. 


750.75 




26,9 


t m t m 


Id. 


Sprpin. 




3 h, soir. 


7&8.98 




27.4 


, ■ > ■ 


Id. 


Ciel charge. 




4t 30' s. 


758.49 




rr.5 


, ■ . . 




Id. peu de brisc. 




flh.soif 


759,47 / 




14.4 / 


■ * # • 


Id. 


Id. 


3 


3 h. mat. 


758,34 \ 




23.0 \ 


, . « . 


N. E. 


Belle hnsc; nuagetix. 




1 h. mat. 


758.4^ \ 




2i,6 \ 


. * . , 


Calme. 


Qudques nuag^. 




5 b. mat. 


7o8,52 




2L5 


* * * . 


Id. 






6 h, mat. 


758,89 1 




14.8 , 


. . f . 


Id. i 


Serein. 




7h.iBat. 


759.42 J 




23.4 


.... 


Id. 


Tr^-beau. 




%^m'm. 


759.79 1 




14.9 1 


. « , ■ 


Id, 


Serein. 




9 h, mat. ' 


760.19 f 




15.9 


• r * . 


E. 


Faible brise; serein. 




I0h30'm. 
midi. 


760.86 , 
760.27 


759.08 


16.6 \ 
17,8 


25.3 


E. 

E. 


L^S^rebrise; Id. 
Serein. 




1 h, SOIT, 


759,54 




18.3 


, . - , 


B. 


Forte brise : serein. 




S b, sdr. 


758,32 




18.5 1 






E. 


Id. Id. 




3 h. soir. 


757.83 




18.4 






E. 


id. id. 




1 h. aoir. 


757.85 




27.9 ^ 






E. 


Faible brise; Id, 




7h.soir. 


758.35 




1^.7 






B. 


Brise fratche; id. 




8** 10' s. 


758.94 / 

758.97 / 




13.7 , 
15,4 / 






E. 


Id, Id. 




9 h. soir. 








E. 


Id. Id. 


i 


6h.inat, 


759.f9 \ 




23.6 






B. 


Faible bri^ J Id. 




t h. soir. 


758.53 




28.9 , 






N. E. 


Belle brise ^ Id. 




1 h, soir. 


758.08 




18.0 






N.E. 


Id. Id. 




6 h, soir. 


758.t5 .p,^ ,7 
759.90 ^^^'" 


^*^ * 23 8 
24.5 ^^^^ 


N. E, 


Id. Id. 




40»»3O's. 


N.E. 


Id. Id. 




4 4 h. sorr 


760.39 . . , . . 


24.6 . . , . 


N.E. 


Id. Id. 




I4>30^g. 


760.36 ^ 




24,5 ^ 


. 4 * , 


N. B. 


Id. Id. 


* 


miotiit. 


760.41 , 




24.5 } 


. < ■ . 


N.E. 


Forte brise; Id. 


g 


6 h. mat. 


760.51 ^ 




10.7 \ 


.... 


N. E. 


Serein. 




8 b. mat. 


764.05 1 




14.5 


. . , , 


N. B. 


Id. 




9h.inal. 


764,38 




26,3 


. , . . 


N.E. 


Id. 




40h. m. 


764,44 1 




27.8 


■ . . . 


N.E. 


Id. 




44 b. m. 


764,47 1 




18.3 


, . , , 


N.E. 


Id. 




midj. 


760.97 f 




18.9 


. » . , 


' N.E. 


Id. 




4 h. ioir. 


760.45 


760.43 


18.9 


15.6 ' 


N.E. > 


Id. 




ih.sc«r. 


759.63 1 




; 29.0 




N E. 


Id. 




3 b. soir. 


7b9.30 




18.8 




1 N.E. 


Id. 




Ih.soir 


758.88 




28,3 




N.E. 


Id. 




6 h. sorr. 


759 J 4 




16.5 


. . . > 


N,B. 


Forte brise; serein. 




9 h. soir. 


760.37 1 




24.3 


. . . . 


Calme. 


Serein, 




40 b. soir 


760.39 / 




23.6 / 






fd. ! 

1 


Id. 
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T»4TSg. 



F^vrier, 
6 



8 



11 



HEU&lft. 



BAROUiTAB. 






6 h. mat. 

9 h- mat, 

10 h. m. 
It h. m. 

5 h, soir. 

7 h, soir. 
I ah. soir 
4h.mat 

5 h. mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

9^ 30' m. 
40 h, m. 
M h.ra. 

midi* 
1 h. soir, 
3 h. mk. 

3 h. soir. 
53* 30^ e, 
9t ao' «. 

4 Oh. soir 
40^30's, 

7 h. mat. 
4 h. soir. 
M h.&oir 
7h. mat 

8 h. mat. 

40 b, m. 
14 h. m, 

midi. 
% h. soir. 

4 h. mat. 

5 b. mat, 

6 b.mat 

41 h.m. 
midi. 

i h. soir. 
4^ 30' s. 
5h. soir, 
10 h.m. 

4 h. soir. 

3 b.soir, 
i^ W s, 

5 b. soir. 

5»» 45' s. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
40i>3rm, 
44 b. m, 

midi. 
t h. soir. 

4 h.soir, 

5 h. ^ir. 
b. soir. 



760.60 
761.69 
762.35 
764.79 
739.79 
759.54 
759.73 
759.70 
760.74 
759.44 
759.29 
759.59 
759.57 
760.44 
759,97 
760.88 
760.93 
760.54 
759.77 
759.14 

759.15 
759.97 
760.44 
760.t7 

758.79 
758,02 
758,04 
758.48 

76ft.73 
759.33 
758.45 
758.43 
757,58 
757.09 
7i>7.58 
757.74 
758,86 
759.10 
757.79 
757.48 
757.26 
759.87 
758.40 
757.51 
757.47 
757.50 

757.75 
758.94 

760.55 
760.27 
760,42 
759,88 
759.80 
758.23 
758,40 
75847 






760.54 



759.65 



758.57 



758.42 



758.46 



758.45 



759.46 



TftEHMOllfeTBE, 






22.6 
26.7 
26,7 
2i.O 
28.0 
27.5 
26.5 
25.4 
24.5 
22.3 
22.5 
f1.7 
23.4 
34.3 
26.5 
27.0 
27.3 
27.3 
27.5 
27.5 
26.8 
26.0 
24.3 
24,3 
24.5 
23.5 
26.8 
23.5 
22.3 
13.5 
26.7 
28.0 
28.5 
27.5 
22,9 
22,6 
24.5 
27.4 
27.3 
27.4 
26,5 
26,3 
27.5 
28.5 
28.9 
28.0 
27.8 

27,0 
2f,4 
25.9 
27.4 
28,0 
28.5 
29,3 
28.3 
27.4 
26.0 



dlUfftM. 



25 



24 



24 



25 



24 



25 



25 



VENTS, 



Calme. 

E. 

E. 
Calmc. 
N. E. 
N. E. 
N, E. 
N, E. 
N.E, 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
Catme. 
S. M. 
S. E. 
S, E. 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calm<^. 

B, 

B. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
Catme. 

Id. 

id. 
Calme. 

id, 

O. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0, 

0. 

0. 

E. 
Cabiie. 
0. 
0- 
0. 
0. 
0. 
E. 
B. 



iTAT DU CmL 



Serein. 

Faible brise; serein. 

/d. id. 

Serein, 

L^g^rebrise; sefeiii. 
id. id. 

id, id, 

id. id, 

Extr^memoEit laible; serein. 

id. !d. 

Lfeera bri:*e ; serein. 

id. id. 

Serein. 
L^gfere briae; serein. 

id, un pou convert, 
id. id. 

Forte brise; beau; qq. nuages. 
Id, id, id 

id. : serein. 
id. id. 

id. id, 

L^^re brise j Id, 
Briscfimicbe; Id, 
Serein. 
id. 
id. 
id. 
Tr^^r: serein. 

id, id, 

L^gike brise: serein. 
id. id. 

Id, id. 

Serein, 

Forte brise , herein. 
Semin. 
id. 
Id, 
id. 
Id, 
ijk6ro brise; ser«)in. 
id. id, 

id. id, 

L^re fratcbeur ; eenein. 
Pmqtie calme ; id. 
Ug^ brise; id. 

Id. id, 

Ug^re brise ; serein; qq. minutes 

apr^, la brise d*E. a rt^pani. 
Serein* 

id. 
Biiiel^s^; serein. 
Id, Id. 

id. Id, 

Id, Id. 

14. id. 

La brise reparalt ; sefem. 
Sefftln. 
id. 
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DATES. 






4i 



1^ 



i3 



HEUAKS. 



9*^ 3r g, 

mmuJL 
5 h. muL 

9^30'ni. 

4^ 30' s. 
5 h, aoir. 
5J» 45' s. 
5^ aiK s. 
f> 11 soir. 
9^ 30' s. 

5 h. mat. 

6 b. mat, 
i h. mat. 

9 h,maL 
9^ W m. 

10 h. m, 
40»*3rm. 
14 L m. 

I h. soir. 
f h. aoir, 

5 h. scif , 

5fc 3^ s. 

6 h, soir. 
B h. mat. 

8 h. mat. 
9^ 30^ ID. 
10 km. 

4 h. soir. 

5>* 3^ s. 

6 b. sou*. 

t h. soin 

5 h. soir. 
S** 3(K s. 

7 Ik mat. 

9 h. mat. 
9>*30'm. 
40 ti. m. 
fi h. soir, 
5^ SO' s. 
G h.^ir. 
9 h. mat. 
40 h. soir 
44 h.soir 

9 h. mat. 

10 b. m. 
*0»'3<Km. 

II h. m. 
midi. 

4 h. ioif, 
1 h. soir. 

5 h. mir. 
5^ 30^ 8. 



BAROUiTUfi, 




7S9,3i 

759 J 9 
7&9.37 
759.46 
761.04 
760.90 
758,34 
758.19 
75«.21 
75842 
758.67 
758,94 
758.8i 
758.95 
760.55 
760.38 
760.87 
760.98 
760,78 
760.60 
759.41 
758,80 
758,65 

759,59 
758,59 
759.13 
739,70 
760.37 

760 Ji 
757.81 
757,76 
757.89 
757.91 

757.% 
758.46 
758.01 
759,43 
759.22 
760.04 
759.90 
759,83 
758.13 
757.94 
757,93 
759.18 
759.32 
759,20 
761,16 
761.34 
761.66 
7ei.39 

759.71" 
7S9J6 
758.85 
758.80 



759 



759 



759 



758, 



758 



759. 



31 



36 



03 



85 



82 



97 



Tlt£RlfOMiTa&. 






24,1 

23.9 
23.3 
21.8 
26.5 
16.8 
27.9 
27.2 
27.Q 
26.9 
26.9 
24.1 
2L6 
24.5 
23.5 
26.2 
26 J 
26.7 
26.6 
27.8 
18.5 
28.6 
26,5 

26.0 
26.1 
24.0 
24.8 
27.4 
27,6 
27.0 
26.7 
26.5 
26.2 

' 16.3 ' 
15.0 
24,8 
23.2 
23.5 
25.5 
26,2 
26.0 
25.4 
15.8 
15.7 
24.0 
24.0 
13.8 
25.6 
25,7 
16,0 
25.5 
25.5 
25,7 
26,4 
25.6 
25.8 



diunita. 




25 



\ 25, 



25, 



23 



25 



13 



7? 



E. 
Cafme. 

Id. 

Id. 

0, 

0. 

£. 

E, 

B. 

E. 

E, 
Calme, 
N. E. 
N.E. 
Calme, 

Id. 

0, 

0. 

0, 

0. 

0. 

0, 

0. 

E. 

E, 

CaJine. 



0, 
0. 

Calme. 

0. 

0. 

0. 

O. 
Calme. 

Id, 

E, 

E. 

E, 
Catme, 

E. 

E, 

£. 

0. 

0. 

0. 

0. 
Calme. 

Id. 



±TkT Dtl CIBL 



Sereio. 
Id. 
Id, 
id, 

id. 
id, 

Falble brise; serein. 
id. id. 

id. Id, 

id. Id. 

Id, id. 

Serein. 
Id, 
id. 
Id. 
Id, 
Nuaseox. 

Id, 

id. 
Tr^s-faible. 

Id. 
Quelquos minutes auparavant , 

forte ralale de TE. 
Serein. 

id. 
Beau. 



Pluie. 

Forte pluie. 
Couvert. 
Id. 
id. 
Trds^nuageux. 

td 
Couvm, 
Serein. 

id, 
Ldg^re bris^; serein. 

Id. id. 

Id. id. 

Serein. 
Faible briae; serein. 

id. nuapeiix. 

id. plme. 
Grande pluk-, 

id, 

id. 
Pluie de tempfl 4 auUe, 
Nuagem. 
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HATES. 



4810, 

87 



IS 



td 



EKCflBS. 



5^ Z¥ S. 

6 h. SOU", 

i b* mat* 
5 h. mat. 

5 h. soir. 
&»• aO's. 

6 h. 8oir, 

10 h. m. 

11 h, m, 

4 h. soir. 
3 h. soir. 
4^ W s, 

5 b. mir. 
5^- ao' a. 

6^ 30' s. 
7h.aoir. 
9 h. soir. 
9** 30' S. 
tOh.soir 
<0>^30's. 
4( h. soir 

9»»3IKm. 
to h. m. 
1 0*^30' in. 

mJdi, 
i b.soir. 

4^ W s. 

5 h. soir, 
51^ 3(K s. 

6 h, sojT. 



Moyenne de 23 jotirs 



RABOU^TBB. 



r#duit£> 4 0«. 



Mars- 



6 h. mat. 

7 h. mat. 
8^ 20' m. 
9 Ik roat. 
40 h, IB. 

fo^ao^m. 

midi, 

2 h. soir. 

4 h. doir. 
i** 30^ s. 

5 h. soir, 

6 b.soir. 
S** iO' e, 

9 b. soir. 



759J5 
759.89 
760.14 
759 J 2 
759.59 
762.68 
760.82 
760.54 
760.47 
760.47 
762.64 
761.81 

im.U 

75^. S3 
7b9.6i 
759,57 
759.70 
759.80 
760,48 
764.08 
764,42 
764,24 
764,34 
764.44 
764.00 
761.37 
764,53 
764,40 
7&0.50 



MoyetijiEs 
dlimies. 



760,84 



760.94 



760.79 



759.84 




759.04 
759.41 

760.10 
760 Ji 
760.70 
760.65 
759.94 
758.83 
7IV7.8& 
757.66 
7S7.6a 
757.65 
757,86 
758.42 
759.87 



\ 759.05 




ii« I'm. 



26.3 
26.2 
25,6 
t2.§ 
22,6 
25,2 
14,7 
24.4 
24.4 
24.8 
25,2 
25.4 
25.1 
26.8 
25.5 
26.8 
26.5 
26.4 
25-8 
25.5 
15.2 
24J 
24.0 
24.2 
23.7 
23.8 
24.8 
26,7 
26,0 
26.4 
27.2 
26,0 
25.7 
25-3 
24.9 
24.7 
24.6 
24.8 



22,6 
22.8 
22.7 
24.0 
24.3 
24.7 
26,7 
27.6 
27,5 
27,0 
27.0 
26,5 
15,9 
24.6 
24.0 



25.3? 



24 



24 



24 



24.97 



24.5 



VMHTS. 



Calme. 
N, E- 
N. E, 
Calme, 

Id, 

O. 

0, 

0. 

0. 

0. 

0, 

0. 

0. 

0- 

0. 

Calme, 

Id, 

id. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N, E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 

E- 
Calme. 

0, 

0. 

0, 

0. 

0, 

0. 

Calme. 
Id. 

id. 



Calme, 

0. 

0. 
Calme, 

Id. 

id. 

£. 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 

E. 

B. 






SemQ. 

L^re brise: serein. 

Id. id. 

Sereia. 

Nuageux. 

Beau ; quelgues nuases, 

id. id, 

Pluvieux. 
Itomvert. 

/d. 
Nuaseux. 

Faible brise; plde. 
Gmnde ptuie. 

Beau. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
lAw^ brise ; aeretn. 
Id. Id. 

Id. Id. 

lolie brig©; serein, 
/d. id. 

Id. Id. 

Serein. 

Brise l^re ; miag^us. 
Nuagenx. 
Forte pluie. 

il 

Tr^s-chargi^, 

Id. 

Id. 

Grande pltue. 

Couveft. 

Moins cbarg^. 

Oti 1^6re brise E.; beau. 



Tr^s-iMiivert. 
Pluie tr^fise. 

Id. 
Ccmvert. 
Nuageux. 

Ou %dre brise E. ; se d^coavrr. 
Assez beau. 
Belie briae : serdii. 

Id. id. 

id. id. 

Id. Id. 

id, ciel eolidreiDefit d^ouvert. 

id: Id, 

lAetft brise ; serein. 
Id. Id. 



Obs. $4d. i. I* 
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OBSERVATIONS MfiTieOROLOGIQUES. 



Mars, 



BIUEES. 



5 h. mat, 
$ h, mat. 
7 h-mat, 

9 h. mat. 
9^Wm. 
iO h, m, 

S h. sow. 

5 b. soif. 
^^ W s. 

6 h.soir, 
8^ W 9. 
9 h.soir. 
i h. mat. 
b h, mat. 

6 h. mat. 

7 h.niat. 
40 h. eon- 
s'* W m. 
40 b. m, 
11 b. m. 

1 h, aoir. 
5 h. soir. 

, 9 h. soir. 
4 th. soir 
minuit. 



If oyeiHie de I joure. 



BAROMETRE. 



potato k o«. 



Avril. 
43 



44 



4S 



3 b. BOJr. 
{( b. fioir. 

6 h. &oir. 
^^ 30' B, 

7 b,mat. 
St ir m, 
9 h. mat. 
40 b. m. 
44 b. tn. 

mldl. 

4 b.«oir. 
2 b. soir. 
4 b. acrir. 
i^ Ztf a, 
6 h, ioir, 
6 b, went. 
f b. ioir. 
b b. soir. 
1^ W s. 






7es.33 

759.28 

760,98 
760.98 
7r>t08 
760.98 

' 758.29 
758,30 
758,55 
758,66 



758.S0 
759,70 
759.84 
760 49 
760.24 
761J9 
76t.03 
76^,49 
761.49 
760.05 
739J3 
759,75 
760 JO 
760.02 
760,76 



758,86 
758,59 
759.49 
760.35 
760,36 
764.02 
760.08 
760.9i 
760,83 
760.09 
760Ji 
760.07 
759.09 
759.14 
759.38 
J59,45 

759.63 



759,35 



759.94 



760.32 




759.84 



760,40 



76<^,53 



THEnMOMtTttE. 



Terap^rat, 



22.9 
21.7 
21.8 
26.2 

m.i 

26.7 
S7.3 
27,5 
S9J 
28.0 
28.0 
27.4 
27,0 
26.4 
25.8 
24.9 
24,6 
24.5 
24.0 
23,9 
26.5 
27 
27.8 

27,8 
27.0 
26.3 
25.5 
23J 
23.7 






26 



26 



25 





VENTS. 



E. 

Calmo. 

E. 

E, 

E. 

E, 

E. 

E, 

E. 

E, 

E. 

E, 

E. 

E. 
Calmc, 

W, 

id. 
N, E. 
Calmc, 

Id. 

O, 
Calme. 

Id. 

E. 

E, 

E. 

E, 

E, 
Calme. 



0. 
E, 
E. 

Calm(*. 

W, 

id. 

E. 

E, 

E. 
S, E. 
S, E, 
N. E, 

E, 

E. 

E. 

E, 

E, 

E, 

E, 



iTAT DU cat 



Fortebrise; serein, 
Vmhh brfse ; Id. 
Trds-beaiL 
Faibfe bnse: mmn. 
Id. Id. 

id. id. 

Id, id 

id. Id 

id. id. 

id. Id 

Jdie brtse ; Id 

Id. Id 

L^gdn? brm ; id 

id. Id 

id. id 

Courert, 

id. 

id. 
FaibJc; quelqnos imager. 
Coufert, 

id. 

Id. 
Oo h*^;^ briso d'B* 

Cotjverl, 

Queiques nuagies. 
Serein, 

id. 

id. 

Id. 



Forte bris^; beau. 

Id. 

id. 

id. 
Beau, 

Wg6n) bri^e; bpmi, 
/^. Id, 

Belie briso, /<i. 

Id, 
Couvort, 
B^ebrlse; besu, 

/^, id. 
SerHn, 
id. 
id. 
id. 
Id. 
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BA^ROMiTftS. 


TliXAMOHfeTaX. 




iTAT mi CSSL 


m.TEA. 


tlKURES, 


^"^ 








>^IfTS. 








Etltt£JOILS 


Hojraiuu* 


T«mpfr«t. 


MDf«anet 




el r«min|uei diTtr»ei. 






r^uitraiCP, 


diumn. 


dtVttr. 


dltirti«. 






4840. 
















AvtU. 
















le 


lh.im. 


764.fi ..... 


iu X . . . . 


Calme. 


SereiD. 




% h. mat. 


764.80 ..... 


26.4 














9 h. mat 


761.48 


27.8 














9^ 30' m. 


764.t8 


28.1 














(0 h. m. 


761.68 "..,.. 


28.9 








Calme. 


Convert, 




midi. 


761.49 ^g. .3 
766.78 ^ ™-^^ 


26.8 


am * 


N. E. 


Graode pluie. 




^h.mir. 


27.3 «■• 


Cabne. 


Lourd et cbargd. 




i h. Boir. 


760.42 ..... 


26.S 


.... 


Id, 


Nuageux et pbtvieux. 




i h.soir. 


759.84 . . . . 


23.8 








E. 


Brisefrakbo; convert. 




il' 3(K s. 


759.53 


25.7 








E. 


BriseMgdre; Id, 




5 h- soir. 


759.54 


83.9 








Calmo. 


Convert. 




6 b. soir. 


7&9.84 


26.1 








Id, 


id. 


n 


7 b, maL 


764.07 . . _ , 


21.9 . 






E. 


Bfiflefubb; serein. 




9h-maL 


764.95 ..... 


27.9 






E. 


id, charge. 




midi. 


760.9i , , . . . 


S8.6 , 






E, 


id. id. 




1 h.ioir. 


760.97 


27.7 






S. E. 


Fort grain. 




2h.80ir, 


760,43 ..... 


27.8 






S, E. 


Fimimx* 




3 h. mk. 


759.94 , ^,,3 


26.2 


25.0 


E. 


Bnm rrafcbe ; ciel cbarg^ ; quel* 

quea gouties de pluie. 
Bris© fralcbe ; muvertet plu^ieux. 




IlKSOir. 


759.89 


23.0 




E. 




41* 30' s. 


759.76 


2S.8 








E. 


id. id. 




5h. mk. 


759.64 . . . , . 


24.8 








E. 


id. couvert. 




b^ W s. 


759.74 , 


25.1 








E. 


id. Id. 




i b.fioir. 


760.06 /.,... 


24.7 i 






E. 


td. id. 


in 


6 b. mat 


760.67 \ 


83.7 \ 






Calme. 


Serein. 




6»*30rm. 


764. U 


ii.t \ 






N. E. 


Brise l^^re; serein. 




S^iO'm. 


764.77 J 


26.3 J 






N. E. 


id, id. 




9 h.mat 


764.98 ^ 


26.1 f 






Cairns. 


Couvert. 




^>^a(Km. 


?S:S «o.« 


26.7 / *^*' 


Id. 


Ptuie. 




<0 h. m. 


id. 


Lonrd et cbargid* 




1 b. soir. 


760,73 ..... 


26 6 .... 


id. 


id. 




4 h.soir. 


760.15 


24.6 


* 


id. 


Grande pluie. 




5^ 30^ 8. 


760.19 .... 


24 4 ' 




id. 


id. 




6 h, 80ir 


760.14 


23.7 / 




id. 


id. 


\9 


7 b. mat. 


760.89 \ . . . . , 


84.7 V 




E. 


Serein. 




9"»30'iii. 


764.78 ]..... 


273 1 




E. 


id. 




Ikiotr. 


760.23 f . . . . . 


28.S 1 


* 


S. B. 


Cbarg^. 




3 b. »oir. 


71^9.75 > 760.74 


87.S ', 


fs.V 


E. 


Forte briae; charge. 




i b. soir. 


759.74 L . . . . 


26.6 




Catme. 


Convert. 




5 b. soir. 


759.78 V — ■ 


85.7 




id. 


id. 




6 b. Borr. 


760.04 )..... 


85.8 




id. 


Se d^couvre. 


io 


7h.iiiat. 


760.66 \ . . . . . 


25.0 ( 




E. 


Trfes-faible bris©; serein. 




9 b. mat. 


764.54 1 .... . 


8«.8 




E. 


Serein. 




$^Wm. 


764.64 f . . . . , 


27.3 f 


I [ [ 


E. 


Ug^ brise; ouageux. 




46 b. m. 
4 hsoir. 


764.63 \ » 
760.40 ( ^^^'^^ 


87.2 f 2, , 

26.8 ) *'^ 


CaLma. 
E. 


Chared, 

Brisole^re ; apres nne fort** pluie ; 






1 




1 




temps charg^. 




i^ ar g. 


759.46 




25.6 j . . . . 


Cairns. 


Convert; entre 4** et 4»' 30'. forle 

pluie. 
Nufiffeux. 


SI 


ih.ifiit 


760.35 
760.58 




24.2 ' ... 


id. 




5 b. mat^ 




23.9 


^ 




id. 


id. 




6 h. maL 


760.75 




23.7 








S.E. 


Brtse %^re ; couvflU, 




7 h. mat 


760.64 




83.8 








E. 


id. nua^em. 
BMine brise; serein. 




8»^trni. 


764.49 




25.4 








E. 




S'-Wni. 


764.49 




27.4 , 








E. 


id. id. 




10 h, m. 


764.09 




87.3 








E. 


Faible brise; miagettx. 




41 b. m. 


760.77 




26.8 , 








E. 


id. id. 




midi. 


760.50 




27.1 








E, 


id. id. 
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PATiS 



4840. 

Awil 

S4 



ft 



ifi 



27 



18 



£9 



4 b, soir. 

4 h. soir. 
4^ 30' a. 
fi h, soir, 

9 h. soir. 
S*- 3(K s. 
lOh-aoir 
40^30's. 

4 h. mat. 

5 b, mat. 
S b. mat, 
6b3{Km. 
Sh.mat. 
9^30^m, 

40 h. m, 
5 h. soir. 

6** ar s. 

7 h.mat. 

4 h.soir. 

5 h, soir, 
5fe 30' s. 

5 h. soir. 
9 h, soir, 
91* 30^ s, 
lob. soir 
40»*3O's, 
44 h.mk 

9 h. mat. 

10 h. m. 
40»'30'Jii, 

2 b. soir. 

6 h. soir, 

7 h. mat, 

9 h. mat. 

10 h. m. 
♦ I b. m. 

3 b. Boir* 

1 h. soir. 

5 b, soir. 
S^ 30^ 8, 

6 b. soir. 
9 b. soir. 

4 Ob. soir 
40»*30's. 

41 b.soir 
44i»30's, 

mi nil it. 
9 b. mat 
9>»30'ro, 
40J*30'm. 

2 b. ioir. 

5 b. mat. 

6 h. mat. 
9 h. mat. 
40 b. m. 



nAnoiitTnB. 



Ptfissions 






7S0.45 

759.58 
759.09 
759.07 
759.06 
759.34 
760. &0 
700,80 
760.90 
760.50 
759,8i 
760.30 
760,52 
760.74 
764.60 
764,47 
764,55 
759.39 
759,38 
760. !f 
758.03 
757.95 
758,31 
759.t0 
760.89 
764,34 
764.30 
764,59 
764.41 
764.58 
764,80 
764.38 
75978 
759.49 
764,40 
764,63 
761.38 
764,33 
759,64 
759.43 
759.83 
759,90 
764.13 
761,09 
764.75 
764,69 
764.67 
764.84 
764,66 
764,90 
762,07 
764.72 
760.40 
760.61 
760.65 
764.88 
761.84 



760.29 



760.47 



759.24 



760.76 



760.48 



760,89 



760.83 



TaEnHomrr&E, 




25.4 



25.9 



25,4 



25.9 



25,7 



26.3 



iu? 



^-EWTS. 



Cafme. 



fit reiQArquisi dlTefM*. 



Faible brise; num&ax ; pltiie dao« 

k Nord. 
FaJb!e brise; gran^ pluie, 
Cbarg^, 

Brise fralcbe ; cbarg^. 
Nuageux. 

Ill, pluie danzs le K, 
Convert. 

Id, 
Brise Ii5g6re; couvert. 

Quelqu^ nua^. 

Id. 

Id. 
NuageiEi, 
Ug^re brise; i 
Assez ddcoyverl. 

id. 
Couvert, 

Tr69-lajble brise; eouverl, 
Faible brise; en pirUo d^couvei'l. 
Beau, 
Id. 

Serem. 

Id. 

Id. 

id. 
Tr6&-failile brase ; a^rein. 
id. 
Id. 
Pluie. 
Convert. 

Forte hriise ; couvert. 
As8ez beau. 
Beau. 
Forte brise ; serein. 



id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 



id. 
Jd. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
couvert. 



Trfe-I^fere brise; eerein 
Id. Id. 

Brise plus fra!cbe ; Id. 
id. Id. 

Pluie l^ene. 

Tf^s-frais ; couvert. 

Grande pluie. 

Couvert. 

Beau. 

Grande pluie. 

L^tre brise; setiriri* 
id. Id. 

Couvert. 



TRINIBAD. 



lOS 



MTIS. 



Avril 
19 



m 



UBUKES. 



41 h, ID, 

I b. soir. 
5^ 30' s. 
6 h.soir. 
10 h. ioir 
^O'laO's. 

II h,Boir 
S^20'm, 

10 h. m. 

lo^-ao^m, 

H h. m. 
I h. goir. 
t b. eoif. 

5 b. soir. 
S** 30' s, 

6 h. soir. 
9 h. soir. 
10^3(K3. 

11 h.aoir 



Moyenne de 17 jours. 



BAHOM^TKB. 



Pressions 



Mm. 



7 h. mat. 

BJ^ao's. 
lo^-ao's. 

5 h. mat. 
9*> 30' m. 
10 h. m. 

I b. soir. 
i^ W 3. 

5 b. soir. 
5^30'^. 
9J'3rm. 
10 h. m, 

10** arm. 

II h. tn. 
t b. soir 

B b, soir. 

6 h. soir. 
^4 b,8oir 
eh.noal. 

9 b. maL 

10 h. JB. 

1 1 h. m. 
midi. 

1 h. soir 
4 h. soir. 

4»* ar i. 



761.33 
760. &8 
759,34 
759.53 
761.33 
761.16 
761.31 
761.20 
761.65 
761. Si 
761.75 
761.34 
759,74 
759,41 
75S,80 
75a.80 
759.06 
759.09 
760.58 
760.79 
760.69 



dfUTMS, 



760.e& 



760.t5 
761.23 
759.51 
761.10 
760.26 
761.91 
761,92 
760.97 
759.59 
759.63 
759.83 
761.17 
76135 
76iJ0 
761.01 
760.44 
759.77 
759.7^ 
759.94 
761. 14 
761.31 
761.84 
762.00 
761.16 
761.18 
761,69 
760.97 
760.61 
759.66 
759.61 



760,10 




760 



760 



764 



761 



29 



B3 



06 



00 







t7,3 
27.3 
27.2 
26,3 
25.3 
253 
24.6 
16.1 
26.3 
26.4 
26.4 
S6.5 
28.8 
28.8 
27.9 
27.5 
27.0 
26.8 
25.5 
24.7 
24.6 



25,0 
27.8 
25.6 
24.6 
23.6 
25.8 
26.5 
27.2 
27.4 
27.1 
26.7 
16.8 
25.9 
25,4 
26,1 
27.4 
^.1 
27,6 
26.5 
16.4 
24,2 
17-0 
27.6 
28.0 
27.5 
28.6 
29.2 
29.3 
28.1 
28.1 



25.5 



25.8 




25.7 



25.4 



25.3 



20.7 



Obs. sid. 1. 1. 



VlfCfS. 



E. 

E. 

E. 
CaJme. 

Id, 

Id. 

B. 

B. 

B. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 
N.E. 
N, B, 
N.E. 

E. 
N.E. 
N.E. 



E, 

E, 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 

B. 

B. 

E. 
Calme. 

E, 

E. 

E. 

E, 

E. 
Calme. 
S. E. 
S. E. 
S. E, 

E, 
S.B. 

B. 

E. 



iTAT DO CIEL 



L^re brise; naagieux, 
L^re pluie. 
Beau. 
Id. 
id, 
id. 
id, 
Couvert. 
Ploie. 
Convert* 

id, 
Pluie. 
Gouvert el lourd. 

id. 
Belle brise; serein, 
Tr^-forte brisei seretn. 
Bonne brise , id. 

id, id, 

Faible brise \ id. 
Id. id. 

id, id. 



pluia. 
id. 



Couvert, 

Forte briae; csouirert. 
id, id. 

id. 
Fluviem. 

Couvert et pluvieux. 
id, id. 

id, id. 

id, 

id. 
id, 

l*luie- 
Gnmde pluie. 

id, 
Pluie. 
Couverl. 
Serein. 
id. 
id, 
id. 
Coui^-ert, 

ABsez beau; uo peu nuageui. 
id. Id, 

id, M. 



Beau. 
Belle brige; serciu. 
Bhsel^igdre; id. 
il id, 
SsreiD. 
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tPJlTlS. 



i 

5 
t6 

hi 



IS 



4£^ 



JO 



21 



1]£[T|IES, 



6 b. mat. 
40 h. m. 
9 b. mat. 
40 h. m. 
(i^ 30' s, 

midi. 
4 b. sotr. 

2 h. soir. 

4 b. soir, 

5 h. soir. 
S"* 30' s. 

6 b. ma^ 

7 b.maL 
9.h. mat. 
#3rm. 
warm. 
^,n, mat 
I h. mat, 

5 b.mat. 
eh.mat, 
Si^iO'm. 
9" aO' m. 
40 h. ra. 
40tao'm. 

1 b. iDir. 
1 b. soir. 

3 b. soir. 

IOb,fl0ir 
ib/mat. 

9h. maL 
9»^3(Km. 
40 b. m. 

t h. mir, 
i h, soir, 
5 b. soir. 
5fc SO' a. 
40 b. soir 
7 b. mat. 

40 h. m. 

midl. 
4J^,fl<^M^. 
S h. Boir. 
3 b. soir. 
i h. soir. 

4>* zty s. 

5 b. sair. 
B*i ay 8. 

6 h. soir. 
8^ ir s. 



BAROU^TRE, 









760.2a 
760Ji 
764.34 
?62.0a 
764.96 
760.69 
764.13 
764.87 
764,14 
760.78 
760.7& 
760.59 
760.94 
764.76 
764. 4t 
764-46 
762 44 
76^.40 
762.04 
760.28 
760.41 
760.34 
760.54 
760.67 
764.44 
764.47 
764.02 
764,45 

7eo,ais 



7?9 44 
76o,50 
760,50 
760J2 
760v92 
760,97 
764-33 
764.a- 
759,43 
758.82 
75a.93 
75g,99 
760,54: 
760.49 
760.49 
760.59 
7^9.63 

m4*. 

769-33 
769J5 
759.04 
758,86 
758,85 
759.06 
759.40 
759.95 



} 760.^ 



760.65 



76r^5 



760^95 



] 760.45 




759.84 



TQEaMOMiTftS. 






28.4 
27.6 
24.7 
27.2 
27-8 
28.2 
26,8 
28.8 
29.5 
29.2 
29.2 
28.4 
27.9 
27.3 
25.3 
23.3 
25.4 
28.0 
28.4 
28,9 
2J.4 
2<.7 
24.5 
21.4 
2i.5 
26.2 
27.0 
27.5 
^6.8 
?7,2 
27.8 
27.7 
27.8 
25.4 
^.5 
27.6 
27-4 
28.3 
28.2 
29-0 
^9.8 
29-2 
28-0 
2^4 
25-9 
26.2 
27.8 
29.2 
29.2 
28-4 
26.9 
26.2 
26.2 
26.3 
26.3 
26.5 
26.3 
25.0 






26 



26 



24 



V 



95 



VE?rrs. 



E- 

Cafme. 

Id. 

E, 
E 
E- 

E. 
E. 
% 

E. 
E, 

Calmo. 

Id. 

id. 

E. 

E. 

E. 

N. 
N. E. 
N. E. 
N-E- 
N.E. 
N. E, 
Catme. 

S. 

S. 

S- 

S- 

s. 
s. 

Ctilme. 

14. 

E. 

E- 

E- 

E. 

E- 

E. 
S. E. 
S- E, 

E. 
Cafme. 

14. 

H. 

S. E. 

E.S.E- 

S. E- 

S. E- 

E- 

E. 

E. 
Calme. 

fd. 

Id. 

E. 



41^ rcmarqu«9 dlTOtei. 



Seroift. 

Nua^ux. 

Serem. 

Boile brise; aerein 



id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id, 
id. 



id, 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 



Serein* 

id. 

id. 

Li^g^robriae; aefein. 

SereiiL 

id. 

id. 

id, 

id. 

Faible briso. 

id. serein. 
id, id. 

Couvert. 

Charg<^ et mena^ant. 
Ti^-buni. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
Couveitp 
Naa^i. 

Id. 

Id. 
Qmilqum nudges. 
Fori*; brisc; screia. 

Id. id. 

Noai^uK- 

Brise 1^6re ; ouagatix. 
Belle bnsc ; E^g^remont nuag?eux. 
Sordn. 

id. 

Brise t^^re ; aeieii- 

Sereia. 

Nvagfiuc. 

Forte brise; oouimrt^ 

Ploie. 

Bi%m irafcbii; omvert 

Nuagem. 

Id. 

id. 
Piiiie. 
Couv€rL 



TRINIDAD. 
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gAftOM^aB. 




!. 














- 


__ 


dru DC cat 


WTMM. 


lutass. 


■^ 


"^ 






VERTS. 








Pn»ii«Di 


MOJTOMS 


TempA^, 


1 Mo ji* 


una 


et mui^tui dlvtnM. 






r^dtiltAiAO. 


djizma. 


(tel'alr. 


Mntv 


o. 




4840. 
















Mai. 
















n 


4 h. mat 


Ih^M 




24.6 




. . CiiJinfl. 


Grande phiie ; Mairs et tonnerre 
poor n premiere rns de lann^. 




6 h. nmt 






24.2 


* 


Id. 


Couvert; pluvien. 




1 h. mat 


^ imM 




24,7 




Id. 


«; 




8«*f(Km, 


761.05 


f 760.39 


25.9 


\ 2a 


A M. 


Naageuz. 




9>»30'm. 


761.13 


26.7 


* E. 


Couvert ct plinieux. 




4 h. soir. 


759.70 




^.1 


. 


B. 


Beau; vera 2 bewes forte pluip. 




5b.soLr 


759.85 




MA 




. . Catae. 


Noagpux. 




5fc 3r s. 


759.99 




26.2 


, 


Id. 


Id. 




ftb.ftoir 


761. t5 




24.9 i 


. , 


Id. 


Id. 


23 


8^f<V in. 


TOI- 66 




25.1 




Id. 


Couvert. 




9^ 30' in. 


76^ .S3 




28.4 


. 


Id. 


fd. 




midl. 


761.44 




^.9 


. 


B. 


H. 




lb. soir. 


760.75 




16.9 




. . S. E. 


Couvert; une deimi-heun; aupara- 








\ imM ^ 




24. 


6 


vaBtfOTtetxruiTasqucavec ptuif. 




3b.8oir. 


760.00 




26.8 


. 


. Calme. 


Convert. 




i^ 3IK s. 


759-94 




26.0 


\ \ 


Id. 


M. 




5fa 30^ 9. 


760.00 




25,0 




Id. 


Id. 




6 b. soir. 


760. J3 i 




nj 


Id. 


U. 


u 


6 b. mat. 


760. 9t 1 




23.4 1 




Id. 


M: 




H^Wm. 


761.46 


S5.1 


^ 


Id. 


Id. 




9 h. mat. 


76^46 




26.6 


. 


B. 


Id. 




9b30'm. 


761.35 




26.3 


, 


E. 


M. 




i b. soir. 


760.58 




28.1 




E. 


U. 




3 h. Boir, 


759.69 




28.0 


, 


B. 


Id. 




4 b. soir 


759.44 


^ '760.61 ^ 


27.3 


* 25, 


6 E. 


L^ra briK ; eouvert. 




fi h. soir. 


769.72 




26.7 




E. 


H. Id 




S*- 30^ s. 


759.92 




26.3 


, 


. Calms. 


Couvert. 




6 b. soir. 


760.00 




26.1 


■ 


Id. 


Id. 




9 h. &oir. 


761.06 




24.8 




Id. 


Id. 




9^30's. 


761.41 




25.0 


^ 


Id. 


Id. 




(o^^atys. 


761.09 




24.7 


. 


Id. 


Id. 


n 


6 b, mat. 


760,86 




22.5 


. 


Id. 


Serein. 




a h.m. 


761.27 




28,6 


. 


B. 


/a. 




4>' 3IK 8. 


760 34 


760".9i ' 


28.8 


26. 


6 B. 


{ Id: 




S*" W s. 


760.55 




27.7 




B. 


' Id. 




6 b, soir. 


^9.74 




27.2 




B. 


a. 


u 


5 h. TD&i. 


760.57 




23.1 


i . , 


. Calme. 


Id. 




6 h. mat. 






23.8 
24.7 


y 26. 


Id. 
1 Id. 


Id. 




7 b. mat. 


761.26 


meg ' 


Id. 




i b. soir. 




I . • . . . 


28.8 


* 


Id. 


Id. 




2 b. soir. 


^ 75k6i 


..... 


18.8 


^ ^ 






fj 


4 b. mat. 


760.65 j 




25.1 




' '. Id. 


Id. 




14 h. m. 


762.24 


760*.98 ^ 


29 


28. 


7 E. 


iPluie. 




4b.aoir, 
do 17 jours 


760,37 




27.2 




B. 


, Convert Gt pluviMX. 


Moyeone 


760.62 


89. 


95 




Juia. 
















a 


3 b. soir. 


760.23 




29.3 


. , 


B. 


' S^SoA. 




5 b. soir. 


760.29 


761 !04 ^ 


28.1 


- Sff, 


1 E. 


Id. 




6»> W s. 


760.32 




27.6 ' 


, . 


B. 


w; 


1 


2 b. aoir. 


761.01 




26.5 


» , 


E. 


OfiHKin phiit; tmmm et ^lain. 




3 b. soir. 


760.49 




26.3 


. . 


. . Calnte. 




4 b. soir. 


760.^3 , 




27.0 




B. 


Sewsi. 
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0ATS8. 



luin. 
4 



1i 



n 




5^ 3(K », 
9^ 30' s. 
i^h. soir 

e b. mal. 
S'-SO'in, 

midi. 
I h. soir, 
5 h. Boir. 

40 h. soir 
a'* 30^ m. 

1 h, ioir. 

5** 30' 8, 

lobars. 

11 h. ioir 

7 b. mak 

8 b. mat. 

41 h. in, 
midi. 

4 b, soir. 

2 h. soir, 

5 h, £oir. 

6 h. soir, 

4 h,goir 

5 h. soir, 
miniiit. 

t b. soir. 

4J» ao' 9, 

5 b, soir. 
^^ W &, 

6 b. soir, 
40 h. soir 

4 b, mat. 

5 b. mat, 

6 b, mat. 

8 b, mat. 

9 h. mat, 
9»» 30^ m. 
40 h. m. 
44 b, m. 

midi, 
4 h. soir, 
% b, soir. 

3 b* soir, 

4 b. soir, 
4»* 30' g. 

5 h. soir. 
n^ W s, 

6 b. soir. 
«^ W s, 
B b. soir. 

10 h> soir 
44 b,sou- 

aiiDUit. 



762.08 
760,88 

760.1^8 
759.36 

764.67 
764.33 
760.43 
759,24 
764.03 
761J6 
764,40 
764.47 
764.70 



764.04 

759.67 
759.66 
760.80 
759:27 
759.72 
760,75 
759.26 
758.95 
759,04 
759-05 
759.05 
760.48 
759,27 
759.69 
759.75 
760.52 
760.73 
760.79 
760.70 
760,64 
760.35 
760.42 
759,80 
759.72 
759,60 
759.63 
759.40 
759.62 
769,89 
761.48 
764.31 
764.46 
764 60 
704.46 



760.84 



760,27 



769.87 



760.34 



23.4 
t7.8 
29.0 
26.8 
5.0 
5.4 
25.5 
27.4 
26,0 
25.7 
26.2 
25,3 
25.4 
24.7 
24,7 
27,3 
27.9 
28,4 
24.7 
28,i 
27.8 
27.4 
27.0 
26.7 
25.5 
24.7 
24.6 
24.3 
26.7 
27.0 
273 
27.6 
27.4 
26.3 
26.4 
26.0 
26.4 
26.5 
fe.5 
26.3 
26.t 
26.9 
26.4 
25,6 
26.5 
24.8 
24,6 



24 



16- 



26. 



25 



E. 
E. 
E. 
E. 
S. 
Calme. 

E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 

E. 

E, 

E, 

E. 

E, 

E. 
Gabne. 

E, 

E. 

E, 

E. 

E. 

B, 
Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N. E. 

E, 

E. 

E. 

S. 
Calme, 

E. 

£. 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 

E. 

Calmc. 

id. 



«l rdDUquM dlr«r*e9. 



S^rBin. 

Id. 

Id. 
Brisefrakba; serein. 



Pluie. 

Id. 
Beau; one domi-heore aupara* 

vant graxidis pLuie, 
Serein. 

M, 

Id. 

Id. 
Convert. 

Id. 
Serein. 

Id, 
Plui© et orag^. 
Id. Id. 

Id. 

Id. 
Convert. 
Serein, 

Id, 

Id. 
Convert. 

W, 

Id. 
Ti^s-forte brise; screm. 

Id. id. 

Serein. 

Id. convert. 

Id. Id, 

Id. Id. 
Couvert. 
Faihb brise ; couvert. 

Id, qiietqiies nuages. 
Semn. 
Couvert. 
?Iuie. 
SeneiD, 

Id. 
F^bnse; cout. ; apr^une ^. piuie. 
Pluie; tonnerre. 
Couvert, pluvietix et Imod. 

Id. 

Id, 

id. 

Id. 

Id. 

id. 
Nua^enst. 
Serem. 

Id. 

Id. 

Id. 
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MTXi. 



JiUQ. 

4840. 
14 



15 



IB 



SI 



axuus. 



rMnliMlCK* 



6 h. mat 

Sh.mat. 

IDh. m, 
midi. 

3 b. soir. 

4 h. soir. 
1^ 30' &. 
b h. ioir. 
6 b. soir. 
9 h» §oir. 
40h. eoir 

4 b. mat. 

5 b. mat. 



5^* SO' ra. 

6 h. mat, 

4 h. soir. 

5 h, soir. 
5 b. mat. 

7 b. mat, 

3 b. soir. 
5 li. soir. 
5^ 30' 9. 
9 b.mat, 

40 h. m. 

44 h. m. 

midi, 

4 h. soir. 
% b. dQtr. 

4 b. soir. 

5 h. soir. 
5** 30' a. 

6 h. eoir. 



BABOM^TtS. 



lloyeDiie ck 4t joiirs* 



760.33 
764 .69 
764.69 
764.88 
764,64 
764.29 
760.76 
760,39 
7&9,84 
759Jf 
760.02 
760.00 
760.03 
764.43 
764.38 
760.47 
760.55 



760.54 
760.64 

760,29 
760.49 
760.26 
760.63 
760.57 
760.53 
760.47 
760 .l>3 
762.06 
76f,49 
762.42 
76f.&5 






) 7eo"89 ^ 



760.84 



760.89 



764.69 
764.63 

764.50 
76K64 
764.39 
764.39 



76 (.96 



760.76 



THEUmil^l^ 






24.4 
28.3 
2«.5 
28.7 
29.0 
29.4 
29.4 
29.5 
2f.4 
27.4 
26,9 
26.6 
26.4 
26.3 
25.4 
24.6 
24.3 



24.4 
24.4 

25.3 
25.3 
24.7 
25,9 
28.8 
28.9 
27.4 
27.0 
27.9 
28.S 
28.7 
29.0 
29.4 
29.3 
28.8 
27.9 
28.0 
27.8 
27.3 







16 



25 



26 



26 




E. 
E. 
E, 
E. 
B. 
B. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
B. 
E. 
Cakne. 
Id. 
S 

s. 



s. 
s. 

S. B. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
S. E. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 
S. E. 

E. 

E. 

E. 

E 



^AT DIT GIBL 



Brise l^h^ ; serein. 
BeJIe brise : Id. 
Id. Id. 

La brise fralchit encore; serein, 
Brise tr^s-fralche ; serem. 

Id. Id. 

Id. Id. 

id. li. 

id. id. 

Serein, 
Couvert; pluie I6g^re. 

Serem. 
id. 
Id. 

Qudques nuages. 

Quelquas nuag^; k ^ 25^ irem- 

biement de terre; deux fortes 

fiocousses du N. m S. 
Nuageux. 

Id. 
PJuJ^. 
Nuagem. 
Quelfpies nuagee. 

Id. 
Forte brise ; quelquee images. 
Id. 

Serdn. 

Quekrues nuages. 
Id. 
Id. 
Couvert. 

Id. 

Tr6s-forte pluie. 

Serein. 

Id. 

Id. 

Id. 



Obs. s4d, t. I. 



16 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



(7 M^TaBS AU-DBS8U8 DU NIVBAD OB LA MEB. ) 







BAAOMi£TA£. 


TQERHOIIETaE. 




Atat do cibl 


ttATBS. 


BECREg. 




-' 


^^^ 




vB.»rrs. 








PrttSft|oii& 


Mojoimc* 


Teiap^nt. 


Moycniics 




H remmquisi diTwia. 






r#dtitt«i40p. 


dlUTMB. 


d© Vat. 


dianiH. 






1840. 
















Mars. 
















49 


2 h. soir. 


762.74 




27.0 .... 


N.B. 


Serein. 




4 h. sair. 

5 h, soir. 


762.44 

763,48 


763.08 


^^^ 2i9K 
26.0 ^*-^** 


N. B. 
N. E. 


Forte brisc; serein. 

jd. id. 




lOli. soJr 


763,84 




23.7 .... 


N. E. 


Id. Id. 


10 


4 h. mat. 


763.63 \ . , , , . 


24.5 






N. E. 


Serein. 




5 h. mat. 


762.74 


24:2 






N. E. 


Id. 




5t 30' m. 


762.74 ..... 


23,7 1 . . 






N. E. 


Id. 




4 h. soir. 


764JB ..... 


27.2 1 . . 






N.E. 


Forte brise; serein. 




ih.soir. 


763.55 ' ..... 


27.7 1 . . 






N. E. 


Id. Id. 




3 b. s€ir. 


76f;58 / ^^^'^^ 


26,5 1 ^s ni 


N.B. 


Plusfarble; Id. 




5 h.soin 


N.E. 


Id. Id. 




5^ 30' s. 


762.58 


26.0 .... 


E. 


he del s'esl couvort; quelques 
gouttes de pluie. 




B^ 45' s. 
6 h. soir. 




34.2 ... 


E. 
B. 


Couvert. 




762.6& ..... 


24.0 










6^ 30' s. 


762.96 ^ 


tu 






B. 




H 


Ih.mat. 


76f.54 ■,..... 


24.7 ( . . 






E. 


Serein. 




6h.maL 


761.88 1 .... . 


24.0 


i ■ ' 






E. 


Id. 




Sh.mat. 


762.93 




26.1 








E. 


Id. 




9»»30'm. 


763.44 




26.1 








B. 


Id. 




40 h. m. 


763.33 




36.7 








N.E. 


Id. 




iO^Wm. 


763. S3 




26.1 








N. E. 


Id. 




U h. m. 


763.35 




26.1 








N.E. 


Forte brise; serein. 




midi. 


762.85 




26.2 








B. 


Faibte brise; Id. 




\ Ik soir. 
2 h, soir 


762.40 7^5, ^ 


27.6 
27.4 


25.^6 


B. 

N.E. , 


Id. Id. 

Serein. 




3 h. sorr. 


761.40 ..... 


26.7 




N.B. 


Id. 




4 h. soir. 


761.35 ..... 


26.6 






N.E. 


Id. 




4b 30' s. 


761.36 ..... 


26.6 






N.B. 


Id. 




5 h. soir. 


761.44 


26.2 ' 






N.E. 


Id. 




S*' 30' s. 


761.45 1. , . . . 


25.7 






N.E. 


Id. 




6 h, soir. 


761.64 .... . 


25.5 






N.E. 


Id, 




9 h. soir. 


762.36 ..... 


24.9 / . . . 
24.7 / . . . 




N.E. 


Id. 




<0h. soir 


762.40 J 




N. K. 


Id. 


22 


5 h. mat. 


761.35 




22.5 




N.E. 


Id. 




14 h. m. 


762.55 




26.6 




N.E. 


Id. 




j 2 b. soir. 


761.20 


» 761.07 


27.0 f 25.04 
26.7 

16.4 / . . . 




N. E. 


Id. 




4 h. soir. 


760.82 






N.E. 


Id. 




4b StK s. 


760.81 


1 




N.E. 


Id. 


13 


6 h. mat. 


761.89 \ 


23.6 \ . . . 




E. 


Id. 




7 h, mat. 


762.55 . . . , . 


24.6 \ . . . 




B. 


Id. 




9«^30'm. 


763.29 


26.0 ... 




B. 


Id. 




14 h. m. 


762.72 I 


27.3 1 . . . 




E. 


Id. 




midt. 


763.37 ,.,*., 


27.5 1 . . . 




E. S. B. 


Id. 




1 h, soir. 


762.91 ..... 


28.6 1 . . . 




B. 


Id. 




1 h. soir. 


763,37 y 761.59 


27.5 ) 25.58 




N.B. 


Passage brusque au N. E. ; Serein. 




3 h. soir. 


762.21 (...,, 


27.0 ... 




N.E. 


Serein. 




4 h, soir. 


762.04 1 .... . 


27.0 I . . . 




N.E. 


Brise tdg^; serein. 




5 h. soir. 


762.45 1 .... . 


26.7 1 . . . 




N.B. 


Id. Id. 




5*^3fl's. 


762.08 1 .... . 


25.9 1 , . . 




N.E. 


Id. Id. 




9 h. soir. 


T63.2S 1 .... . 


24.9 ) . . . 




N.B. 


Id. Id. 




ifc 30' s. 


762.95 i 


f 


24.8 y 


. . 






N.E. 


Id. Id. 



SAUVT-THOMAS. 



Ill 



lUTSB, 



4840. 

Mara. 

14 



16 



27 



IH 



19 



3fl 



HBITKES. 



1 h.soir, 

2 h. soir. 

6 h. mat. 

7 b, ntaL 

9 h mat, 
9»»3(Km. 
40 h. mat. 
4 4 b, mat. 

midi. 
I h, soir. 

8 b. mat, 
9h. mat. 
40 h. m. 
44 b, m, 
44»*30'in, 

midi. 
i h. soir. 
IM» 30' 9. 

10 h, soir 

4 h. mat, 
fi h. mat. 

5 b, mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
40"*45'm. 



4 h. soir. 

4^* 30' s. 

5 b. mtr. 

6 h. soir, 
40 h. soir 
S b, mat. 

3 h. soir, 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
^ SO'e, 

7h.mat. 
S b, mat. 
9^30'm, 
I0^30:m. 
44 b. m. 

midi. 
4 b. soir, 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h, soir. 
4'* 30' s. 

5 b. soir. 
5^ 3^ 8, 
9 h. soir. 
9^ W s, 

4 h. mat, 

5 b. mat, 
h. mat. 



BAnoMtntB. 



Pnadomf 



Moyennes 



764 .74 
761.46 
760.46 
760.30 
760.90 
760.98 
764.37 
764.29 
760.96 
760,66 
759.89 
764.66 
763.09 
762.49 
762.44 
764.96 
762.05 
760.79 
764.59 
764.54 

762.94 
763.30 
763.9^ 
764.44 

764,09 



763.46 

76IJ2 

762.94 

763.02 

763.54 

764.80 

762.44 

762.04 

762.09 

762.74 

763. S4 

762.04 \ 

762.49 

762.20 

764.99 

764.75 

764 .25 

760.84 

769.85 

759J5 
759J4 
759.25 
759.36 
759.23 
760.60 
760.66 
75S.S2 
759,06 
759.44 



764 .67 



760.4t 



76f.44 



763,28 



761.69 



762,22 



TfiEBHOViTaS. 



Twmp4mU 



27.9 
28.0 
25,4 
26.4 
27.0 
27.3 
27.6 
SSJ 
19.3 
28.4 
27.8 
26.9 
27.8 
28.0 
29.3 
29,0 
26.6 
27.4 
25.6 
25.4 
23.7 
24.1 
26.8 
27.5 
28.4 
28.9 



29.0 

28.5 
28.4 
27.2 
25,4 
24.4 
28.8 
28,6 
27.8 
26.4 
25.7 
24.3 
24.7 
26.5 
27.2 
26.5 
26.2 
25.7 
25,7 

25,8 
26.0 
25.7 
25.5 
25.3 
24.3 
24,3 
2a.O 
S3.0 
21.7 



Mo 



16.45 



\ 26 



26 



26 



16 



24 



38 



52 



67 



63 



69 



VBMTS, 



E.S.E. 
E.S.I. 
Calme, 

S. E. 

S. E. 

S, E. 

S, E. 

S. E. 

S. E. 
E. S. E. 
E,S.E. 

S. E, 

S.B. 

S. E. 

S. E. 



S. 



S. E. 
S. E. 

S. E. 
S.E. 
S.E. 



S. E. 

S.E. 

S. E. 

S.E, 

E. 

E.S.E. 

RS.B. 

S. E. 

S.E. 
E. 

N. B. 

N. E. 

N. E. 

B.N.E. 

E, N. E. 

E.N.E. 

B. 

S. 0. 
Variabie. 

N, E. 
N.E, 
N. B. 
N.B. 
N. B. 

E. 

E, 
Calmc. 
N.E, 
Calme* 



^AT DU GIBL 



Serein. 

/rf. 

Id. 

Tr^-16g6re briae; aereiti. 

Serem. 

Id. 

id. 

Id. 

Id. 

id. 

Id, 

Id. 

/d. 

Id, 

Id. 

Forte brise ; couvert. 

Pluie. 

Quelques nuages. 
IMcou^ert. 
Id, 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
A CI* moment tremblemeot de 
terre; dur6e, 2 ou 3 secondes; 
oscillations du N . an S. 
Serein. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
id. 
Nuageux, 
Trte-coovert. 

M, 
D^cou^ert. 
Id. 
id. 
Id. 
Serein, 
id. 
id, 
Piuvieuii. 

Id, 
De FE. k ro.; phiis de temps i 

autre. 
Beau. 
Id. 
Forte brisei ierem. 
Id, id. 

Id, id. 

Serein. 
Id, 
id, 
Faiblebnfle^i«mn. 
Beau. 



1» 



OBSERVATIONS MfiXtOROLOGIQDES. 




M 



10 b. ra. 



€ li. soir. 
10 b. sair 
b, mat. 

7 b- maL 

8 b. mat. 

9 b. mai. 
9fc3(Kin. 
f h. m. 

midJ. 
f b.soir. 

3 b. soir. 

4 b. soir. 
^ Ws, 

5 b. soir* 

6 b, ioir 
9 b. soir 



Moyeiuie da 13 jours. 



Ami. 
4« 



U 



i% 



16 



7 b. mat. 
fl h. mat. 
40 h. m. 
4 b. eoir. 



' 7 b. nmL 
i h, soir. 

; i^ 30' s. 

5 h. ioir. 
I h> mat. 

7 h. mat. 
9* 30^ m. 

4 h. ioir. 

6 fa, soir. 

7 b, EDiL 
9^30^10, 

I 1 b. soir. 
; lb. ioir. 

5 b. aoar. 
10 b. soir 



761.03 
760.45 
789.75 
759.^ 
750-77 
759.00 
758.98 
750.0i 
759.10 
760.60 
759.77 
760.77 
76I.90 
76f.a 
762.73 
761.68 
76i.i1 
761.18 
764.03 

760.84 
760,63 
760,65 
760.93 
764.74 



761.64 
763.04 
763,45 
763.85 



764.87 
764.79 
763.44 
763.28 
763.09 
763.84 
764.64 
765.64 
764.f3 
784.00 
768,33 
765.49 
764.54 
763.70 
763.47 
765. to 



759. 



761 



86 



40 



761.94 



761.72 



784.08 



764J9 



764.64 



15.7 I 

16.8 I 
26.8 I 



16.f 
28.1 
.25.1 
25.2 
14,8 
t4.3 
13.4 
14,6 
12.8 
t5.5 
16.4 
26.7 
27.4 
18.1 
18.7 
18.1 

27.3 
27.2 
f7.4 
26.5 
14.5 



24.74 



25.4 

18.0 
27.0 
27.5 



17.0 

27.7 

28.1 
28.1 
13.1 
24.0 
23.7 
27.6 
26.3 
26.7 
28.1 
29.7 
29.1 
28.4 
28,8 



\ 15.31 



15.63 



25.72 



17.16 



14.80 



; 27.47 



TEZfTS. 



K. E. 
RE. 

N. E. 
N. E. 
N. E. 
K, E. 
N.E. 
N.E. 
K.E. 
N.E. 
N,E. 

E. 
S,E. 
S,E. 
S. E. 
S, E. 
S.E. 
S. E. 



S. E. 

S. E. 
S. E. 
Calme. 

N.E. 



N.E. 
N.E. 
B.E, 

N.E. 



E. 

E. 

E. 

E, 

E. 
N. E. 
N-E. 
N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 



if AT HT cm. 



B€tll. 
Id. 
id. 

Forte bnse; serma. 
Setein. 

W. 

Id, 

Id, 

id. 

Trt&4aible briio; mmn 
id. id. 



Nu 

ii 
Cbarg^. 

Quekiueft goutles de pluie vetiant 

du S. 
Coovert. 

id. 

id. 

td. 
Ddcouvert. 



id. 
ii. 
id. 



Sermn. 
Coa¥ert. 

/d. 

Id. 



Forte pluie. 
Couvert. 
Tr^pluviein. 
Faible brise; cmivert. 

id. id. 

Serein. 
Coinmi; charge. 



/d. 
id. 



SAINT-THOMAS- 



113 



1840. 
luiUet, 



n 



19 



m 



31 



HSt^BES, 






I h. mat. 

5 h. mat. 
5^ 45' m. 



S h* mat, 
9»> ar m, 
10 h. m. 

4 h. Boir. 

9 h* soir. 
10b. soir 
7 h. mm. 
% h. mat. 

9 h. mat. 
0»» Z^ m. 

10 h. ro. 
I0»>30'm. 

11 h. m. 
midi, 

1 h. goir* 

2 h. soin 
I"* 3^ s, 

5 h. soir, 

4 h. maL 

5 h- mat. 
^0km. 
t h, soir. 
7 h. mat. 
11 b. m. 

midi. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
5 h. mat, 
4>* SO' g. 

5 h. soir. 

6 h. soir, 
9 h, &oif , 



Moy«(Diio de 8 jotirs,, 



BABOM^TBE. 



1" 



7 b. mat. 


8 b. mat. 


9 b. mat. 


10 h. ro. 


4 b. soir. 


t h. soir. 


4 b, soir. 


9 h. 3m. 


4 h. mat. 


5 b. mat, 


fi b, mat. 



Jurats. 



7G3.8f 
763.93 



764,13 
764.31 
764.16 
763.68 



763,90 
763,97 
763.47 
763.76 
763.84 
763.81 
763.73 
763.90 
763 J5 
763.73 
763.62 
763.33 
76176 
76i,70 
763.15 
763.49 
764.12 
763.60 
764.02 
764,51 
764.33 
763.20 
763.25 
763,33 
763.i6 
763.24 
763,55 
764.37 



763.74 



763.29 



763.60 



763.96 



763.82 




763.85' 
764,25 

764.80 

764.12 
763.53 
765.02 
763.76 y 
764,04 J 
764,25 I 



rBEnMOMtmu. 



dfi I'alr. 



dlttmcs. 



24.7 
24.9 



27.6 
28.7 
29,0 
28,6 



26,0 
25.9 
26.7 
27.9 
28.4 
28.6 
29 2 
19,1 
29,6 
29,7 
30.1 
29.6 
29,4 
29.5 
25.7 
24.9 
29.* 
30.2 
25.9 
28.0 
28.4 
27,7 
^,2 
25,2 
29,5 
28,0 
27.7 
25.9 



26,2 
26,1 
25,7 
26,6 
28.7 
28.7 
27.5 
26.0 
26.0 
25.8 
26-7 



26J3 



27.84 



27.45 



26.48 



26.42 




26.20 



VEIfTS. 



B. 



B, 
E. 
B, 
B. 
B. 

E. 
E. 
E. 
B. 

E. 
E, 
B. 

E. 

E. 

E. 

E, 

E. 

B. 

E. 

E, 

B. 

B, 
S. E. 

E, 
N. E. 
N.E. 
N.B, 
N.E. 
N,B. 
E,N.E. 
E.N.E. 
N,B. 
N.E. 



B. S. E. 

E. S. E. 

B. S. E. 

E.S.E, 

E. S, E, 

E. S. B. 

E. 

B. 

N. E. 

N. B, 

N.E, 



«t f«aiArqfies di¥en». 



Serem. 

id, 

TtBtnUommi de terre ; dkir^, 5 a 

6 set^ondes ; oscillations de TE. 

^ ro. ; 1^ premieres assez fortes. 

Serein. 

Assezd^cotiv. ; temps un peu lourd. 

Id. ll 

Loord Bt charge. 
Plusieors secoussea tre^^bles de 

tremblement de terre. 
Assoz beau ; quelquee nuages. 
Beau; Eclairs biotaiBS, 
Seroln. 
id. 
id. 
Quetqom nuages. 
id. 
id. 
Id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
Enti^femeni d^uvert. 
Un peu nuagfHii ; quelques Eclairs, 
Forto pluie. 
Beau. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Couvert ; grains da temps I autre. 
PluYieus. 

Tr^iaible brise: aerein. 
Serein. 
Id. 

id. 
id. 



Couvert. 
Pluvieux. 

Id. 
Couvert; i 
id. 
id. 
Kua^ux. 
Setiam. 
Id. 
id. 
Id. 



Obs. sid. 1. 1. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



tl4TBS. 



IBIO. 

Aoat. 



HBUKES. 



% h. soir. 

6 h. ioir. 

7 li. mat 

8 h. mat, 

40 k m 
II h. m. 

3 h. soir. 

4 b. soif , 
6b.aoir. 
6 h. mr. 
lOh. fioir 

5 h.mat, 

6 h. mat. 

9 b. mat. 

10 b, m. 

41 b- ra. 
midi. 

5 h. sojr. 
5 h.mat. 
9 h. mat. 
1 h. soir. 
t b. SOkr 

9 h, soin 

5 b. mat. 
Sb. maL 

7 b. mat. 
% b. mat, 

40 b. m. 
14 km. 

mjdi. 
I h. soir* 
i b. aoir. 
I b. soir. 
i^ 30^ s. 

6 b. soir. 
40 h. soir 

6 b. mat. 
6** arm. 

7 b. mat. 



BARomtmE. 



riklaiteaiO». 



Moyenoe de 7 jours. 



Octobf©. 




i4 


Sh.sdr* 




3 b. soir. 




1 b. soir. 




& b. eoir. 


12 


8 b, mat* 




9 b. mat. 




40 b. m. 



Moyennes 
ciiurnea. 



64.40 
64.02 
64.42 
64.08 

64 J 5 
64.53 

64.ao 

'63.71 
63.30 
63.76 
63.99 

UM 
63.95 
64.^3 
64.62 
■64.97 
'64.78 
61.63 

63. g6 
64,46 
63.47 
63.23 
63.66 
64.02 
63.40 
63.57 
63.g3 
63,84 
64.08 
64.07 
63.85 



764.47 



764.07 



764.62 



763,73 



I 763.47 



63.28 
6183 
62,76 
62.73 
63.70 
6329 
63.35 
63.55 



763.60 




758.10 1 . . . . 

758.01 ( --fti^ 

758.33 J . . . . 

760.48 \ . , . . 

760.43 1 . . . . 

760.04 f , , . . 




Serein. 

id. 

Id. 

Id. 
Couvert. 

Id. 
Grande pluje. 
Couvert. 
Beau. 

M 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Couvert. 
Serein. 

Id. 

Id, 
Couvert, 

Id. 
Quelqiioa nuagfis. 
Id, 

Id. 

Semn. 

Ti^s-faible; serein. 
Serein. 

Id. 

Id, 

Id. 
On peu nuageui. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Serein. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id 
Ou l^^re briae N. E. ; couvert 
Couvert. 
Forte brise; serein. 



Orage violent; pluie aboodante. 

Id. Id. 

Tr*s-couvert. 

Id. 
Semn. 

Id. 
TrteHSOuvfTt. 
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II4TI8. 



DAJlOMixae. 









TIIERMOHfeTBE. 






Maymamt 



VKPfTS. 



^AT DU CIEL 



4810. 

n 



2S 



ti 



36 



ao 



% h, soir. 

4 h. soir. 
i^i 30' s. 
9 h. goir. 

7 h. mat. 

5 h. mat. 

2 !x. soir. 

4 h. 9oin 
4^ 30' s. 

5 h. aoir. 
5 b. luaL 

€ b. mat 
7 b. mat. 
40 h. m. 

2 h, soir. 

3 h. eoir. 

4 b. soir. 
4*^ 30^ s. 
5h. sotr. 



4 b. mat. 

5 h. mat* 

6 b, mat. 

9 h.mat. 

midj. 
I b. mir. 
f h. S0ir, 

6 b. mat. 
I b. mat, 

8 h.mat. 
9^" 30' m. 
<a h. m, 

5 b. soir- 

7 b. mat, 

8 b. mat. 
&^ 30' m. 

3 h. soir. 
4^ 30' s, 
B h. ftotr. 

9 b. mat 
9^ 30' m. 

4 h. mir, 
4»» 30^ s. 
a b, mat 

9 b. mat. 
91^ 30' m. 

4 b, mir. 

5 b. sQtr. 
midi. 

3li. soir. 
4h. aoir. 
5 b* mir. 



758.50 \ 759 J9 

758.38 1 . . . . 

758.43 I . . . , 

759.28 

759.37 

758.90 

759.32 

759,43 

757.98 } 7S8.a4 

757.94 

757.93 

758.09 

758.51 

758.61 
759.02 
764.42 

760.08 
760.44 
760.09 

f 
760,01 

760.35 

760.34 

760.93 ) 760.40 

760.74 

760.44 

760.03 

760.68 

760.89 

761.03 

764.43 } 760.04 
764.36 
759.43 
760-25 
760 J 5 
760.44 

760.44 X ijj.g ^^ 

759.74 

759.75 

76i.93 

764,54 ( ^g- .. 

760.69 i ^^^'^^ 

760.49 ) . . . . 

759.84 

760.49 

760.49 1 pyeacft 

758.79 / . . . . 
757.97 I * ^ . . 

SrS ^^^^*^ 
757.33 .... 



27.4 
27.2 

26.9 
26,7 
26.6 
16.0 
26.6 
27,3 
28.5 
27.9 
27.8 
27.6 
26.2 

26-2 

26.6 
28.6 
29.6 
29.2 
28.9 
28,8 
28.4 



25.9 

25.8 
25.5 
29,0 
30.2 
30-2 
30.5 
25,7 
26.5 
26.9 
28.2 
27,8 
28.5 
27.9 
26,7 
27,5 
28.4 
28,6 
28.4 
27.6 
27,7 
28,3 
27.8 
27.4 
27.9 
27.9 
28,0 
27,6 

27.2 

28.4 
29.4 
28,5 
27,5 



26,45 



2e.6a 



27,68 



27,87 



27,09 



27.45 



26,78 



26.68 



26.97 



S. 

S, 

S.B. 

S.O. 

S.0, 

Calme. 

Id. 

Id. 

S, 

s. 

s, 
s, 

E. 

B. 

E. 

S, E. 

S. 

aE. 

s. 



Calmei 

S. 

S. E. 
S, E, 
S, E. 
S. E, 
N.E, 

E. 

E, 

E. 
N.E. 

E, 

E. 
E.N,E. 

E. 

N.E. 

E.N.B. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 
N.E, 
N.E. 
N.E. 
N.E, 
N.E. 

E. 

Calme. 
E. S. E. 
B. S. E. 
E,$,E. 
E.S.E. 



Trfefi-coovert. 

Id. 
Convert, 
Tr^falbte brise: csouvert. 

Id. Id. 

Ouvert: lourd. 
Id. id. 

Id. id. 

On pen nuageux. 
Tr^s-couvert. 
Id. 
id. 
L6gdre brise vient de s'61ever , 

couvert, 
Faiblci brbe ; so d6comm. 

id. ^ coavert. 
Serein. 
Id. 
Id. 
Id. 
14. 
Seretn; entre 40 et 44 heures 
du soir, l%er tremblemeut de 
terre. 
Beau; quclques nuagos. 
Faible brise ; quelquee nuagee. 

Id. id. 

Tr6s-beau. 
Id. 
Id. 
Id. 
Faible brise; serein. 
Serdn, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Beau. 

Id. 

Gouverl. 
Beau. 

Id. 

id. 

Forte brise; serein. 
Serein. 

Id. 

Id. 

Id. 
On pen convetj U t plu l^ere- 
ment vei^ audi. 

Beau, 

Quelciues nuages. 
Serein. 
Id. 
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OBSERVATIONS M£t£OROLOGIQUES. 



DATES. 



Octobre. 
31 



H£1JH£8. 



7 b. mat. 
t b, mat. 

10 b. m. 
4 b. soir 

% h. aoir, 

3 h. soir. 

4 h. soir. 
4^ W a, 
9 h. soir. 
lOh.soir 



BAAOMETftB. 






Moyenne de 14 jaum* 



NQvamb. 

4.r 



7 b, mat. 


8h. 


maL 


&*»3(Km. 1 


lb- 


smr. 


5 b. 


soir. 


e b.mat, 1 


7 b. 


mat. 


9h. 


mat. 


3h. 


soir. 


4 b, 


soir. 


4 fa. 


mat. 


5 k 


mat. 


6h. 


niat. 


7b 


mat, 1 


7^* 30' s. i 


nh. 


mat. 


B^ 30' m. 1 


9h, 


mat. 


midh 1 


2h. 


soir. 


3 b. 


ioir. 


lb. 


soir. 


4t 3r s. 1 


5h. 


Boir, 


7h. 


mat. 


9 b. 


mat. 


9^*30' m. 


40 h, m. 


44 ( 


1. m. 


mjdi. 1 


4 b. 


soir. 


lb. 


soir. 


2h. 


soir. 


4h. 


soir. 


5 fa. 


Boir, 


4 k 


mat. 


5h. 


mat. 


6h. 


Rial. 


e'^ao'm. 






758.38 

759/29 

759.53 

769,43 

758.48 

757.89 ) 758.34 

757. 5^ 

757.2^ 

757.33 

758. 4i 

758.85 



759,34 
759.34 
760.56 
759.44 
758.79 
758.74 
758.84 
759.43 
758.47 
758.44 
757.49 
757,60 
757.82 
758.04 
758,42 
758,36 
758.43 
758.48 
758.41 
757.79 
757.38 
757.22 
757.47 
757.23 
758.43 
759.24 
760.47 
760.47 
759.86 
759.44 
758.60 
758.14 
7&8.I9 
768.90 
757.84 
758.24 
768,43 
758.64 
758.63 




759 



758 



) 757 



758 



02 



60 



80 



95 



THEHVOMkrAB. 



dc I'jiir. 



25.4 
27.6 
28.4 

28.5 
S9.5 
29.4 
29.2 
28;9 
28.7 
25.9 
25.7 



25.8 
26.8 
28,7 
29.9 
28.6 
25.3 
26.3 
28,5 
30.6 
29.0 
25,7 
25.4 
25.0 
26.0 
26.3 
27.2 
27.5 
27.9 
29.2 
29.0 
28.7 
28.4 
28.4 
27.9 
27.! 
28.3 
29,0 
28.6 
29-0 
29.2 
29.4 
28.9 
28.5 
27.7 
27,8 
25.4 
25.0 
23.8 
24.2 






27,13 




27.32 



27.64 



27.04 



27,25 



viirrs. 



E. 
E, 
E. 
E. 

S, E. 
S. E. 
S. E. 

S. E. 
S. E, 
N, E. 

N, E, 



E. 
E. N. E. 
E, S, E. 
E, S. E, 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. S. E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

E.S.E. 

E. S. E, 

S. S. E. 

E. 

S. E, 

S. E. 

S, E. 

S. E. 

S. 

S. 

s, 
s. 

S. E. 

s. 

s. 
s. 
s, 

S. S. E. 
S. S. 0. 

s, s,o. 

S. S, 0. 
Calme. 

N. 
N,0. 
N.O. 






Faible brrse; tre^besu. 
Id. Id. 

Id. M. 

Id. Id. 

Serein, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Sauta de vent; mmn. 
Serein, 



Serein. 

Id. 

Id. 
Quelcfues nuagies. 
Serein. 

id, 
Fajble briia; serein. 
Serein. 

Id. 

Id, 
Trfes-fttible ; sereio. 



id. 
Id, 



Jd, 
Id. 
Serein. 
Id. 
id, 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Quelqucs nuages. 
Couvert. 

Id. 
Couvert et pluvieux. 
Beau ; qtielques nuages. 
Id. 
Id. 
Id. 
Beau ; quelquea nuages. 
Id. Id. 

Couvert. 
Quelques grains. 
Forte pluie. 



Id. 

Tr^-laible briae; aerein. 
Id. Id. 

Id. id- 
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II4T£S. 



4S40. 

Novemb. 
5 



10 
H 

U 

i7 



HSimSS. 



7 h, mat, 
S h. maL 

9 h. Qiat. 

i^ 30' s. 
5 h. soir, 
9 h. soir. 
40li,sojr 
1 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
3 b. soin 

5 h. sQtr. 

7 h. maL 

8 h.mat. 
lOh. m, 
i h. soir. 
1 h.soir- 
I k. scir. 
5 b. mat. 



5 b. soir. 
S b, mat. 
9 h. mat. 

2 h. sorr. 

4 h. sojr. 
Ph. mat. 

7 h. mat. 

8 h. maL 

9 h. mat. 
9''3(Km. 

9 h, mat. 

10 h. m. 
mjd). 

i^ 30' S, 
7 h. mat. 
9h 30^ m. 
t h. soir, 

3 h. soir, 
I h. goir. 
tb.sotr. 
i b. soir. 
i^ W R. 

5 h, goir. 

9 h. soir. 

10 h. soir 
ft^arm. 
40 h. m. 

4 h.mk. 
i h, soir. 
3 b, soir. 
4»» 30' s. 



BABOlf^BE. 



FftSSlDlll 



758.97 
759,53 
760.53 

760.58 
759.69 
759.03 
759.07 
760.il 
760.27 
759.27 
759.00 
759.85 
758.34 
758 J 6 
758.27 
759.i5 
759-45 
760,52 
759.92 
759.48 
759.26 
759.56 
759.58 



759.47 
759.66 
759.95 
758.83 
758.82 
759.98 
758.65 
759,45 

759.37 
760.44 
760.23 
763.62 
763.66 
763.03 
762.89 
762.69 
763.37 
762 J4 
764.54 
764,53 
760,3« 
759.97 



Mcjiumtfs 



759.44 




159.68 




760.03 
764.44 
764.^ 
762.20 
762.44 
764.04 
760.98 
760.90 
764.43 



75934 



759.72 



763.30 



762.35 



760.54 



764.39 



T&EnMOMrrHE. 



der*if. 




26,0 
26.9 
28.2 
28.4 
29J 
28,5 
28.1 
26.7 
26.6 
25.5 
26.5 
27.5 
29.5 
27.9 
27.4 
25,4 
25.9 
28.2 
29.0 
29,3 
29.4 
14.6 
28.3 



27.0 
25.4 

24.7 
27.1 
25.9 
26.0 
26.4 
25.5 

26.3 
26.8 
27.0 
26.6 
27.0 
27.6 
27.6 
25.7 
27.8 
S8.0 
27.9 
27.7 
27.7 
27,4 
27.0 
26.5 
25.9 
25.9 
26.7 
26.8 
26.6 
26.6 
26.5 
26,4 




26.87 



26.75 



16,82 



26,27 



24.75 



]' MM 



26,08 



25.88 



26.38 



26. « 8 



2504 



s. s.o. 
s. s. o. 

s. 

s, 

s. 

s. 

s. 

Calme. 

fd. 

Id. 

S>K 

Calme. 

Id. 

E. N. E. 

E.N.E. 

N. E, 

Calme. 

S, 
SO. 

s.o. 

S. E. 
E. 

S. 



E. 

N. E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 

N. E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 
E.N.E, 

E. 

E. 

E.N,E. 

E.N.E. 

N. E. 

E, 

E.N.E. 

E.N.E. 

N.E. 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 



^tAT mj €IEE, 



Obs. sed. t. I. 



Trds-Eaible briae; aerein. 

Id. Id. 

Nuamii. 

Id. 
Id. 

So d^uvre, 

IMoouYort. 

Senein. 

Id. 

Id. 
Nuapia. 
Beau. 

Id. 
Faible; aerein. 
Beau. 

Id. 

Id, 

Id, 

Id. 

Faible brisc. 

Beauooup de variations ; vers H '* 
il a plu par des vents de NO. 
etdU 
Serein. 
Ploie. 

Id. 
Serein. 

Id. 
Nuageiix. 
Beau. 
Beau; ^ 2^ 5' malm forte secouase 

de tremblen^nt do lerre. 
Serein. 

Id. 

Id. 
Pliiie t^^re. 
NuagBUX. 
Beau. 

Id. 

id. 

id, 

id. 

Id. 

Id. 
Beau; a plu le maitia. 

id. 
Faible briae; s^'n^in, 
Id. Id. 

id. Id. 

Id. a 

Couvert. 
id. 
Id. 

PIUYitiKlX. 

id. 
Fiyiili briae; ooyvert 

18 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 


HBuass. 


1840. 




iNovemD. 
28 


7 h. mat. 




9k30'm. 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




4»» 3(K s. 




5 h. soir. 




9 h. soir. 




10 h. soir 


29 


i h. mat. 




5 h. mat. 




6 h. mat. 




2 h. soir 




i h. soir. 




5 h. soir. 



BAROM^THB. 



rtfdaitetiO*. 



Moyenne de 47 jours 



1844. 

Aoiit. 

47 



4K 



19 



3 h. soir. 


i h. soir. 


5 h. soir. 


9 h. soir. 


40h. soir 


5 h. mat. 


6 h. mat. 


7 h. mat. 


8 h. mat. 


9 h. mat. 


40h. m. 


44 h. m. 


midi. 


4 h. soir. 


2 h. soir. 


3 h. soir. 


i h. soir. 


i^ W s. 


5 h. soir. 


6 h. soir. 


9 h. soir. 


5 h. mat. 


6 h. mat. 


9 h. mat. 



MoyciuiM 
diarnflB. 



762.33 

764.47 

763.52 

763.30 . -ft^ft^ 

762.43 > ^^^-^^ 

762.55 

763.47 

763.47 

764.68 

762.00 

762.30 ^ '^^^•^^ 

762.49 

762.44 




760.42 
760.22 
764.24 

764.57 

760.94 

764.07 
764.23 
764.23 
764.48 
764.67 
762.05 
762.45 
762.24 
762.24 
764.74 

764.70 



762.34 



764.47 
764.43 
764.76 
762.47 . 
764.89 [ 
762.30 \ 
762.47 ] 




24.8 
27.0 
28.2 
28.0 
27.6 
26.9 
26.0 
25.9 
24.9 
24.6 
24.3 
25.9 
25.6 
25.4 



30.4 



30.4 
30.4 
28.4 

27.9 

28.4 

27.9 
28.4 
29.2 
29.3 
29.6 
29.9 
29.8 
30.3 
30.3 
30.4 

29.6 



29.3 
29.4 
28.3 
27.4 
26.5 
26.5 
28.6 




26.30 



25.28 




28.72 



28.54 



E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
Calme. 

Id, 

Id, 

E. 

E. 

E. 

E. 



S. E. 



S. E. 
S. E. 

S. E. 

S. E. 
Calme. 

Id, 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
Calme. 
S. E. 
S.E. 
Calme. 

S. 

E. 

Variable 



E. N. E. 

E. 

E. 
N.E, 
N.B. 

E. 

E. 



^AT DU dBL 

«t xemarquM dlvenes. 



Id, 

Id, 

Id. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id, 

L^g^rement oouvert. 
Se d^uvre. 
Couvert. 
Pluvieux. 
Id, 
Id, 



Serein ; la nuit pr6c^nte, entre 

44^ et minuit, il y a eu un l^r 

tremblement de terre. 
Serein. 

Id. 
Faible brise; del dto)uv. ; Eclairs 

trte-fir^enta i^ lliorizon. 
Faible brise; ciel d^uv. ; flairs 

tr^frdquents k Thorizon. 
Toute la nuit a ^t6 calme ; flairs 

nombreux ; ciel d^uvert. 
Serein. 

Faible brise: serein. 
Id, Id, 

Id, Id, 

Serein. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id. 
Le vent passe bnisquement i I'E. ; 

quelques gouttes de pluie. 
Les vents revienneni au S. E., et 

de temps en tempe passent bnis- 

quement k TE. ; alors petits 

grains. Depuis 3^ le temps s'est 

charg^ tendance au N. E. 
Puis E. S. E. ; couvert. 



Id. 

Id. 

Id. 
Lagers grains de tempa en temps. 
Serein. 
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fiATES. 



49 



30 



II 



ii 



23 



U 



Bsmss. 



40 h. m. 

41 h. m. 

i h.soir. 
i h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. aoir. 
40h. soir 

5 h.mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
Sh.nsat. 
d h. mat 
10 h. m. 
41 h. m. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 

5 b. soir. 

6 h. soir. 

6 h. mat. 
9h. mat. 
40 h. m. 
4 b.soir. 

4 h. soir. 

5 h.umL 
d h. mat, 

7 h. mat, 
Sh. mat. 
9 h- mat, 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
1 h. soir. 
i h. soir. 
&h.maL 

6 h. mat. 

7 h.mat. 
^ h. mat. 
91" 30' ra. 
40 b. m. 
44 h.m. 

midL 
% h. soir. 
a h. Boir. 

4 b. soir. 

5 b. 8oir. 

6 h. soir 
9 h. soir. 

6 b. mat. 

7 b. mat. 
a b. mat. 
9 b. mat. 
40 b. m. 

midi. 

% h. soir. 



BAADILETRE. 



FrcseioiLS 



762.44 
76L55 
763.48 
762.52 
761.34 
76t,46 
762.43 
763.42 
763.00 
769,04 
76i.49 
762.43 
762,48 
762.69 
762.8f 
762.81 
762.7* 
762.32 
762;ii 
762.82 
76i.06 
762.64 
762.72 
762.62 
762.82 
762.33 
762.S0 
762.69 
762.80 
762.94 
762.94 
763.05 
763.07 
762.95 
762.66 
762.47 
763,04 
763.09 
762.95 
763.38 
763.93 
764.08 
764.09 
764.09 
763,30 
762.96 
762.62 
762.64 
762,93 
764.30 
763.37 
763.73 
764.24 
764.43 
764.31 
764.42 

763.52 



Mi>yeiiiL«« 
dinrtiea. 



762,88 



763.40 



763.13 



76348 



763.99 



764,59 



TUEBMOMiTBE. 



do rair. 



29.0 

29.4 
30.0 
30.4 
30,3 
30.3 
30.3 
29.4 
27,1 
27.4 
17,4 
S6.4 
27.2 
28.3 
29.4 
29.5 
29.9 
30.3 
30.4 
28.8 
28.4 
27.0 
29.7 
30.3 
30.6 
30,5 
26,7 
25.8 
27.4 
28.4 
294 
29.4 
30,4 
30,3 
30.2 
29.8 
26.4 
26.4 
27.2 
27.9 
28.5 
29.3 
29,2 
29.4 
29.6 
29.9 
£9.4 
29.4 
28.4 
26.9 
26.6 
26.9 
27.9 
28.9 
29.5 
30.2 

29.8 




MoyciiiDeii 
diiimed. 



28 



27 



21 



24 



90 



48 



86 



\ mm 



E. 

E. 

E. 
S, E. 

S. 
S. E. 
S. E. 

E, 
E,N.K 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.B. 
E.N.E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E, 

E.S.E. 

S. E. 

E, 

E. 

E. 

E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
S, E. 
S. E. 
S. E. 

E. 

E. 
E. N. E, 

E, 
E.N.E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 
E,S.E. 
E. N, E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
B. N. E. 
E.N.E. 

E. 
E.N.E. 
RN.E. 

E, 

N.E, 



^AT DU CISL 

«t rvQUUxitiei dlrena. 



Serein. 

Id, 

Id. 
Faible brise; soma. 

Id, Id. 
id. Id, 

Id. Id. 

Serein. 

Id. 
Quelques oua|§^. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Serein. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
Id. 

id. 

id. 

id. 

Id. 

id. 

id. 

Id. 

id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Faible bnse; serein. 
Id. Id, 

Id. id. 

Serein. 

id. 

Id. 

Id. 

Id, 

Id. 

id. 

Id. 
Ugers grain*. 
Fort grain- 
Serein. 

Id, 

Id. 

id. 

Id. 

id. 
SeretD; quelques inati^nl^ ^it^ 

Sereiii. 



lio 



OBSERVATIONS M^T^OROLOGIQUES. 



DATES. 



Amlt. 



15 



i6 



iH 



HEUBBS, 



3 h, soir. 

6 h. soir. 

6 h, mat, 

7 h. mat. 

5 h. maL 

40 h. m. 

midi. 
1 h. soir. 
5b.soir. 

6 h. Boir. 
40h>&Qir 
ih.mak 

5 h. mat. 

6 L mat, 

7 h, mat. 
» h. mat. 
9 h. maL 
9^ 30' ra, 

44 h. m, 

mjdi. 

4 h. soir. 
t h.aoii% 

3 h. mir. 

4 h. soir 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
40li.soir 

5 h. mat, 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
a li. mat. 
9 b. mat, 

40 h. m. 

41 h. m, 
midi. 

4 h. goif. 
% h. soir. 
3 h. soir. 
i lu soir. 
i** Wb. 
B h.soin 
6 h- soir. 
9 h, &oir. 
6 h. maU 

% h. mat. 

9 h. mat, 

10 h. ro. 
I b, soir 
3 h.sojr. 
I h. auir. 



I^ttuloiis 



MBOM^AE. 



763.13 
763.59 

764,31 

763.97 
764.00 
764 OS 
764 44 
764.74 
764.77 
764.55 
763.60 
763.37 
763.77 
764.58 
763.24 
763.60 
763.53 
763.83 
764.04 
764.01 
764.43 
764.34 
764.4*4 
763.76 
763.56 
763,06 
761.53 
761.44 
761.34 
761.49 
76t.57 
763.70 
76t.84 
753.00 
763.00 
763.38 
763.48 
763.56 
763,64 
763.33 
761.84 
762.48 
762J3 
762 44 
761.46 
76f.42 
763.18 
76195 
76144 

76f.B3 
763.34 
763.59 
762 45 
764-72 
764 ,57 






764.71 



) 764.06 



763.54 



763 10 






19.7 
S8.5 

19.0 

27.8 
26.5 
t6.9 
^-0 
29.2 
19.4 
19.6 
30.0 
19.8 
18.1 
t7A 
16.9 
26.7 
16.5 
27.3 
28.3 
18.8 
18.9 
f9.1 
29.7 
30.0 
30.4 
30.3 
29.7 
29.4 
28.9 
28J 
27.8 
27.4 
16.9 
26.7 
27.4 
27.7 
28.4 
28.3 
28.8 
29.3 
t9.5 
19.3 
19.3 
19.2 
28.9 
28.6 
17.7 
t7.4 
26.7 

17.7 
29.1 
29.2 
30.0 

aoj 

29.8 



MiiiTeiiBdi 



28.45 



) 18.05 



27.65 



18.49 



mirrs. 



E. N. E. 

E,N.B. 

B. 
E. 
E 

E. 

E. 
N. E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N, E. 
E/N.E. 

E. 

E. 

E. 
E.NE. 

E 

k.n'e. 

E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E,N.E. 
E.N.E. 
E.N.E 

E. 
E.N.E. 

N.E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 
E. 

E. 

E. 

E. 
S. E. 
S. E. 

E. 



iTAt m ciKi. 



Serein. 

Serein ; de ttsnps en tamps I^r 

grain. 
Serein; a fi»* 30^ grain avec ton- 

nerre. 
Seroin. 
S^rem ; il a plu la nuit 

id. 
Convert; atinonce de pluie. 
Lounj et charg^. 
Beau. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

TY^fatblo brise; couverl. 
/d. plnvieu^. 

Serein. 

/J. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 
Alternant avec B. N. E .; Mft*nu 

id. it! 

Serein. 

/d. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

fd. 
id. 

id. 
id. 

id. 
Serein; peiulaiit une [mi^^ de k 

null f ralme H |ihiip. 
Faible brise; w>rom. 
Quelquc^ nua^. 
Tendance au S. ; mn-m. 
Serein. 

M. 

Id. 
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DiATBS. 






n 



30 



EEmES* 



!»• 3(K a. 

5 h. soir* 

6 h. soir. 
40h.Boir 

5 h. mat. 

6 h. wbL 

1 h. mat 

8 h. mat, 

9 h. mat 
9** 30' m. 
40 h. ro, 

midi. 
4 h, soir, 

2 h. soir. 
I h. soir. 
6 h, BOir. 
40h.^ir 

4 b. inaL 

5 h. mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat, 

9 h. mat. 
9**a(Km, 
40 h. m. 
44 h. m, 

mjdi. 
4 h. soir. 
f h. soir. 

3 h. soir. 



Moyenne de 4 i joyrs . 



BAKOMiTftE. 






764.70 
764.64 
762.07 
763.20 
764.64 
764.83 
764.94 
762 33 
76S.6d 
761.87 
762.74 
762.18 
762.42 
764,76 
764.23 
764.39 
762.20 
764.45 
764.65 
764.80 
764. 9f 
76i.*2 
76f,38 
762.64 
762.82 
762.75 
762.57 
762.43 
764.88 
764,51 
764.50 



diamea. 



762.63 



) 762.70 




TBEBMOIl^TRE. 



de Fblt. 



29,5 

29.2 
%%.t 
27.0 
26.4 
26.2 
27.2 
28.4 
28.5 
28.6 
28.8 
30.5 
30.6 
30.3 
29.7 
28.8 
t6.9 
26.6 
20.3 
26.2 
27.0 
28.2 
28.5 
29.4 
29.4 
30.0 

ao.2 

30.5 
30.5 
30.3 
30.0 



diumed. 



28 



28 



08 



48 




VEKTS. 



E. 

E.N.E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

1. 

E. 

E. 

E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
B. S. E. 
E,S.E. 



trAT ou agL. 

«t raaiiurqiHB dlvem 



M. 

!d. 

Id. 
L4^r6brise; iereki. 

Id. id. 

Serein. 

/d. 

id. 

id. 

fd, 
Xendanoe au S>; sertio. 
Serein. 

id. 

id. 

Id. 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id, 
id. 

id. 
id. 

id. 



Obs. sSd. 1. 1. 



19 
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OBSERVATIONS MfiT^OROLOGIQUES. 



PUBBTO-BICO. 

HABITATION LA CARLOTA, — QDARTIBR DE GUAYAMA. 

(42 METRES AU-DBSSUS DU IfTTBAU DB LA HBB. ) 



BAW. 



1840. 
Aoi^L 

\% 

13 
U 



25 



26 



5 h, msi. 
t b* goir. 

9»» SO' m. 
40 h, m. 
40»^3(Km. 

7^ 30' 111 , 
8**30'm. 
9»^ 30' m. 
4O»»30'm- 
4 h. fioir. 
% h. soir. 

4 h. Boir. 

5 h. mat. 
9 h. mal. 
40t'30'm. 

midi. 
S h. ioir. 
4 h. Eoir. 
i^ 30' g. 
7 h.mat. 
9 b.nmL 
40 b. m. 
2^ 30' s, 
4 h, sair. 
ft b. soir. 



BABOlLfeTIIB. 



16 

n 



m 



4 h. soir. 

8 h, mat. 

to h. m. 

midj. 

3 b, soir. 

4 h. soir, 
5^ 30^ s. 
9^30'm. 

midi. 

5 fa. soir. 
4 b. soir. 
4** 30' s. 






Moyenne do h jours. 



757.47 
700.10 
759.79 

imm 
imM 

767.93 
758.f5 
759. 4f 
758.84 
758.33 
758,09 
758 J 1 
758.49 



diUTDM, 



759.63 I . . . . 
758.23 759.52 
760.38 ) . . . - 
761,67 I . , . . 
764.93 S 764.36 
764.78 
760.78 
760.74 
764 .31 

Je!:!? } ««■«« 

759.96 

759.48 

758.52 

764.48 

760.94 

764.29 , 

760.99 ) 760.37 

759.70 

759.24 

759.08 

760.45 

760.99 

7§2:S? ^ ™«* 

759.06 
759.44 



760.:i1 



758.34 



\ 759.03 



758.67 



TnERMOIi^ltE. 



de riar. 



26.7 
28.9 
25.2 
29.4 
29.7 
29.9 
26.6 
26,7 
28.2 
29.2 
30.1 
30.1 
29.6 
29.4 
27.^ 
28.3 
28.7 
29.8 
30.3 
29.6 
28.9 
26.2 
28.3 
29J 
29.6 



27.4 
25.9 
26.0 
24.6 
25.4 
25.3 
25.5 
27.4 
28.4 
28.1 
27.6 
27.8 
26.8 



Moyennes 
dlumtg. 



16 



18. 



27, 



27, 



27 



28.3 / , . 



27.6 



27.4 



16 



VBirrB. 



E. 
E. 
E. 
E. 
£. 
N. E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. S. E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 



E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
CaliDe. 

Id. 

Id, 

E. 

B, 

B. 
N.E, 

B. 

E. 






Scfcio. 

Forte brise; temps tres-chargK^. 

Beau. 

Parte brise; mmn. 

Id. leg^trement cou vert . 
Id, serein. 
Serein. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Forte brise; serein. 

Id. Id. 

Serein. 

Assoi beau ; qq. tegers grains. 
Forte brise; seretn. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Tit&-forte brise; serein. 
Forte brise ; serein. 

Id. Id. 

Pluvieux. 
Serein. 

Id. 
Forte brise; sejein. 
Le ciel se cotivre. 
Beau, 



OrBgpux. 

M : tonn.et^.pre8mjea)atiiiiieb. 

Id. Id. 

Pluie. 

Couveri. 

Id. 
Se d^ouvre un peu. 
L6g^rement cou vert. 

Id. 
Qoelqties nuag^. 

Id. toonerre ^kago/k 

Sereia. 
Faible brise ; fieroin. 
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DATES. 



4840. 

Septemb. 

29 



30 



HSUEBS. 



8 h. mat. 

9 h. mat. 
9»»30'm. 

midi. 



2 h. soir. 
i h. soir. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
9fc30^m. 

midi. 
4 h. soir. 

% h. soir. 

iJ^ao's. 



Octobre. 

4er 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
9»>30'm. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 
4»» 30^ 8. 
7 h. mat. 
8»> ao' m. 
9 h. mat. 
9»»45'm. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
2»»30'8. 
4 h. soir. 
S»»45'm. 
40 h. m. 
4»> 30^ 8. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 
e^'SO'm. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
3»> 30^ s. 
4»> 30^ s. 



BAROM^mB. 



Prenloiis 
rMoitesiO*. 



Moyemie de 5 jours. 



MoyeniiM 
diornM. 



759.33 
759.62 
759.73 
758.54 



758.04 
758.44 
759.47 
759.32 
759.69 
759.42 
758.23 
757.44 

757.43 

757.78 / 



758.83 



758.45 



758.64 



758.47 \ 

759.03 
759.23 
759.33 
759.23 
758.54 
758.62 
757.93 
757.44 
757.37 
758.39 
758.30 
758.53 
758.22 
758.47 
757.42 
756.80 
756.65 
757.44 
757.97 
756.79 
756.56 
756.74 
756.26 
756.30 
757.29 
757.03 
757.03 
756.44 
755.69 
755.05 
755.47 



758.43 



757.68 



757.27 



THSBMOMtom. 



756.32 



Tomp^rat. 
derair. 



27.7 
28.2 
28.9 
27.9 



28.8 
27.9 
27.0 
27.4 
28.4 
28.2 
28.6 
29.2 

28.2 
26.9 



Mojtiuom 

diUIMf. 



26.3 

27.9 

27.9 

28.3 

28.7 

28.2 

26.7 

27.4 

26.6 

26.7 

26.6 

27.7 

27.9 

28.4 

28.6 

28.4 

28.5 

27.7 

24.5 

28.0 

27.4 

27.2 

27.4 

24.4 

26.5 

27.8 

28.3 

27.5 

26.5 

26.2 

26.9 

26.7 



27.3 



26.9 




26. 



26 



26 



25 



VENTS. 



E. 

E. 
E. 
B. 



E. 
E. 
B. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. S. E. 

B. S. B. 
E. S. B. 



B.S.B. 

B. S. B. 

B. 

E. 

E. 

B. 

B. 

B. 

E. 

B. 

B. 

B. 

B. 

E. 

E. 
N. E. 
N.E. 
N.B. 
N.E. 

B. 

B. 
Calme. 

Id. 

B. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
B.S.E. 



iTAT DU aBL 
«t remarquoB diTenes. 



Belle brise; sereio. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Trto-forte brise; le temps s'est 

recouvert; pluieauN.E.;abais- 

sement subitde la temperature. 
Serein. 

Id. 

Id. 

Id. 
Belle brise; serein. 
Quelques nuages. 
De plus en plus convert. 
Forte brise ; les montagnes se 

couvrent au N. 
Belle brise; convert. 

Id. moins nuageux. 



Succession presoue continuelle de 

grains depuis la veille au soir. 
Pluie. 
Serein. 

Le del se couvre au N. 
Plus convert. 
Convert. 
Pluie. 
Convert. 
Beau ; quelques nuages. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. 

Id. 

Pluie vers midi. 
Beau. 

Id. 

Id. 

Id. 
Tr.-fiiibl. br.; nn peu couv.; lourd. 
Plus convert; temps lourd. 
Tr^s-cbarg6; orageux. 
Serein. 
Id. 
Id. 
Id. 
Tr6s-couvert. 

Id. 
Charge ; oraeeux. 

Brise leg^re; moins lourd. 
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OBSERVATIONS M£t£OROLOGIQUES. 



DATES. 



4840. 
Octobre. 



HBURBS. 



6»»30'm. 
8»»3(Km. 
9^ 3(K 8. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 



Moyenne de 5 jours. 



BAROKkTRE. 



Prndoiis 
rMnitetiO*. 



MoyeniiM 
diarnflB. 



7&5.98 

755.92 

756.39 

756.50 > 756.43 

756.52 

755.24 

756.02 




THBBMOM^niB. 



Temp^nt. 
del'air. 



24.2 
24.3 
24.5 
26.9 
28.0 
28.2 
24.7 



MoyomM 
dtiir&6S. 



25.7 




VENTS. 



E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
E.S.E. 
E.S.E. 
E. S. E. 



^AT DU GIBL 

et NDkarqoM divenes. 



Serein. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Nuageux. 
Pluie extr^mement forte. Remar- 

querrabaissementsubitdother- 

mom^tre et I'accroissement du 

barom^tre au moment m^me ou 

la pluie commence. 






BASSE-TERRE. — (9 mIbtrbs au-dbssus du niveau de la mer. 



4844. 

F^vrier. 

47 
49 
24 



3 h. soir. 


4»> 45' 8. 


6»»45'm. 


7»»30'm. 


8»>46'm. 


9 b. mat. 


9k30'm. 


40 b. m. 


4«» 30' 8. 



Moyenne de 3 jours. 



Mars. 

6 
9 

26 



Moyenne de 3 jours. 



2»' 45^ 8. 


4 b. soir. 


4»> 30^ 8. 


7»>30'm. 



Septemb. 
46 



2 b. soir. 



763.20 
764.76 
762.90 
763.28 
763.59 
763.63 
763.78 
763.67 
762.39 



762.64 
764.35 
764.42 
762.64 



760.65 



763.85 
762.05 



762.90 



762.93 



763.24 
762.35 
762.25 



762.95 



764.03 



28.0 
26.4 
23.0 
25.0 
25.4 
26.0 
26.4 
26.3 
26.4 



28.0 
27.0 
26.7 
25.6 



27.4 



25 
23 



25 



24.6 



25.0 
25.8 
26.4 



25.7 



Cahne. 

E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 



N.E. 

N.E. 

N.B. 

B. 



S. E. 



Serein. 

Pluvieux. 

Beau. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 



Tr^beau ; Soufri^re d^couverte. 
Serein. 

Id. 
Nuageux. 



Pluvieux. 
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DATES* 


oaviuss. 


184r 




Octobre. 




14 


ai^ao'm- 


%i 


9^30'm. 




5 b. aoir. 


H 


&*• 3(K m. 


23 


9^3(KiD. 



BABOMimE. 






Mbyeimdde 4 jours.. 



Wcemb. 




t^ 


i*^W^. 


6 


^Wm. 


7 


9 h. nmt 




5 b. soir. 1 


8 


S>M&'m. 




4i Ws. 


(0 


<0h. m. 




5h,8dr. 


41 


Throat, 


U 


6»>30'm. 




<0 b. m. 




Sh.soir. 




5 b. ioir. 


10 


10 h. m. 




i^ 3(K 8. 


14 


6 b. mat. 




10 h. m. 




1^ 46' B. 




4>* acK g. 


ft 


ft b. ioir. 


n 


B^SO'm. 




Sb.Boir. 


u 


10 b. m. 


n 


10 b. m. 




6 b. Boir. 


17 


10 k m. 




5 h. soir. 


is 


9*^30' in. 




Sh.ioir. 




5b.«oir, 


19 


10 b. m. 




& b. soir. 


30 


e^'ao'm. 




10 b. m. 




Sb.solr, 



Moyeone de 17 Jquis 



761.36 
759,74 
757.98 
759,78 

761 ,ai 



760.14 
761.^3 
762.64 
760.78 
763.48 
761.88 
762.43 
760,35 



Moyennei 

dlumca. 



760.35 

758.71 

758.77 
760.80 



761.07 
761.32 

j 762,69 
} 761.13 



760.67 
761,78 

msf 

763.24 
761.35 
761.65 

762.84 



760.88 
761.65 
762,67 
761.00 
762.48 
764-24 
761.79 
763.67 
761,35 
764.39 

'mi 4 

764.08 
762.55 



} 760.81 
} 76t.30 

'761.84 

762.36 
761.8ft 
764.66 
762.91 

762.40 
V63J4 
763.S4 



764.74 
763.39 



TERnMOltiTll. 








27,8 
27.9 
28.6 
27,3 



27.8 
25.5 
26.7 
26.9 
26.1 
27J 
26.8 
26.5 
22.5 
20.3 
26.0 
29 4 
27.3 
25J 
25.8 
23 Jl 
26,5 
26.7 

25.8 
15,1 
24.1 
27,1 
25.S 
27.1 
27,0 
268 
26,7 
26.1 
27.7 
26.9 
26.5 
24.7 

23.3 
26.6 
2S,i 



(UoriiBS. 



le.f 

26.4 

35.5 
25,5 



25.78 



2ej 

24.0 
25.6 

25.6 

24.9 
24,0 

24.4 
24.0 

'24.5' 

^24.7* 
24.8 
23.7 
25,3 

25.0 

"25.V" 

23.8 

"24,V 




VKKTS. 



E. 

E. 

Gabne. 



N. B. 
N.E, 
E.N.B, 
N, E. 
N, E, 
N. E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
Calme. 

E. 
B.N,E. 
E,N,E. 
E.N.E, 

E. 

GaJme. 

id. 

Id. 

Id. 
N.E. 
N, E, 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E, 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E, 
N.E. 
N.E, 

N, E. 
N.E. 
N.E, 



iTAT m CfEL 



Beiu. 

Id, tres-gmnde chabur. 
td, id. 

Lotird et nuageui. 
Beau. 



Soma. 

Id. 

Id. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id, pJuie b matJQ. 

Id, 

id. 
Beau. 

Id. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id. 
Temps lourd. 

Id. plovieux. 

Temps lourd ; phiie do temps k 

autre, 
]> ciel se d^g^. 
L^er§ grains de temps en temps. 

Id 

Beau; l^m grains. 
Id, Id. 

Id. M. 

fd. Id. 

Id, Id. 

Id. Id, 

Id. M. 

Pluvieui* 
Pluie pn^uo contmnelle; grains 

avee rafales du N. B. 

Afsez b^u ; l^rs srains. 

Id, Id. 

Id. id. 



Obs. sid. 1. 1. 
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OBSERVATIONS MfiT^OROLOGIQUES. 







BARouime. 


THKBHOM&TIE. 


















Itat du ciel 


SATES. 


II£U1K9. 










VBNIS. 








Pfwdofii 


Mofea»«t 


TtmplmL 


Mojeimei 




«t r«m*rqtM« dlvwM*. 


1 




r^Qlt«tiO<>. 


diumg. 


de Tilf, 


ditinite. 






4841. 




' 












Mars. 






I 1 










7 


6 h, soir. 


763.82 


764.43 


25.9 


25.8 






(5 


6 h. noat. 


763.90 


76i.&6 


23.0 


26,0 






n 


5 h.fKNr 


764.77 


762.48 


26.2 


25.2 






19 


9'' SO'm. 
de 4 jours 


764.32 


763.34 


26.3 


25.6 






Moyennfi 


763.57 


25.6 




AvHL 


1 






8 ; 


5 h. soir. 


764.25 


764.96 


26.3 


253 


E. 


Beau. 


9 


5h,soir. 


764.83 


762.54 


27.3 


26.3 


E. 


Id. 


44 


9^30'ra. 


763.44 


762.43 


26.4 


25.7 


B. 


ChargA; pluie dans la montagnr. 


46 


4O«^30'm. 


763.68 


762.92 


36.5 


24.8 


B. 




<7 


B^ W m. 


763.97 


762>96 


27.0 


26.3 


E. 


Pitisque calme; loord et chargA. 


22 


40 h.m. 


764.68 


763.76 


27.4 


25.9 






24 


5 h. soir. 


764.28 


764.99 


26.7 


25.7 


Calme. 


Lourd et chaud; aouCridro d^coti- 
verte. 


25 


9»*30'm. 

5 h. soir. 


764.54 

762.42 


763.34 


26.5 
26.4 


25.6 


B. 
E. 


Beau; quelques Duasas. 
Id. ^ Id. 


26 


40 h. m. 


763.88 


763.08 


27.5 


26.4 


B. 


Id. Id. 




6 h. soir. 


762.49 


27.6 


B. 


Id. U. 


28 


40h. ra. 


763.94 


762.92 


28.3 


26.9 


E. 


Id. Id. 




5 h. Boir. 


762.44 


27.6 


B. 


Id. Id. 


29 


40 h. m. 


763.76 


762.54 


28.4 


26.4 


N.B. 


Id. Id. 




fit ao' 8. 


764.53 


25.9 


N.B. 


Couvert. 


30 


5'»30'ra. 


761.35 


762.53 


23.9 


25.6 


N.E. 


Id. 




40»'30'm. 


763.30 


25.9 

* 1 « « 


N.B. 


Plovieux. 


Moyoim^ 


762.97 


25.9 




lUai. 








4" 


40 b. m. 


763.34 


7614 B 


26.4 


"•' 


E.N.B. 


Qaelques nuages. 




6 h. BOtr* 


764.02 


26.6 


B.N.B.I 


id. 


Juin, 






7 


5 b. soir. 


764.47 1 762 J 8 


27.8 


27.7 


B. 


Beau. 


S 


ei^ao^m. 
40 h. m. 


;t!:SS ™» 


25.3 
28.7 


CT.6 


B. 
E. 


Id. 
Id. 


9 


44 h.m. 

4*> 30^ s. 


;S;SS ) '«•" 


28.0 
26.8 i 


\ »•■* 


B. 


Id. 
Pluie. 


41 


S«'45'ili. 




25.6 


.... 


Calme. 


Charge. 




10 h. m.* 


762.84 764^4 ' 


28,9 


27.9 


S. B. 


Grande chaleur. 




6 h. soir. 


760.32 


27.8 


.... 


S.E. 


Id. 


11 


40 h. m. 
2 b. soir 


^«*'^^}76IJ7 


28.6 
30.3 ! 


28.4 


S. B. 
S. B. 


Bean; tr^forto dialeur. 
Id. Id. 


U 


6 h. mat. 


^ 764.97" 


24.2 




S. E. 


Id. Id. 




i^ao'm. 


762. 2i 764.66 


28.4 


«.R 


S.E. 


Id. Id. 




1 b* soir. 


760.50 ..... 


28.4 




Calme. 


Id. MHifridra d^uverle. 


46 


6 b. wbL 


764.54 1 764.67 i 


24.fi 


tVV 


N.B. 


Id. 


47 


7 b* mat. 


762.34 1 ,^, a* 


24.5 


26.0 


S.E. 


Pluie. 




40 b. m. 


762 70 J 


4U-1«9U 


26.5 


S.B. 


Lourd et phnieox. 



GUADELOUPE. 



127 







BAflOMETRE. 


THEHMOMJ^TaB. 








l]EtJm£3> 








VKNT9. 


^AT DU CIIL 


DATES, 












Ptudoiis 


MAyenue* 


Tflmp^at. 


MoycDiicg 




et rein»rqtirt ditene*. 






rAiDliraiO** 


diuTttes, 


d« I'oir. 


dinmes. 






I84i, 
















Jup. 
















is 


fit" 30' m. 


763.68 } '«*•'« 


25.3 
27.5 J 


r «.a 


S. K. 


Ptuvieux. 




fO h. m. 


aB. 


Couv, ; tonnerre l^er ; pluie te soir. 


to 


& h. soir. 


763.64 1 763.2S 


27.9 1 


37.8 


S. E. 


Lourd et chaud; quelquea grains. 


34 


6 h-maL 


?S:S 1 ^«»« 


23.9 
2T.6 


36.7 


B.N.E, 


Beau. 




9»'30'm. 


E.N.E. 


id. 


ii 


fit 30' m. 
9'> ao' m. 






25-3 
28.5 


'ot.'s' 


B. 


id. 




764.79 


764 J2 


id. 




5 b. mk. 


763.76 




28,3 


. 


B. 


Jd. grande chaleur. 


13 


5^30'm. 

eh.mat. 


763,37 




25,7 
25.4 
25,8 






f 




6»»30'm. 




763.43 


37.8 








10 h. m. 


764.44 




28,8 
27.9 

25.8 




B. 


Beau: Ermnde chal6ur. 




5 h. soir. 
5 h, mat. 


76S 8t 




.... 


B. 


id. 


U 











6 h. mat. 


762.94 763J0 


25,6 


27.7 








$•* 30' m 




26.0 

1 






A 40^ 6^ mattn, treiDbleuteni da 






I 






terre : doux secousaes. 


*s 


5>'30'm. 
6 h.mat. 




26.7 
25,9 




B. 






!"*!!).!!!' 


Forte brise ; convert. 




SMO'm. 
10 h. m. 


• 76t.W '«<•<» 


26.3 
28.4 


27.7 


B. 
B. 


Id, Id, 
Presqtie calme; lourd. 




^^ 30' 9. 




29.S 


* , * * 


E, 


Cbarg^. 




S b, mir. 


761.38 


27.4 








16 


5 h. mat, 

Sh.mat. 




25.4 
25.2 










10 b. m. 


mw 1™" 


26.2 

28.2 


. 37.4 








1 h. mlT. 




29,3 










5h,soir. 


76i.i6 I 


28.6 








i7 


ih.mat, 
5 b. maU 


:;;;;!;;;;; 


26,0 
25.6 


1 








40 h. m. 


mw P««" 


26.4 
28.6 


27.7 








H aiK e. 


1 


29.6 










5h.ioir. 


762.M 1 


27.7 








U 


5 h. mat, 
h. mat. 

e^ao'm. 
7 h. mat. 





26.4 
25.7 , 
26.1 
26.4 


( 




















9h.maL 
10 h, m. 


763.39 1 -g. .. 
764.06 ) ^^'-^ 


28,4 1 

28.5 


^ 27.9 








midi, 1 


, 


29.9 










1 b. aoir. 




29.8 




* 






2 h, soir. 




29.6 










5 h. soir. 


i«S.M 


28.9 








t9 


S b. mat 




25.8 
25,7 i 


1 














6t 30' m. 


. 76S.36 


25.8 ] 


> 27.7 








40 b. m. 


763.33 


28.2 










5 h, soir. 


76«.7< 


27,8 








30 


40 b. m. 


761.78 \ 


29.i 


I . . . • 


B. 


Trte-beau. 




midi, 

4»* ar », 


J 761.41 


29,9 

29.9 


. 27,9 


B. 

B* 


Jd. 
Id. 




5 b. floir. 
de20 joms 


7W.S6 , 




27.7 ] 

* n * i 


.... 


B. 


Id. 


MoyCTtte 




762.44 


27.45 










1 



f 



n» 



OBSERVATIONS M^I^OROLOGIQUES. 



DATES. 



Jtiinet. 



IIMU&ES, 



BAllOMJiTftE. 



B h. mat. 

4 h.soir- 

5 h, soir. 
5 h. mat, 
6^30'm. 
8»* 30' m. 
40 hL m. 
2 h. soir. 
5 h. soir. 

et* arm, 
si-ao'm. 

1 b, soir, 
4»* 3(K s. 
5 h. mat. 

6h.mat. 

8»» 30' m. 

I » 11.111. 

<^ 30' s. 

5 b. 9oir, 

lOb.solr 

6 b. mat. 

4Db, m. 

midj. 

5 h. mat. 

6 h. mat, 

7 b, mat, 
8** aO' m. 
2^ 30^ s. 
5 b. 3oir> 
B b. mat. 
fi^ 30' m. 
S h. mat, 
40 b. m. 

midi. 
I h. sotr, 
t b. soir. 

5 h, soir, 
SJ* a(X m. 

6 h. mat. 
fiJ* 30^ m. 
10 h. m. 

midi. 
4 h. soif. 



5^ W B. 
5 b. mat 
b^ W m. 
S b. mat. 









Moytsaam 

diumes. 



► 7€tJ7 



763.94 



76346 



762.59 / 



764.11 } 763,^ 

76iia 



760.99 



762.27 > 76IJ2 
761.39 



763.64 



761.93 



764. IS 



763.43 



762.89 



764,56 



763.79 



764.0^ 



Tl]Eam>MiTfLB, 






(kl'tlr. 



27.2 
28.5 
29.9 
28.1 
25.2 
25.7 
28.1 
28.9 
29.8 
28.7 
t6.6 
27.8 
28.6 
30,0 
28,D 
24.2 
24,2 
24,4 
24.8 
26.7 
28.6 
27.9 
^.4 

24.3 
25.1 
25J 
27.1 

27.8 
28.4 
26 J 
26.4 
25.7 
26.0 
26.8 
28,1 
28.8 
27.8 
25.6 
26.4 
f7.4 
29.0 
29,3 
30.0 
30.0 
28,3 
26.1 
26.4 
27.7 
29,0 
29,9 
30.2 



27.7 

2ri 

26.4 
26.0 



27,9 



m3 



28.0 



26J 



26 



27 



h n 



21 



TglfTf. 



Calme. 
Id. 
Id. 
Id, 
id. 
Id. 
Id, 



S. 1. 



Cahne. 
id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
B, 
E. 

B. 

Ga]iii0. 
M. 

B. 
B. 

B, 
B. 
B. 
E. 



el maftrqitei diir«ri«i. 



Couvert. 

Id. 

Id. 

Id. 
Pluvieuat, 

id. 
tmrd et pluvteox. 
Lourd ; ters 3 beures, il y a eu 

quelqueg mops de tonnerre. 



Couvert. 
Couvf^rt. 

Pluvieux 



Covrert; pkvieu:^, 

Cou vert et pluviaix- 

Id. id. 

id. 
Pluk, 
Id. 



r graJD-de lemps a autre . 



id. 

id. 

Id. cbaJeur tr^94orte. 
Cou vert. 

Id. iQurd, 
Loucd Ql or^geiU(. 

Tr^-beau. 
id. 
Id. 

Id. ausoleiU 32.4. 
id^ mi 6ol^, 12 J 
TH^beau; m soleil, 3i 6 
carreaux roum dont la 
efll piif^ 8*4<3iauffe»t d 4S« 
Beau. 



cour 
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Juillet. 



40 



14 



\i 



13 
45) 



47 



48 



€^ 30' m. 
10 h. m. 

5b 30' 8, 
5 b. maL 
51* 30' HI. 
a h. mat 
ei> 30^ in. 
S'laO'in. 
40 h. ra. 
5 h- mat, 
5^ 30' m. 

h. mat 
lO^-SO'in. 

3 h. 9oif, 

1 h* soir. 

5 h, miT. 
5h.m8t 

6 h. mat. 
6»»30'iD. 
9** 30' m, 
midi aO' 
4'» 30' s. 
5 ht mk. 
^ 30' 8. 

h. mat 
40 h. m. 

roidi. 
5 h. ioir. 

9 h, soir. 

5 h, maL 

6 h. mat. 
lO^aO'm, 

5 h. aoir. 

6 h. nmt. 

10 li. m. 

5 b. aoir. 
b^ 30' m. 
eh.mat 
% h, mat. 
40 h. m. 

1 b, soir. 

B*^ art. 

lOh. soir 
5b.maL 
fib 30' m. 

6 b. mat, 
fit 30' m. 
9 h. mat. 
10^30'ni, 

4 h. soir, 

5 h* aorr. 
5 h, soir* 
40 h. soir 
51* 30" m, 
6h. maL 
» b, mat. 
40 h. m. 



fiAAOMitaB. 



TBJEIillOII^TaB. 



PrenJottf 



Mvycnnes 



... * V 703.75 
764.6i 



763,43 



764,44 



765.06 



764.51 J 764J3 



763,34 
763.67 



703. S7 



762,S6 



762 J 6 



762,33 



76i.96 

764.94 I . , . . 

762,14 J 



764.11 ] lUM 
761.68 



764.64 > 763.63 



764 
761.59 



761.83 * "^^^-^^ 



762.45 



i6b.7l ^^^^'* 



Obs. sed. 1. 1. 



t7,f 



26.6 



27J 



16.ft 



1S.6 



28.3 



VBNT8. 



Caime. 

/d. 

/d. 

id. 

0,S.O, 

S. 0. 

S. 0. 

Calme, 

id. 

Id. 

0. 

0. 

0. 

0. 
0,S.O, 
Calme, 

E. 

E. 

E. 
E, S. E. 



Caime. 

id. 

Id. 
E. S, E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
Galm». 

id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 

E. 
Calme. 

id. 

Id, 

E 

B. 



kTAt m CIBL 



Sereia. 




Id. 




Ou i^re brise 0. 


; beau 


Id. 


Id. 


Brisel^^; 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 



Beau. 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 

id, 
id. 

Qraode chaleur; temps mena^nt. 

id. lofirdetorageuit. 

A^se£ beau. 

id. qyelqu^ niiages. 
Beau. 



Phik. 

Id. 

Id. 

Grande pluie. 

Trt^s^ible bnee; gfamle pluie. 
Convert. 

id. 
Beau, 
ht^re bnse; beau. 



id. 
id. 



Id. 
Id. 



Beau, 

id. 

Id. 

id. 

id. 

id. 
Un peu cou^ert. 

/d 
Lagers ^aifis. 
Id 



21 
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U4TES. 



Juillel. 



EtEUEES. 



5 h. soir. 
lOh. soir 

6 b. mat, 
10 h. m. 

6 b.£Dat. 
8 h. mat. 
4Q h. m. 



BABOM^TEB. 






Aloyennede to jours. 



i3 



i^ 



1^ 3r m. 

3 b. soir. 

1 b, soir, 

5 h. aoir. 

9 h.mat. 

10 h. HI. 
mtdt. 

2 h. soir. 
a h. soir. 
i h. »oJr. 

8 b. mat. 
9"^ 30' m, 
t h. soir. 
a b. soir. 
I h. 8c»ir. 

5 b. soir. 

6 h, soir. 

6 b. mat. 

7 b. roal. 

8 b. maL 
^ b. mat. 

10 b. m. 
1 b. soir. 
a h. soir. 

I b.soir.^ 

5 b. ioir. 

5^ ao' s. 



Moyenne de 5 jours. 



diuriies. 



764 J9 



764 bo i ^^^08 



764.53 



763.61 



763.10 



762.85 
762.55 
760.69 

760. 6D 
7fi0.65 
761.87 
763.68 
763.50 
763.33 
764.98 
764.68 
764.74 
764,66 
762.86 
763.48 
764.49 
764.00 
760 /J3 
760.90 
764. iO 
764 .75 
762.07 
76i.i4 
761.74 

761J5 
760.56 
760.50 

760.24 

760.29 
760.25 / 



762.46 



764.55 



762.62 



764.90 



764 J8 



764.98 



THERMOMi^TfiE. 



de rail. 



19.1 
26.4 

25.7 
25.9 
26,7 
25.9 

25.0 
27.0 

29.4 



24.7 
27.5 
28.0 
27.6 
26.3 
23.3 
27.3 
27.5 
27.7 
26.4 
25.3 
14.6 
24.6 
24.6 
25.7 

la.o 

26.7 
26.4 
26.0 
15.4 
32.7 
23.7 
24.6 
25.6 

26.7 
28.7 
19.6 

18.4 

26.8 
26.3 



Mojennei 
diumi». 



} 27.4 
f7.7' 



27.84 



25.7 



S.4 



24.3 



24.8 



25.5 




VENTS. 



E. 
E. 

Calme. 

Id. 
E. S. E. 
Calme. 

Id, 

E. 



N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calmo. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

£. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

id. 

Id. 
Calme. 

E. 

Calmo. 

Id, 

id. 

E. 
E. 



^TAT m CI£L 



Couvert. 
Serem. 

id. 

Id, 

id. 

id. 

Id. 

id, 

id. 



Tr^beau temps. 
Id. 
id, 
id. 
id. 
Beau ; quelqu^ aua^es* 
id. Id. 

id. id. 

Couvert; lourd. 
Id. uti pen de pluie. 
id. pluvieui. 
id. 
Assez beau. 
Beau. 
id. 
Id. 
Nuageui. 

idl 
Beau. 

Serein. 
Nuacoux. 

Nuages Ir^bai ; Soufri^ d^cou- 
verle; temps d'hiveniajge 

La briso s'est levee; serein. 

Nuageu.\, Jourd. 

Nuageat en has; Soufri^re d^eou- 
verie ; grande chaleur. 

Nuageux en has; Soufriere dtoku- 
verte ; grande dialeur. 

Beau. 
Id. 
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DATES. 



HBURES. 



4843. 

Mars. 



7 h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 
i»» 3(K 9. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
6 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
It h. soir. 
4*» SO' 8. 
6 h. soir. 
6 h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
5 h. soir. 



Moyenne de 4 jours. 



Mai. 
8 



9 
40 



44 



9 h. mat. 
midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
T^aVm. 

5 h. soir. 
9 h. mat. 

40 h. m. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

s^^ao^m. 

SJ^SO'm. 



midi. 
Moyenne de 4 jours. 



Juin. 
26 



BAROMkTRB. 



THSBSOllinilB. 



PrOBStOIlB 

r^doitetiO*. 



Moyennes 
diurnes. 



Ttmp^nt. 
deTdr. 



760.98 
762.53 
762.75 
762.57 
760.29 
762.00 
763.47 
763.38 
763.48 
762.95 
763.62 
766.49 
764.40 
763.92 
762.58 
762.34 
762.56 
762.34 
762.98 
762.99 
762.37 
764.63 



764.64 



762.52 



763.57 



762.24 




762.24 
764.47 

760.97 

760.24 

760.25 / ^^^-^^ 
762.45 



764.83 
764.23 



764.40 



764.35 
764.54 
764.85 

764.59 

764.34 




4»» 30' s. 



762.33 



^.9 
26.3 
26.7 
27.0 
27.4 
22.4 
24.5 
24.9 
25.7 
26.7 
23.7 
25.2 
27.5 
28.2 
28.5 
27.2 
25.4 
24.4 
25.7 
26.4 
28.2 
26.9 



28.3 
30.2 
30.7 

30.3 
26.6 

27.7 
27.4 

28.5 
29.7 

26.7 
26.0 
25.9 



MoyvDUM 

diWIMt. 



25.3 



24.6 



25.5 



25.8 




28.2 



} 27.^ 

> 27.; 




763.26 



28.9 



N. E. 
B.N.B. 
K.N.E. 
E.N.K. 
E.N.E. 
Galme. 

E. 

E. 



Calme. 

Id. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

E. 

E. 
N.E. 



N.E. 
N.E. 
N.E. 

E. 

Galme. 
E. 
E. 

B. 

N.E. 

B. 

N.E. 
N.E. 



B. 



28.6 



B.N.B. 



ih'AT DU CIEL 
et remarquM divenes. 



Beau. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Ou l^^re brise E. 
Beau. 
Nuageux. 



tr^beau. 



Beau ; quelques nuages. 

Couvert. 

Tr^beau. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Couvert. 

Quelques nuages. 
Beau. 
Id. 



Beau ; pluie dans la montagne. 

Jolicbrise; beau. 

Jolie brise; beau; grande cha- 

leur. 
Presque calme; couvert et lourd. 
Couvert; pluvieux. 

Id. Id. 

Faible brise ; couvert ; lourd ; pluie 

dans la montagne. 
Faible brise ; couvert. 
Jolie brise; tr^beau temps; sou- 

fri^re d^couverte. 
Jolie brise ; tr^beau temps. 
L^6re fralcheur ; beau. 
L^^ fralcheur; beau; secousse 

trte-forte de tremblement de 

terre. 
Beau. 



Beau. 
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0ATES. 



4 SIB. 

Juin. 

il 



iH 



29 



m 



UBUBES. 



9 li, mat. 

g h. soir. 
5 h. solr. 
%^ W m, 

H h. mat. 
40 h. m. 

7 h.mat. 
40 h. m. 
l^ 30' s. 
5 h. soir. 
%^ 30' m. 
91* 30' m. 
4 b.soir, 
ib.soir. 
5h, soir. 



Sioyenne de b jours* 



BJLBOMETRE. 






Juillet^ 



7 li. mat. 


§ h. maL 


10 h. m. 


midi 30^ 


i^ SO' s. 


5 h. soir. 


7 h. mat. 


9^30'm. 


midi. 


2 h, soir. 


4 h. goir. 


5 b, soir. 


7h.mat. 


%^m'm. ' 


9h.mat. 


40 h. m. 


midi. 


1 h. si^ir. 


3 h.soir. 


4 h. soir. 


5 b, soir. 


1 h. soir 


6 h. mat. 


, 9 h, mat. 


9t.30'm, 


&h.s4jir- 



TBKBMOBIETBB. 






76fJ9 

763J3 ) 762.99 

imM 

762.S2 
763.80 

763,iO 

763 38 
76^.47 
76i.4i 
763.05 j , , . . 

762;86 '^^'^'^ 

761.88 1 . . . , 

762,33 1 _ _ 

762,49 I . . . . 

76*. 73 ] 762.05 

76*.52 .... 

76(.44 I . . . . 




760 



759 



76t.2l 
762.03 

764.64 
761.07 
759.58 
7S9.63 
760.51 
760.60 
759.81 
759.41 
758.96 
759.43 
760.95 
761.17 
761.03 
761.27 



761.73 \ 761 

761.03 
761.63 
761.64 

763,00 
762.88 

76i.63 •.. 
76i.70 ^ '^^ 
761.63 



94 



04 



33 






28.4 
30.3 
28.2 
25.0 

24.7 

21.8 

26.5 
28.3 
27.4 
26.7 
28.2 
29.9 
28.7 
25.7 
28.4 
19.7 
29.4 
28.4 



26.0 
17.3 

27.1 

28.6 
28-5 
28.9 
25.8 
27.5 
28.7 
30.3 
29.6 
29.7 
27.1 
27.4 
27.7 
28.6 

29.3 
30i0 
29.7 

29.7 
29 J 
26.7 
25.7 

27.7 
28.0 
27.7 



Mojenxira 



28 



15 



28 



28 




27.2 



27.8 



27.5 



^■ENTS. 



1,N.B. 

E.N.B. 
E. 



E 



E, 
S.E. 



E. 
E. 
E. 
E. 
Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 



E. 
E. 

E. 
E. 
E. 
E. 

Galme. 
Id. 
Id. 

id. 

Id. 
Id. 

E. S. E. 
E. 
E. 
E. 



Calme. 


Boau 


E. 


Id. 


E. 


Id. 


B. 


Id. 






Aamz beau; 
pluie )e matilv 



nua^; 



Assei beau ; de tr^%em ^aiiii.^ 
Gmnde pluie ; orage ; la foudrtr 

tonibe sur une roaison voisme. 
Couvert; pluie Ifeere. 
Fresque cakae ; cbarg^ ; pluie con- 

linuetle. 
Couvert. 
L^g^re briie; couvert. 

Trds-beau temps. 
Id. 
Id. 
Id. 
Couvert ct pluiri«ii. 
Lecielfledeg 
Beau. 
Id. 
Id. 



AMAhmi ; quelques l^ri gjr^im 

de temps en temps. 
Assez beau. 
Quelques nuages. 
Beau. 
Id. 
Tr^beeu. 

Id. soufriere d^uverl^. 
Id. Id. 

Couveii; estr^memenl lourd. 
Beau. 
Id. 
Id, 
Assez beau ; l^ers grains. 

Id. 
Asgez beau \ de temps en k^mps 
l^ers graim. 



Beau. 
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DATB8. 



HBUBBS. 



BABOBtaUi. 



rMuiteBiOo, 




THEBMOMtolB. 



Temp^rat. 
deralr. 



diomat. 




^AT DU GIEL 
et remarqaes diTerses. 



4843. 
Juillet. 



6 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
5 h. soir. 

7 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
% h. soir. 



Moyemie de 6 jours. 



762.29 
762.6i 
762.07 
764.38 
764.88 
762.47 
764.95 

760.73 



762.00 



764.50 




26.0 
28.7 
29.8 
27.7 
26.9 
29.0 
29.6 
30.4 
30.4 



> 27.9 



28.8 



Cafane. 
E. S. K. 
E. S. B. 
E. S. B. 
Caime. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 




Pluie. 

fieaa. 

Id. 

Id. 

Couveri. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



fiUADBIiOUPB. 

BASSE-TERRE. (6 iiiTBBS bnvibon au dbbbub 0u nivbau db la meb.) * 





PEBSaiONS BABOM^TEIQUES B^DUITBB A ^. 




iTAT DU catL BT BBMABQUBS DIVBRSBS. 


DATES. 


e^ matin. 


9»»i40»»m. 


4«»i5J»s. 


Moy«uM8 
dinmat. 


VBNTS. 


6^ matin. 


9»»i40kmat. 


4«» i 5»» soir. 


4842. 


















Juillet. 


















22 


763.9 


763.9 


763.0 


763.60 


E. 


Petite pluie. 






23 


765.4 


766.3 


764.4 


766.47 


E. 


Ciel pur. 




. 


24 


764.4 


766.4 


764.4 


764.87 










25 


764.5 


766.2 


764.0 


764.90 










26 


764.8 


765.8 


763.7 


764.77 


B. 


Charg6; pluie. 


Beau. 




27 


764.2 


764.8 


763.4 


764.03 


E. 


Beau. 






28 


764.3 


764.4 


762.8 


763.83 


B.N.B. 


Nuageux. 


Pluie. 




29 


765.2 


765.7 


764.4 


766.00 


E.N.B. 


Couvert; pluie. 






30 


763.5 


764.5 


762.4 


763.37 


B. 


Beau. 






34 


762.6 


763.6 


764.9 


762.70 


B. 


Beau ; qq. nuag. 


Beau. 


Nuageux. 


Moyeni 


le de 40 Jo 


urs 


764.22 



















* Ces observations baromtoiques out ^t^ ftdtes pendant rhivernage de 4842, par M. Glayasen, pbarmacien 
k la Basse-Terre. Je les donne ici malgr6 qnelques anomalies Mdentes, et qui d^pendaient sans doute de 
rimperfection de Tinstrument employ^. On observait trois fois par jour, k des heures, dont la moyenne a M 
adopts pour celle de la journ^e, dont elle diff(§rait certainement tr^peu. 

Obs. s4d. 1. 1. 22 
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PRBSS10N8 


BAROH^TitlQliBS Ri»UITES A 0*. 




iTAT DU Cmh ET REMAROl^KS DU^HSKS. 


HATES, 


G** matin. 


9^kmm. 


4^^5n. 


MojuineK 
dianies. 


\'EMTS. 


6^ matin. 


9^ k 40^' mat. 


4^ k h^ soir. 


1841, 
















^ 


Aoat. 


















1 


762J 
764.0 


763.5 

764.0 


762 4 


762 70 


E 


Beau : ao. nuafi. 




Couv*; petite pL 


1 

2 


1 U A, 1 


1 V«, 4\J 


S, B, 


Id, 


Beau, 


3 


763.6 


7B3.6 


*76kV 


: '763.43 


E. 


Brumeux; pi. 


SoleiJ ardent. 




4 


763 J 


763,6 


762,6 


763.40 


E. 


Pur. 


Beau; sol ard. 




5 


763 J 


763.5 


762,6 


763.07 


E. 


Enti^rem, ddc. 


Id, 


Beau. 


6 


763.5 


763,4 


762.3 


763.00 


N, E. 


Pur; iMau t. 


Id- 




7 


764,6 


763.9 


764.4 


762.20 


N, B, 


Beau. 


Id. qq.nuag. 


Beau; qq, nuag. 


8 


764.0 


763.5 


764,3 


762,93 


Cakne, 


Couvirt ; pluie. 


Couvert. 


Couvert. 


9 


763.9 


765,0 


763,8 


764,24 


N,E. 


Beau ; qq, Duag. 


Beau ; qq. nuag, 
B.;granaechal 


Beau. 


10 


763.4 


763.5 


762,7 


763,20 


N,B. 


B.isansnua^cs. 
Nuageuj;pfilie. 


Couvert. 


n 


763.4 


762.7 


762.2 


762.43 


N, B. 


Beau. 


Beau. 


1^ 


763J 


763.5 


763 J 


763.27 


E. 


Beau;qq. nuag. 


Couvert; pluie. 


Couvert, 


n 


763.5 


765.3 


763,7 


764,47 


E.N.E. 


Couvert; oragi? 
et pluie. 


Brumeux. 


Couvert. 


14 


765.2 , 


765.7 


764,4 


765,00 


E. 


Nuages fonc^s. 


Beau. 


Beau, 


45 


763,3 


763.3 


762,8 


763,43 


E. 


Couv.; petite pL 


Id, 




46 


762.4 


762.6 


764.5 


762M7 


E. 


Id. Id. 


Couvert. 




47 


762.8 , 


763,8 


762.0 


762.87 


B. 


Beau. 


Beau, 


Tr^beau. 


48 


762.5 


764.2 


762,7 


763.43 


N. E, 


Brumflux; pi. 


Couvert. 


Beau 


19 


762.7 


762.3 


764,3 


762,40 


N.B. 


Beau ; qq, nuag. 


S, ; beau temps. 


S,; r. demar^. 


20 


762.4 


763.6 


762.7 


762.90 


S. 


Id, ml pur. 






21 


762J 


762.3 


762.0 


762.57 


E, 


Id. qq.nuag. 

Couv.; petite pi. 




Beau. 


12 


764,4 


764.4 


764.9 


763.37 


N,E, 


Pelito pluie. 


Oemi-cou\ert, 


24 


764.4 


764.6 


760,4 


764.03 


E. 


Couvart: pluie, 
Orage^ forte pi. 


Couvert; pluie. 


Couvert, 


23 


756.3 


759.4 


764.2 


758.87 


Catme. 


S,;orag.;gr,pl,; 

ras de maree. 


Couvert, 


















26 


760,7 


762.9 


764.5 


764.70 


E. 


Bnimou%. 




Beau. 


17 


762.8 


762,4 


762,5 


762.57 


E. 


Petite pluie, ; 


Beau, 




2^ 


761.8 


761.9 


764.5 


762.07 


B. 


Beau; del pur. 


B.;soleil ardent. 


Beau. 


29 


764,6 


764.0 


762.9 


763.83 


B. 


Id. 


Br^u. 


Treft-beau, 


30 


761,3 


762.3 


764,8 


762.43 


Calmo. 


Somhrc. 


B. ; beau. 


E. ; beau. 


3i 


763,4 
\e de 29 jo 


764.4 
urs, , , . 


761,8 


763.33 


E. 


Demi-nuagmix. 


B,;si)leilardent. 


Convert. 


Moyenr 


762.78 




Sept. 


















1 


764,2 


764.5 


760.7 


764,43 


N, E, 


Trfes-beau. 


A demi-couvert. 


Beau. 


2 


764.8 


762,2 


764.3 


764.77 


N. E. 


Id 


Tres-bcau. 


Id, qq, Duag, 


3 


761,6 


761,9 


762.4 


762.53 


N.B. 


Tr.-beaa; mem- 

Ugms ddicouv. 


Id. 


Id. 


i 


763,0 


763.5 


762.4 


762.97 


N.B. 


Tr6ft-beau, 






B 


762.4 
764,4 








N,B. 
N, E. 


€eu v.; petite pi. 
Beau, 






6 


* 764.5 ' 


' 762.2 ' 


" 763. 60" 


Tr§a-beaa. 


7 


762.4 


763.5 


764,5 


762,47 


E. 


Id. 


Beau. 


B^u, 


8 


762,8 


763.2 


762,7 


762.90 


E. 


Couvcrt; pluie. 


Id. 


Id, 


9 


762.2 


762.3 


760,0 


761.50 


E. 


Id, Id. 


Pluio. 


Pluie, 


40 


762.9 


763,5 


762.5 


762,97 


N, E. 


Id. 


Id, 


Id, 


44 


764.8 


765.4 


763.0 


764.30 


E, 


Id. 


Beau. 




4i 


764.0 


764.0 


762.9 


763,63 


E. 


Beau, 


Id, 


Beiu. 


43 


762.7 


763.3 


762.4 


762.70 


N, E, 


Tr^beau. 


Tre§-beau 




44 


763.2 


763.2 


762.2 


762,87 


N.B. 


Id. 


Pluie. 


Beau. 


45 


763.2 


763,7 


762.7 


763.2^ 


N. B. 


Id. 


Beau, 


Id, 


46 


762,4 


761.3 


760.9 


76t.87 


SB. 


Couv.; petite pi. 


Pluie. 


Couvert. 


47 


764.1 


764J 


760.5 


764.43 


B, 


Id, Id, 


Be^u. 


Pluie, 
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PRESSIOKB 


AAaOM^TaiQtlES R^UITES A 0*. 




ttkT W cat. ET BBMARODBS tUVGRSES. 


MftS. 


6*" matin. 


9J»440»»tii< 


it-aSi^s. 






e"* matin, 


gi" i 40'» mat. 


4"* k 5h soir. 


m% 


















SepL 


















48 


764 J 


764.7 


760.8 


764.13 


N. B. 


Beau, 


Bm. 


Beau. 


49 


762.4 


761.7 


762.0 


762.^ 


N.E, 


Id. an. nUBK. 


Hiilft* 


Id. 


to 


762,3 


762.4 


764.2 


764-97 


N.E- 


Id. ^ Id. 


W. 


Pluie. 


34 


764 .0 


764.3 


760,9 


764.07 


E. 


Lounl; forte pi. 


SoNl anknt. 


Beau. 


%l 


762.9 


763.8 


762.1 


762.93 


K, B. 


Sombre. 


Beau. 


id. 


23 


761.4 


762.4 


764.6 


762.03 


E. 


Couvcrl. 


Pluie. 


Forte pluie. 


n 


764.7 


762,2 


764.0 


764.63 


S. E. 


Pluie. 


id. 


Pluie. 


25 


764.8 


762.4 


764,0 


764.63 


S. E. 


Couv.; petite pi. 


Couvert. 


id. 


26 


762.4 


764.5 


760J 


764.33 


S,E. 


Id. Id 


Beau. 


Brumeux. 


f7 


764.9 


762.8 


761.4 


762.03 


N.E. 


Couverl. 


Couvert. 


Beau. 


n 


762 4 


762.8 


764.5 


762.43 


N.E. 


Ti*s-bcau. 


Beau. 


Id. 


n 


7621 


762.4 


764.3 


764.53 


N. E. 


Beau ; oo. nuas. 




F»*plttiie;orage; 
lafcnidretombe 




""^'^ ) *11' "•■*'6« 












1 


1 


1 




daji8 Ip voisi- 


30 


7ft«j 

le de 29 jo 


762.6 
ure. . , . 


764.7 


762.43 


N.E. 


Couvert; pluie. 


Convert. 


PluS. 


Moyenr 


762.26 




Octob. 


















4 


760.8 


764.4 


760,5 


760.90 


N. B. 


Couv,: petite pi. 


Couvert. 


Pluie. 


2 


762.3 


763.0 


762.6 


762,6a 


N. B. 


Beau. ^ *^ 






3 


76i.5 


762.5 


760.7 


764.90 


S. E. 


Id. 


Beau. 




4 


7644 


764,8 


764,4 


761.43 


N.E. 


Id. 


id. 


Beau. 


5 


761.0 


764.3 


764.3 


762.53 


N. B. 


Id. 


id. 


id. 


6 


762.0 


762.8 


764.5 


762.20 


N. B. 


Id. 


Id, 


Id. 


7 


761.9 


764.3 


764.9 


763,43 


N.E. 


Id. 


Couvert. 


Couvert; pluie- 


& 


762.0 


762.8 


762.0 


762.23 


N. E. 


Id. 


Beau. 


Beau, 


9 


7634 


764.5 


762.9 


763,60 


N.E. 


Tits-boau. 


id. 


Id. 


40 


76a.O 


763.3 


764.4 


762,57 


N.E. 


Id. 


Couvert; pluie. 


Couvert 


44 


760.6 


764.4 


760.4 


760.80 


S. 


Id. 


Id, id. 




41 


760.8 


762.7 


7ftOU 


764,30 


N. B. 


Beau. 


D}iivcrt. 


Beau. 


43 


762.2 


763.0 






S. B. 


Id. qq. nuag. 


Be^u. 




4i 


764.8 


762.4 


[ [ [ I y 




S. E. 


id. 


id. 




4S 


764.2 


762.4 


764.2' 


764.50 


S. E. 


Id. 




Beau. 


1ft 


763.4 


763.8 


762.2 


763.43 


S. E. 


Nuageux. 


Beau. 




47 


763.7 


763.5 




• . . ^ 


E. 


Beau ; qq. nuag. 


Id. 




4a 


762.2 


763.1 


764.4 ' 


' 762.33 


N.E. 


Tr^B-beau, 


id. 




49 


760.4 


760.4 


759.7 


759.97 


B. 


Beau. 


id. 




SO 


764.5 


762.4 


760.4 


764.23 


N.E. 


Id. 






14 


764.3 


764.9 


760.8 


764.33 


N.E. 




B^u. 


Beau. 


n 


764.2 








N.E. 


Beau. 






21 


764,7 




' 759.6 ' 












^5 


760.6 


'764.7' 


759.3 


760.53 


N.B. 


Beau. 






2ft 


759.0 


760.0 


7B8.5 


759.47 


N.E. 


Id. 


Beau. 


Beau. 


21 


760,2 


760.3 


759.3 


759.60 


N, B. 


Id, 


Id. 


id. 


n 


759.6 


760.2 


759.4 


759.80 


N.B. 


Id. 


id. 


id. 


34 


759.7 
16 de 2ft j€ 


760,4 


759,2 

1 


759.67 


N.E. 


Id. 


Pluie. 


id. 




764,30 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4842. 

Nov. 

4 
i 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 
40 

44 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
iO 
24 

22 

23 
24 
25 

26 

28 
29 
30 



PaBSfilOlf S AAMMU^niQUBS ubUITBS A 0<». 

4»»^5>>8. 



6^ matin. 



760.2 
760.3 
759.9 
759.2 
759.6 
760.9 
760.8 
762.5 
763.0 
764.8 

763.4 
764.8 
764.4 
762.9 
762.5 
762.9 

762.4' 
764.9 
764.9 
762.7 

762.3 

764.0 



9^i40^m. 



760.8 
760.2 
759.9 
760.5 
760.7 
764.6 
764.3 
763.6 
764.4 
762.2 



763.4 
763.0 
763.6 
762.6 
763.3 
763.6 
763.5 
763.8 
763.9 
762.7 

762.9 



764.3 
762.5 

762.5 
763.4 



762.3 
762.9 

763.8 
764.6 
764.7 



Moyenne de 24 jours. 



D6c. 

3 

6 

7 

8 

9 

40 

44 

42 

43 

44 

45 

46 

20 

24 

22 

23 



759.8 
760.2 
759.8 
759.4 



759.6 
760.4 
764.6 
762.9 



764.5 
764.9 
762.5 
764.6 
764.6 
764.2 
764.6 
764.9 
764.8 
764.9 

764.0 



762.2 
764.4 
764.2 

762.3 
763.4 
762.9 



Moy< 
diornes, 



764.8 


762.6 


764.9 


762.0 


764.5 


762.8 


764.7 


764.2 


762.7 


762.9 


764.7 


763.4 


762.6 


763.0 


762.3 


762.9 


763.4 


765.3 


762.5 


763.3 


763.9 


765.5 


763.8 


765.4 


762.9 


763.8 


763.0 


763.6 


762.3 


764.0 



764.7 
764.8 
764.2 
764.5 
762.4 
764.4 
762.3 
764.4 
762.5 
763.0 
763.4 
762.4 
762.4 
762.8 
762.9 



760.07 
760.23 
759.87 
759.60 



760.70 
760.83 
762.53 
763.33 



762.23 
762.40 
762.67 
762.23 
762.60 
762.40 
762.50 
762.53 
762.53 
762.43 

762.07 



764.67 
762.20 

762.87 
763.60 
763.80 



irrAT DtJ oniL it BBMABOmn DlVfeESBS. 



764.98 



762.03 
764.90 
764.83 
762.47 
762.67 
762.47 
762.63 
762.20 
763.73 
762.93 
764.47 

763.77 
763.47 
763.47 



N. E. 
N. E. 
N. E. 

E. 

S. 

N. E. 

E.N.E. 

£. 
N. E. 
N.E. 

N.E. 
E. 

E. 
E. 
S. 
E. 
E.N.E. 
E. 
E. 
E. 
N.E. 

E. 

E. 

S. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 
S. E. 



0^ matin. 



Beau. 

Id. 

Bnuneux. 
Beau. 

Id. 

Id. 
Charg6 ; plttie. 
Couvert; pluie 

et orag^. 
Couv.; petite pi. 
Couvert. 
Brumeux; pluic. 
Beau. 
Couv.; petite pi. 

Id. Id 

Beau. 
Brumeux. 
Couvert. 
Beau ; montag. 

tr6s-charg6e8, 
Nua^eux; petite 

pi we. 
Be«u. 



pluie 
Beau;qq.D«s». 

Id. 

Couv.; petite pi. 



9>'li40i'mat. 



Beau. 
Id. 



Beau. 

Id. 

Id. 
Couvert. 
Beau. 



Beau. 

Pluie. 

Beau. 

Pluie. 

Brumeux. 

Brumeux; pluie 

Beau. 

Id. 

Id. 

Id. 



Id. 



i* k S** soir. 



Beau. 

Couvert. 

Beau. 



Beau. 

Petite pluie. 
Fortepl.;orage. 



Pluie 
Id. 



Sombre. 

Couvert; petite Brumeux; pluie. 



S. E. 
S. E. 

S. 

E. 

E. 
N.E. 

■£. 

E.N.E. 

N.E. 

S.E. 

S.E. 

N.E. 

S. 
N.N.E. 
E.N.E. 



Beau. 
Id. 

Convert. 



Couvert. 



Couvert. 

Id. 
Demi-nuageux 
Beau. 

Couv.; petite pi. 
Beau. 

Coiiv.;petitepl. 
Bmu. 
CMf^rt. 

Sombre. 
Beau. 
Couvert. 
Beau. 



Id. 

Id. 
Id. 

Beau. 
Id. 
Id. 

Nuageux. 



Orageetibrtepl. 
Convert. 

Bean. 
M. 



Beau. 
Id. 

Couvert. 
Id. 

Beau. 

Id. 

Id. 

Forte pMe. 
Beau. 
Nuageiit. 

Beau. 
Pluie. 



Couvert. 



Bean.| 
Nuageux. 



Bean. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



Beau. 
Couvert. 
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DATES. 



4842. 

27 
28 
29 
30 
34 



PBESSIONS BAROM^BIQUBS RiDUITBS A 0^. 



6^ matin. 



762.5 
762.3 
763.6 
762.8 
763.8 



9»»^40»»m. 



762.7 
762.7 
764.3 
762.8 
764.7 



4»»i5»»8. 



Moyenne de 49 jours. 



4843. 

Janvier 

45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 



Moyenne de 42 jours. 



F6vrier 

4 

5 
6 

7 
8 



763.8 
764.4 ' 

762.3 



764.3 
766.0 



763.0 



764.4 



Moyenne de 4 jours. 



762.3 
762.0 
763.4 
764.3 
763.J 



763.6 


764.6 


762.4 


762.8 


764.9 


763.0 


764.4 


762.5 


764.0 


762.0 


760.8 


762.9 


762.4 


762.9 


762.7 


763.2 


763.5 


764.0 


762.8 


764.4 


763.2 


764.9 


763.2 


763.5 



762.7 
764.8 
764.8 
764.0 
760.6 
759.9 
762.0 
764.6 
762.7 
763.0 
763.0 
763.0 



MoyenuM 
dinnuM. 



762.50 
768.88 
763.67 
762.30 
763.63 



762.79 



762.9 
762.7 



762.0 



762.4 



763.63 
762.33 
762.23 
764.63 
764.20 
764.20 
762.43 
762.50 
763.07 
763.30 
763.70 
763.27 



762.64 



ih'AT DU GIEL BT BBMABQUES DIVBBSBS. 



6*» matin. 



763.60 
763.86 



762.60 



N.B. 

N.E. 

N.E. 

N.B. 

0. 



E. 
N.E. 

E. 
N.E. 
N.B. 

0. 
N.B. 

S. 

s. 

S. B. 
N.E. 
S. E. 



N. N. B. 

N.B. 

N.B. 

N.B. 

E. 



Beau. 

Id. 

Tr6s-beau. 
Beau. 

Id. 



763.03 E.N.B. 



763.26 



Beau. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Forte pluie. 
Beau. 

Id. 

Convert; pluie. 
Beau. 

Id. 



9*» i 40*» mat. 4*» a 5*» soir 



Beau. 
Id. 
Id. 



Beau. 
Id. 
Id. 

Beau. 
Pluie. 

Beau. 



Beau. 
Id. 

Convert; pluie. 
Beau. 



Demi-couverl. 



Convert. 
Beau. 



Beau. 



Beau. 
Id. 

Beau avec qq 
nuages; trem- 
blementdeter- 
retrte-violent; 
mouvement de 
trepidation. 



()f)s. sed. t. I. 



23 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



ttUADBIiOUPB. 

HABITATION DEVILLE. — QUARTIER DU PETIT-CANAL. 

(27 METRES AU-DB9SUS DU NIVEAU DE LA MSB.) 







BAROM^TRE. 


THBRMOMtolS. 








HEURES. 




. 


' ■ 


VENTS. 


iXAT DU asL. 


DATES. 














Preasioiis 


Moyennes 


Temp^rat. 


Moy«iiiMt 




et remarquM diverses. 






r^doitetiO*. 


diurnes. 


de I'air. 


dionifls. 






4842. 
















Novemb. 
















45 


9M5'm. 


764.33 


28.2 


.... 


B.S.K. 


Beau ; grande cbaleur. 




midi. 


760.27 


28.7 


.... 


E. S. E. 


Id. Id. 




2 h. soir. 


759.04 759.99 


28.4 


25.8 


E. 


Id. 




4 h. soir. 


758.98 

759.43 


27.2 


.... 


E. 


Id. 




5 h. soir. 


26.5 




E. 


Id. 


16 


7»'30'm. 


759.63 \ 


26.4 


.... 


E. 


Quelques nuages : pi. 1^. le matin. 




9»»30'm. 


760.54 J 


27.9 


.... 


E. 


Id, 




midi. 


759.43 f 


28.8 


.... 


E.N.E. 


Jolie brise: beau; qudq. nuages. 
Id. Id. Id. 




2 h. soir. 


758.58 } 759.35 


27.9 


25.5 


E.N E. 




4»» 45' 8. 


758.85 I 


25.5 


.... 


B. 


Quelques l^rs grains de temps 
en temps. 




5 h. soir. 


758.89 / 


25.7 


.... 


E. 


Beau. 


n 


6 b. mat. 


759.22 \ 


24.6 ^ 


.... 


E. 


Jolie brise i nua^ux; quelques 
gouttes de pluie. 




6»> 30^ m. 
8»»30'm. 




24.0 
26.0 


25.4 


E. 
E. 


Jolie brise: nuageux. 

Id. a. 




759.98 \ «„Q,ft 
760.35 ( ^^^-^^ 




9»»45'm. 


24.4 


B. 


Nuaseux ; temps k grains. 




midi 4 5^. 


759.70 


27.2 




B. 




2^ 45' s. 


768.32 


27.5 


.... 


E.N.E. 


Jolie brise; serein. 




4»> 45' 8. 


758.55 


26.4 ^ 




E.N.E. 


Id. Id. 


18 


6»»45'm. 


759.76 \ 


25.4 ^ 




E. 


Id. Id. 




8»»30'm. 


760.24 


27.4 , 




E. 


Id. Id. 




9»»30'm. 


760.90 


27.3 




E. 


Brise plus fraicbe; serein. 




midi. 


760.42 ^ 759.90 


28.4 


> 26.0 


E. 


Jolie brise; serein. 




2 b. soir. 


759.62 


28.4 




E. 


Id. Id. 




4»» 45' 8. 


759.39 


27.3 ^ 


.... 


E. 


Id. Id. 




6 b. soir. 




26.0 i 




E. 


Id. Id. 


19 


7»»30'm. 


760.96 


25.7 


.... 


E. 


Brise fralche ; assez beau ; quel- 
ques nuages. 




8»» 30' m. 


764.53 


25.4 1 




E. 


Couvert; annonce de pluie. 




9»»30'm. 


764.64 ) 760.75 


27.4 


> 25.3 


E. 


Jolie brise ; quelques nuages. 




44»»45'm. 


764.39 


28.0 


.... 


E. 


Id. Id. 




2»» 30' s. 


759.97 


27.3 ^ 


.... 


E. 


Id. Id. 




5 b. soir. 


760.34 


25.6 i 


.... 


E. 


Brise tr6s-fratcbe ; nuageux. 


20 


6»»30'm. 


759.95 -ftj. ., 
764.29 ^^^'^^ 


24.8 


26.4 


E. 


Serein. 




9»»46'm. 


27.6 


E. 


Id. 


ih 


minuit. 


760.09 -J.Q Qfi 
760.44 ^^^-^^ 


25.4 1 


25.4 


Calme. 


Id. 




44 b. m. 


25.9 1 


Id. 


Pluie dte le matin. 


23 


midi 45'. 


758.88 


758.90 


27.4 


25.0 


E.N.E. 


Serein. 




44^30' 8. 


758.92 


24.5 


Calme. 


Aprte un grain. 


i4 


8»»45'm. 


759.70 


759.48 


25.5 


25.0 


E.N.E. 


Serein. 




4»» 45' 8. 
Je 9 joiirs. 


758.58 


26.5 


E.N.E. 


Id. 


Moyenne 


759.80 


25.43 
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BOURG DS SAINTS -ANNE. (2 ukTKSs au-dbssus du niveau db la mbb.) 



DATBS. 



4842. 
Dtomb. 



9 
40 



44 
42 



43 
41 



45 



46 



n 



HEUEBS. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40»>46'm. 

3 h. soir. 
4»» 45' 9. 

8^45'm. 
40 h. m. 
2 h. soir. 
4»» 3(K 8. 
6»» 3(K m. 
9»»30'm. 
6»»30'm. 
6»»45'm. 
4»» iy 8. 
4»» 30' 8. 
40»»i5'm. 

7 h. mat. 
9»»45'm. 
5J» 45' 8. 
6»»45'm. 
7fc45'm. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir 
6 h. soir. 
6»»45'm. 

8 h. mat. 
40J»30'm. 
4^ 30' 8. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. mat. 
9»» 30' m. 
4 h. soir. 

3 h. soir. 
4»» 45' s. 
6^30'm. 
8»»30'm. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 



Moyemie de 42 jom*s. 



BAEOMlfeTRB. 



Prassioiis 



764.96 
762.74 
762.44 
760.54 
760.34 
764.44 
762.66 
762.83 
764.26 
760.70 
764.94 
763.43 
762.34 
762.36 
764.74 
764.08 
763.48 
763.43 
763.94 
762.28 
763.05 
763.49 
764.42 
763.29 
763.49 
762.33 
762.49 
762.50 
763.76 
764.33 
764.02 
763.32 
763.42 
763.04 
763.02 
764.45 
764.75 
762.92 
762.43 
762.44 
764.76 
762.79 
762.75 
762.09 
764.42 
764.08 



MoyeoMt 
diun&es. 



764.62 

764 '.72 ' 

I 762.00 
I 762.32 

"762*.40 ' 

I '762.50 

'762!94 



1 762.94 



763.07 



763.68 



763.36 



764.87 



762.54 



THEEMOM^TEE. 




22.5 

25.6 
29.3 
26.4 
25.7 
23.4 
25.2 
25.7 
24.4 
25.7 
22.8 
28.4 
22.9 
24.9 
28.4 
26.7 
29.6 
24.9 
27.7 
25.3 
23.5 
24.4 
27.0 
27.7 
27.2 
26.0 
25.7 
24.8 
25.2 
26.2 
28.4 
27.8 
27.4 
26.4 
26.4 
24.5 
26.2 
27.5 
26.5 
24.4 
22.8 
24.7 
26.0 
28.2 
27.8 
26.5 



25 

24 

25 
24 

25 

25 
25 

24 



,2? 



25 



24 



24 



25.05 



VENTS. 



B. 

B. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 

B. 

E. 
E.N.E. 
Calme. 

Id. 

Id, 

E. 
N. B. 
N. B. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. S. B. 

B. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E.N.E. 

N. E. 

E.N.E. 

E.N.E: 



^AT DU CIEL 
et remarques diveraefl. 



Trto-beau temps. 

Id. 
Serein. 
Grain l^er. 

Assez beau; qq. l^ers grains. 
Temps k Uisrs grains. 

Convert; temps k grains. 

Pluie; orage. 

Jolie br.; serein ; changement de t. 

Tr6s-beau. 

Id. 
Ou l^fi^re fraicheur N. E. ; convert. 
Trte-beau temps. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Serein. 

Temps k ^ns. 
L^g^re bnse; serein. 
Quelques gros nuages. 
Serein. 
Id. 
Id. 
Assez beau ; quelques nuages. 
Id, Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Serein. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Faible brise ; couvert ; pluie l^^re . 
Tr6s-faible; couvert; lourd. 
Serein. 

Id. 
Assez beau ; quelques nuages. 
Couvert. 

Brise 16g.| qq. nuages; pi. vers 7»». 
Faible bnse; couvert; pluvieux. 
Serein. 
Tr^beau. 
Faible brise; serein. 
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OBSERVATIONS M]6t£0R0L0GIQUES. 



ttUADBIiOUPB. 

MAISON DU DOCTEUR SUQUET. — QUARTIER DE SAINT-FRANgOIS. 

(42 METRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER.) 







BAROM^TRE. 


THnMOMiTRB. 








HBURES. 




p— . 






" VENTS. 


ETAt DU CIEL 


DATES. 












Prenions 


Moyennes 


Temporal. 


MoyenuM | 


et remarques dirertes. 






rtfdoitesiO*. 


dinrnes. 


de rair. 


diurnes. 






4843. 
















Juin. 
















4er 


7»»35'in. 


764.05 




27.5 




. E. S. E. 


JoUe brise : beau temps. 




8J» 45^10. 


764.54 




28.8 




E.S.E. 


Id. Id. 




9»»3(Km. 


764.90 


760.84 


29.6 


28.4 


E. S. E. 


lA&^re brise ; beau ; montagnes de 
la Soufri^re dtomvertes. 




2 h. soir. 


760.93 




28.9 




S. E. 


Jolie brise; beau. 




i^ 30' 8. 


759.52 




28.2 


. . . 


E.S.E. 


Id. Id. 


2 


7 h. mat. 


760.82 




26.2 > 


. . . 


E. 


Id. Id. 




8 h. mat. 


764.23 




28.5 




E. 


Id. Id. 




9 h. mat. 


764.42 




28.6 




E. 


Id. Id. 




2 h. soir. 


759.74 


' 760.20 


29.8 


27.9 


E. S. E. 


Jolie brise; beau. Au soleil, 4>",50 
dusol, 34.8. 




4»» 3(K s. 


758.79 




27.6 


. . • 


E. 


Jolie brise ; cruelques nuases. 




5»» 45' s. 


758.97 




27.0 


. . . 


E. 


Beau 




40 h. soir 


760.97 




26.3 




E. 


Id. 


3 


7*>30'm. 


759.93 




25.7 




E.S.E. 


L^er grain. 




8 h. mat. 


759.94 




26.4 


. 


E. 


Jolie brise ; beau. 




9»»45'm. 


759.94 




28.3 




E. 


Id. 




midi. 


759.53 




30.5 




E.N.E. 


J.br.;b.AusoL:4»,50dusoi,30.9. 




2 h. soir. 


759.26 


f 759.44 


30.4 


27.4 


E. 


Id. therm. noirci, 33.0. 
Belle brise; beau temps; quel- 

aues nuages. 
Belle brise, beau temps; quel- 




4 h. soir. 


758.43 




28.5 


. . . 


E. 




6 h. soir. 


769.25 




24.7 




E. 


gues nuages. 
Jolie brise ; aprte un 14ger grain. 


7 


6 h. mat. 


769.59 




25.2 


. 


E. 


Belle brise , par rafales ; beau. 




7»»30'm. 


760.08 


759.86 


25.7 


26.7 


E. 


Couvert. 




9 h. mat. 
de 4 jours. 


760.93 




25.7 


. . . 


E. S. E. 
1 


Grains presque continuels. 


Moyenne 


760.08 


27.6C 

















GUADELOUPE. 



141 



«UAl»BI<OIJPB. 

HABITATION SAINT- LOUIS. — (39S uknaa ao-mssds do tankv ob u im. 





Hmun. 


BAMOMiTEB. 


THBRMOMiTBB. 


YKfTS. 


iTAT DO CBL 


BAni. 


rAWtMiO*. 


dinraM. 


T«mp4rtt. 
del'air. 


MoyvBM 

dlumes. 


«i nmnq&m dhwaet. 


4844. 
Septemb. 

4f 

44 

44 
4t 

to 


O^tO'm. 
5k30'm. 
5^45^8. 
Oh.mat. 
6 h. mat. 
9i^t0'm. 


725.73 

725.03 

724.48 i 

725.59 

724.35 

726.49 


725.84 

724.70 

724.79 
724.57 
725.60 


84.8 

20.5 ) 
22.7 i 
25.4 
24.2 
24.9 

27.3 
24.4 
27.3 1 
28.0 

23.7 
20.4 
24.0 

24.7 

24.6 i 
48.6 
24.7 


23.4 

22.4 

23.6 
23.6 
22.9 


E. 

B. 

E.S.E. 

S.E. 

E. 

S.B. 

S.B. 
B. 
B. 

E. 

N.E. 
Cahne. 
B.N.E. 

N.B. 
Calme. 
N.B. 
N.E. 


Be«i. 
id. 

Convert. 

Tempt lourd et mena^t. 
Beau. 
Convert; pluie dane la montagnc. 


Moyemie de 5 jours. 


785.10 


23.2 






724.37 
724.46 ) 
724.63 i 
724.00 




Octobre. 

2 

6 

8 


5h.80ir. 
7*80'm. 

midi. 
3 h. soir. 


725.07 
724.34 
724.44 


».3 
24.5 
25.9 


Porte chaleur ; charg6; orageux. 
Beau. 

Id. 

Id. 


Moyenne de 3 jours. 


724.64 


25.5 






726.07 
727.93 
72S.4I 




4842. 
Janvier. 

20 

24 


2^30"$. 
7 h. mat. 

lll^tO'M. 


726.30 
727.93 


24.3 
24.4 


Beau. 
id. 
id. 


MoyenDe de 2 lours. 


727.44 


24.2 






724.27 
722.50 i 
723.24 
722.20 




Nowmb. 

2 

3 

4 


5 h. soir. 
5h.mat. 

6 h. soir. 


723.48 

723.52 
782.80 


23.6 

20.4 
24.9 


Bean: Soufridra dteouverte. 
Lourd ei chaud ; montagnes couv. 
Bean. 
Qoelques nuages. 


Moyenne de 3 jours. 


783.27 


22.9 











Obs. sdd. 1. 1. 



U 



;» 
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OBSERVATIONS MfiTJfiOROLOGIQUES. 



DATBS. 



HBURB8. 



BAROMtolS. 



Prenions 
HdoitesiO*. 



Moyennes 
diarnes. 



THBRMOlliTRB. 



Temporal, 
derair. 



Moy< 
dioraes, 



VBNT8. 



iTAT DU CIEL 

et remarques divecMt. 



1843. 

Avril. 
43 



44 



45 



46 



49 



20 



24 



9»» 3(K m. 

midi. 
2 h. Boir. 



4 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
9^ 30' m. 

10 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
40 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 b. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 
4h 30^ s. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 
40 h. soir 
9 h. mat. 
9»»30'm. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
i^ 30' s. 

5 h. soir. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 



4 h. soir. 
4»» 30' s. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
9 h. mat. 
^ 30' m. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

5 h. mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 



727.84 
726.45 
725.37 



724.60 

725.34 
726.30 
726.43 
726.34 
726.47 
725.94 
725.42 

723.97 
724.64 
725.72 
726.43 
726.68 

727.29 
726.56 
726.72 
725.85 
725.27 
725.28 
727.90 
726.24 
726.23 
726.57 



725.96 



725.44 



726.34 



726.90 
726.72 
725.76 
725.00 
724.80 
727.64 
726.90 
725.88 

725.44 
725.24 
725.20 
725.52 
726.49 
726.39 
726.27 
725.97 
725.0& 

724.59 
727.65 

724.82 
725.07 
725.75 
726.45 



725.93 



726.20 



725.87 



25.4 
26.7 
26.4 



24.2 

24.4 
23.3 
24.8 
25.2 
27.4 
26.4 
25.7 

24.9 
22.6 
22.0 
24.2 
22.7 

24.7 
24.4 
26.4 
22.9 
22.3 
23.2 
24.2 
24.0 
24.0 
23.6 
24.0 
24.2 
25.7 
25.4 
25.2 
25.0 
25.5 
24.6 
25.6 

23.3 
23.0 
^2.9 
22.0 
24.7 
25.0 
25.7 
25.7 
25.4 

25.4 
23.4 
24.4 
24.0 
22.9 
24.2 



23. 



23 



22 



22 



22 



23 



N. K. 
B. 
E. 



S.O. 

Galme. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Variable 
E. S. E. 

Calme. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 

E. 
S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.S.E. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E.S.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
Calme. 

E. 

E.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 



Jolie brise ; serein. 

Faible brise; beau, qq. nuaaos. 

Brise in^e ; le temps s'est cbarg^ 

et devient lourd: 4/4 dlieare 

aprte , petite rafale du S. E. et 

pluie dans la montagne. 
L^^re brise ; convert ; un peo de 

pluie. 
Convert. 

Jolie brise: been; pluie le matin. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Petits grains de TE. ou de FB. S. E. 
Altemance de been temps et de 

petits grains. 
Ou l^g^re brise E. ; serein. 
Serein. 

Id. 

Id. 
Jolie brise, serein; l^r grain 

vers 7 heures du matin. 
Jolie brise; serein. 
Belle brise; serein. 

Id. pluie ; temps couvert. 
Id, couvert et pluvieux. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Couvert et pluvieux. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Assez beau ; montagnes chargto. 
Couv. ; de temps k autre 1^. grain. 
Jolie brise ; serein. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Id. quelques nuages. 
Pluie. 
Couvert; de temps en temps grain 

l^r. 
Couvert; pluie dans la montaflie. 

Id. Id. 

Id. pluie venant de la montag. 

Id. 
Jolie brise; beau. 

Id. Id. 

Serein. 

Assez beau ; quelques nuages. 
Assez beau; quekiaes nuagi^; de 

temps en temps l^ger grain. 
Jolie brise; serein. 
Faible brise; serein. 
Serein : montagnes d^oouvertes. 

Id. ^ Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 



GUADELOUPE. 



143 



DATES. 



4843. 

Avril. 
24 



n 



n 



u 



25 



HBURES. 






9 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

5 h. mat. 

6 h. mat. 
9 Ik mat. 



2 h. soir. 
i^ 3(K 8. 

6 h. soir. 

7 h. mat. 

8 b. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 

midi. 

8 h. soir. 
i h. soir. 
5 h. soir. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

4 h. soir. 



2 h. soir. 



3 h. soir. 

i h. soir. 
i> 30^8. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
9 h. soir. 
40h. s<Mr 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4>'30's. 



BAROMtolS. 



Prewioiis 
rMoitesiO*. 



Moyennes 
diarnes. 



726.22 
725.56 
725.47 

725.70 
724.53 
724.38 

I 
724.90 \ 

725.06 

726.49 



724.95 
724.85 
725.48 

725.98 
726.35 
726.84 

726.45 

725.72 

725.03 
724.65 
724.60 

724.44 
724.53 
724.54 
724.44 

723.66 



725.35 



725.44 



725.65 



723.27 



722.67 

722.65 
722.66 
722.90 
723.07 
724.44 
724.40 
723.29 

723.77 
724.33 
724.45 
724.02 / 



Temp^rmt. 
deVair. 



25.7 
26.2 
26.6 
26.4 
25.9 
25.6 
24.4 

20.4 

48.6 

24.7 



27.2 
26.3 
24.8 

22.7 
22.9 
24.7 

24.6 

24.9 

25.2 
22.9 
22.9 

23.7 
24.8 
25 4 
25.4 

24.4 



25.3 



Moyennes 



23.6 



23.5 



22 



723.62 




i 22.5 




24.0 

'23.V 

'22.3' 
24.7 
24.6 
24.2 


' ; ; : : 


723.86 


23.2 
24.8 


23.3 



VENTS. 



25.9 
25.8 



Calme. 

Id. 

S. 

S. 
S. S. 0. 
S. S. 0. 
Gakne. 

Id. 

Id. 

S. 0. 



S. 0. 
S. 0. 
S. 0. 

Calme. 
Id. 
E. 

E. 

Calme. 

Id. 
Id. 
Id. 

S. S. 0. 

S.O. 

0. S. 0. 

Calme. 



0. S. 0. 



S. 

Calme. 

Id. 
S. 0. 
Calme. 

Id. 

Id. 
E. S. E. 

£. 

S. 
E. S. E. 
E. S. E. 



jItat du giel 

ct rexnarqaes divvne*. 



Serein: montagnes dto)uverteg. 
Id. Id. 

Serein. 
Id. 

Serein; montagnes d^uvertes. 
Id. Id. 

Ou S. 0. l^er; tr^beau ; mon- 
tagnes d6couvertes. 

Serem ; tr^beau temps ; monta- 
gnes d6couvertes. 

Ou S. 0. 16ger; tr6s-beau temps; 
montages d^uvertes. 

Faible brise ; montages dto)uv.; 
les montagnes de I'ile de la Do- 
minique ont ^Ui aussi enti^re- 
ment d^couvertes ces jours-ci. 

Faib. br.; tr.-beau ; mont. d6couv. 
Id. Id. Id. 

Faible brise ou calme; tr^beau : 
montagnes d^couverles. 

Serein ; montagnes d^couvertes. 
Id. Id. 

Faible brise; serein; la Soufri^re 
se couvre. 

Faible brise ; qq. nua^es ; les mon- 
tagnes se sont enti6rem. couv. 

Ou l?g6re brise du S. k TO. S. 0. ; 
temps lourd et convert. 

Convert; charge ; lourd. 

Ou l^^re brise E. ; pluvieux. 

Convert ; pluie 16g^re dans la mon- 
tagne. 

L^g^ brise ; beau ; mont d^couv. 
Id. Id. Id. 

Serein. 

Ou 16g6re brise 0. S. 0. ; tr.-couv. ; 
lourd ; qq. grosses gouttes de pi. 

Faible brise ; convert au zenith ; 
mais Soufri^re d^uv. ; pluie ; 
tonuerre; temps d'hivernage. 

Jolie brise ; nuages accumul^ vers 
le N. et le N. 0.; serein de TE. 
k VO. par le S.; Soufr. d6c.; pi.; 
temps anormal pour la saison. 

Puis S. E. et E.; pluie abondante ; 
quelques coups de tonnerre. 

Trte-pluvieux. 
Id. 
Id. 

Convert. 
Id. 
Id. 

L^^re brise; serein; montagnes 
d^uvertes. 

Serein; horizon embnim^. 

L^^re fratcbeur; beau. 

liSre brise; beau; montag. d^. 
Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HKUEE8. 



rMnitcsiO*. 



BAMOMknE, 



MojauiM 
dinraes. 



TtmfinL 




tftAT DU GBL 



4843. 

Avril. 

26 



28 



29 



30 



8 h. Hial. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

Sh.soir. 
i h. soir. 
5k.8oir. 



9>»S0'm. 

4 h.soir. 

Sh.ioir. 

5 h. soir. 

6 h.soir. 
9 h.soir. 
40 h.soir 
7h.mat 

8 h. mat. 

dkSO'm. 

40 h. m. 

midi. 

2 h.soir. 

6 h. soir. 

9 h. mat. 
9»»30'm. 
44 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 



725.27 \ 

726.63 

725.98 

724.64 
724.23 
724.34 



727.42 
726.03 

725.94 

724.54 
724.74 
725.67 
725.67 
724.70 
724.88 

725.30 
725.03 
724.76 

723.93 
723.32 
723.92 
724.54 
724.74 
724.49 
724.62 
724.97 



Moyenae de 45 jouri. 



Mai. 
4*' 



9 h. mat. 


2 h. soir. 


4»» 30^ s. 


6 h.soir. 


5 h. mat. 


6 h. mat. 


7 h. mat. 


8 h. mat. 


9h.mat. 


40 h. m. 


44 h. m. 


midi. 


4 h.soir. 



724.97 



725.67 
724.77 
724.49 
724.73 
725.40 
725.20 
725.48 
726.08 



726.33 

726.66 
726.67 

726.34 
726.29 



725.64 



724.39 



724.45 



'725.25 



725.09 



725.70 



23.6 
25.2 
25.6 

26.2 
25.2 
24.4 



26.4 
26.9 

26.0 

26.0 
24.4 
22.7 
22.6 
22.4 
23.9 

25.9 
26.5 
25.4 

25.2 
25.7 
23.2 
26.0 
26.0 
25.5 
25.3 
25.7 



22.3 
23.6 
23.4 
22.2 
24.2 
24.2 
24.4 
23.4 



24.4 

23.7 
25.3 

25.5 
25.5 



23 



24 



23 



' 28 




24.5 



22.8 



B. 
E. 
E. 

E. 
E.N.E. 

Variable. 



Cabne. 

N. 

Gafane. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 



B.S.E. 

0. 
N. E. 
S. 0. 
S.O. 
0. 
N.E. 
S. S. 0. 



CouwI. 

Jolie brise; boriaon embrum^. 
Jolie brise; quelqiMsnuages; hori- 
zon embrumA vers le S. 
Jolie brise; im peo miageuz. 
Jolie brise; noageux. 
De 1*B. k TB. S. B. ; oouvert ; 

quelques lagers grains dans les 

hauteurs. 
Ou foible brise B.; serein. 
Bl N. N. O: fttble brise; charg6; 

grande coaleur. 
CouTsrt; lourd ; quelques gouttes 

de pluie. 
Pluvieux. 
Asses beau. 
Id. 
Id. 
Serein. 
Serem ; montagnes d^uvertes ; 

horizon bruflieuz vers le S. 
Serein. 

Ou fratch.deFO.; kmrd; nuageux. 
Couvert ; pluie dans hi mont%ne ; 

horizon bmmeui. 
Couvert; lourd. 
Ld^te brise; lourd; couvert. 
Phiie. 

Tr.-iable; t. kmrd; monUg. 66c. 
Id. H. Id. 

AL U. 

Pluie l^g^. 
QniverC. 



S.O. 

0. S. 0. 

N.E. 

E.N.B. 

E.N.B. 

E. 

B. 

E. 



E. 

E. 
N.B. 

E. 

N.E. 



Grande pluie. 
Id. 

Jolie brise; le temps se dtonivre. 

Jolie brise ; serein. 

L^g^ brise; serein. 

La brise s*6Miv6 frakhe ; serein. 

L^gtee brise; serem. 

Souflle dans las haules r^jgions d6- 
oonrertes; leventin£6rieurN.B. 
amtee la pluie. 

Phiie dans la montanie; ionps 
k grains de I'B. eidu N. B. 

Couvert; phiie dans la montagiM. 

Beau; quelqoeagroscumuhis; la- 
gers grains dans la montagne. 

L^fere brise ; MMiuageux ; kmrd. 

Variant ^l'E.;co«rert. 
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BAROM^TEB. 


THBRMOK^TEB. 








HEUBSS. 






YBirrs. 


Atat du cibl 


DATES. 
















PraBdoM 


MoTennet 


Temp^rat. 


Moyennes 




et remarqaM direnet. 






rMultesiO*. 


diarnes. 


derair. 


dturiMi. 






4843. 
















Mai. 
















2 


2 h. soir. 


726.04 




25.4 


.... 


N. £. 


Belle brise; assez beau; qq. miag. 




3 h. soir. 


725.53 




25.6 




N. E. 


Id. nuapeux. 

Id. quelques nuages. 

Id. leg. gr. dans la mont. 




4 h. soir. 


724.88 




24.5 


.... 


N. E. 




5 h. soir. 


725.02 




23.2 


.... 


N.E. 




6 h. soir. 


725 09 




22.6 


.... 


N.E. 


Belle brise; serein; l^rs grains 
dans la montagne. 




8 h. soir. 


725.76 




22.0 


.... 


N.E. 


Forte brise ; serein. 




9 h. soir. 


726.46 


22.0 1 . . . . 


N.E. 


Id. Id. 




40 h. soir 


726.03 


24.9 1 . . . . 


N.E. 


Id. Id. 


3 


8 h. mat. 


725.84 V 


22.6 \ . . . . 


N.E. 


Belle brise; serein. 




9 h. mat. 


726.53 \ 


24.4 \ . . . . 


N.E. 


Id. Id. 




40 h. m. 


726.20 


25.0 .... 


N.E. 


Id. Id. 




44 h. m. 


727.40 


25.9 .... 


N.E. 


Id. Id. 




midi. 


725.69 


26.8 


N.E. 


Id. Id. 




4 h. soir. 


725.52 


26.6 .... 


N.E. 


Id. Id. 




2 h. soir. 


725.29 ) 725.48 


26.5 ) 22.9 


N.E. 


Plus irr^guli^re; serein. 




3 h. soir. 


725.49 


24.7 .... 


N.E. 


Joliebr.variantauN.N.E.;8erein. 




4 h. soir. 


724.34 


24.5 .... 


N.E. 


Jolie brise; serein. 




6 h. soir. 


724.67 


23.2 .... 


N.E. 


Id. Id. 




8 h. soir. 


725.47 


24.5 .... 


N.E. 


Belle brise; serein. 




9 h. soir. 


725.53 1 


24.0 / . . . . 


N.E. 


Fort vent; serein. 




40 h. soir 


725.70 / 


20.7 ■ 


N.E. 


Belle brise ; serein. 


i 


5 h. mat. 


724.76 \ 


20.3 \ . . . . 


Calme. 


Alternant avecdes ristoduN.E.; 










serein. 




6 h. mat. 


724.98 


20.3 




Id. 


Nuaeeux. 




8 h. mat. 


725.35 


23.3 




Id. 




9 h. mat. 


726.22 


23.6 




N.N.E. 


Id. 




9»>30'm. 


726.45 


23.6 




N.E. 


Bene brise; nuageux. 
Id. Id. 




40 h. m. 


726.06 


23.7 




N.E. 




4 h. soir. 


724.65 I 72.71 
724.45 P*"^ 


IS:? . «■•' 


S. 0. 


Brise l^^re ; beau. 

Jolie bnse; il y a combat entre 




2 h. soir. 


N.E. 
















les deux vents oppose. 




3 h. soir. 


723.72 




25.3 


.... 


N.E. 


Jolie brise ; deux courants oppose 
k hauteurs diff^rentes. 




4 h. soir. 


723.39 




24.7 




N.E. 


Serein. 




5 h. soir. 


723.66 




23.7 


.... 


N.E. 


Jolie br.; assez beau; qq. nuages. 




6 h. soir. 


723.63 




22.7 / . . . . 
24.4 / . . . . 


N.E. 


Belle brise; serein. 




8 h. soir. 


724.43 / 


N.E. 


Id. Id. 


5 


7 h. mat. 


724.04 \ 


24.7 \ . . . . 


N.E. 


Jolie brise; il y a un autre oou- 
rant venant du S. 0. et qui «» 
fait sentir k pen de distance. 

M 6me observation pour le vent de 




8 h. mat. 


724.36 


23.7 .... 


N.E. 












S.O. ; la brised*B. qu'on^prouve 
ici est locale et vient d'une ou- 






723.89 


23.3 














vertore dans les montagnes voi- 












sines : Soufri^re d^uverte. 
L^g^ Drise ; serein. 




9 h. mat. 


724.57 


25.3 .... 


0.6.0. 




9»»30'm. 


724.64 


25.3 .... 


O.S.O. 


Id. Id. 




40 h. m. 


7i4.45 / 


25.9 / . . . . 


8.0. 


Interrompue de t. k autre par une 
bourr. N.E. venantdu col voisin. 






1 


1 




7 


4 h. soir. 


726.54 




27.9 


.... 


E. 


Serein ; gr. dial.; pi. dans la mont. 




2 h. soir. 


726.06 


726.40 


28.2 


23.0 


Variable. 


Ou cahne ; convert ; kmrd ; grande 
pluie dans la montagne. 




4 h. soir. 


725.49 




26,3 


.... 


Calme. 


Dans la r^on supMenre les nua- 
ees marchent lentement de IE. 
a ro.; pluie dans la montagne. 








Moyenne 


de 6 jours 




725.24 


.... 


22.70 
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DOHUVIQUE. 

HABITATION ROCHE D'OR. — SUR LA COTE OCCIDENTALE. 

(339 METRES AU-DESSU8 DU NIVEAU DE LA HER.) 







BAROM^RE. 










HBURES. 




■ — — 


^^- 


VBirrs. 


^TAT DU CaBL 


DATES. 




' 








Pr«88iOIU 


Moyennes 


Temporal. 


Moyennes 




et remarqoee divenes. 






rMuitoBiO*. 


diornes. 


del'alr. 


diornes. 






4843. 
















Janvier. 
















9 


5»» 30^ 8. 


730.86 


734.54 


22.7 


.... 


E. 


Jolie brise; beau; montagnes d6- 
couvertes. 


44 


9»»45'm. 


732.04 


734.47 


22.7 


.... 


N. B. 


Belle brise ; tr6s-beau ; montagnes 
d^uvertes. 


47 


40»»45'm. 
6 h. soir. 


734.72 1 73... 
730.04 J ^^^•^* 


24.3 

22.4 i 


22.3 


E. 
E. 


Serein. 
Id. 


48 


7 h. mat. 


729.97 


20.2 


.... 


CaJme. 


Id, 




40»»30'm. 


730.60 

729.65 


23.9 


'22.V 


Id. 


Convert; temps lourd; quelques 
gouttes de pluie. 




2 h. soir. 


728.85 


23.6 




Id. 


Convert; temps lourd. 




4 h. soir. 


728.99 


23.2 




Id. 


Id, Id, 


49 


6M5'm. 


728.48 




49.9 


.... 


Id. 


Tr^-beau. 




4 Ok 30^111. 
2»» 30^ 8. 


729.48 
728.04 


728.80 


24.6 
26.9 


22.5 


Id. 
Id. 


Convert; qa. gouttes de pluie. 
Beau; grande chaleur. 




5»» 30^ 8. 


728.89 




22.6 


. • . • 


Id. 


id. 


20 


7»» 30^10. 


729.43 




24.0 \ 


... 


Id. 


Tr6s-couvert. 




9>>45'm. 


730.07 




23.4 • 


.... 


Id. 


Tr6s-couvert; lourd; quelques 1^ 




4»» 45^ s. 


729.42 




23.4 




Id. 


eers grains du large. 
Tres-couvert; lourd; les nuages 






\ 729.44 




'24.0 ' 




extraordin* bas sent refoul^ par 
une brise du large (0. ) qui souffle 
dans les hauteurs; quelques 




4»» 4y 8. 


729.25 


22.4 




Id. 


gouttes de pluie. 
Tres-charg6; lourde pluie. 


23 


8 h. mat. 
6 h. soir. 


^^^'^^ I 730 48 
729.90 f ^^"•** 


24.4 
22.6 


24.7 


E. 
E. 


Beau. 
Id, 


24 


7fc45'm. 
5»» 4y 8. 


734.37 «.. ,- 
730.70 f ^^^'^^ 


24.7 i 
23.4 


22.3 


E. 
Calme. 


Id. 

Id. ioum^e tr^s-chaude. 
Jolie brise ; trte-beau. 


25 


6»»45'm. 


734.72 


734.79 


24.6 


22.8 


E. 


27 


7k30'm. 


734.54 


734.42 


49.4 


49.6? 


Calme. 


Tr^s-beau. 


28 


5»» 4y 8. 


730.26 


730.94 


24.3 


20.7 


Id. 


Pluie continuelle ; nuages dans les 
vali^. 


29 


7k30'm. 


729.78 1 


20.9 




Calme. 


Tr6s-beau. 




9»»30'm. 


734.74 / 


23.4 




N. E. 


Jolie brise ; tr^beau. 




midi. 


734.06 1 .yanii 
729.52 ( ^^^^^ 


26.5 


24.9 


N.E. 


Id. Id. 




2 h. soir. 


25.6 1 


N.E. 


Id. Id. 




4 h. soir. 


729.43 1 


22.8 ' 




N.E. 


Id. Id. 




6 h. soir. 


729.35 I 


20.9 j 


.... 


N.E. 


Id. Id. 


30 


8 h. mat. 


728.44 


22.4 \ 


.... 


Calme. 


Serein. 




9 h. mat. 


730.47 


23.6 


.... 


Id. 


Quelques nuages se forment. 




40»»45'm. 


730.84 


22.4 


.... 


B. 


Pluie. 




midi 45'. 


728.96 


23.6 


.... 


Calme. 


Ou l^g^ brise d'E.; temps lourd 
et convert. 




2 h. soir. 


729.47 729.50 


24.2 


20.2 


Id, 


Ou l^re brise E.; pluie continue. 




4 h. soir. 


729.25 


24.9 




E. 


Faible brise; la pluie a oess^; le 








I 








ciel se d^couvre. 
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DATES. 



HEURE8. 



BAROK^TRB. 



PnnloiiB 



MoyeuMt 
dioraet. 



THSBMOIC^TRB. 



Temporal, 
derair. 



Moyannet 
diarnes. 



VENTS. 



Atat DU CIEL 
et remarqiut divenet. 



4843. 

Janvier. 

30 

34 



5 h. soir. 

6 h. soir. 

7 h. mat. 



Moyenne de 4 4 jours 



F^rier. 

5 
44 



42 



43 



9 h. mat. 

6»»3(Km. 

9»>4ym. 

midi. 

2>> 45^ s. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 

6»»45'm. 
9 h. mat. 

midi. 
2>> 45^ s. 
4 h. soir. 
5»» 30' s. 
6»»45'm. 



Moyenne de 4 jours. 



729.28 

729.56 / 
730.44 




732.65 
729.49 
734.07 
730.59 

729.78 
729.43 
729.90 

729.40 
730.49 
729.76 
728.44 
728.63 
728.78 
729.70 



729.28 



729.87 



730.22 



24.9 1 
49.4 / 



49 
20.0 



23.2 
20.0 
23.2 
25.5 

24.4 
23.4 
22.4 

49.5 
23.0 
24.6 
23.7 
22.7 
20.5 
49.5 



20.8 



24.5 



24.6 



24.9 



24.2 



24.5 



24.5 



E. 

N. E. 



E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

N. E. 

N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
E. N. E. 
E. N. E. 
E. 



Faible brise; pluie dans la mou- 

tasne. 
Faible brise ou calme ; pluie. 
Gouvert ; menace de pluie. 



Serein. 

Faible brise; trte-beau. 
Faible brise; lourd et couvert. 
Faible brise ; assez beau ; quelques 

nuaees. 
Assez beau , apr^ un l^r grain. 
Jolie brise ; beau. 
Nuageux; quelques l^rs grains 

de temps en temps. 
Belle brise ; serein. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Forte brise; Id. 



II 



OBSERVATIONS DE TEMPERATURE DE LAIR. 

1849. 

Les observations pr^sentfes sous ce titre ont 6t^ faites, pendant le cours de 
Tannfe 1849, pour la plus grande partie, a la Guadeloupe, un tres-petit nora- 
bre a Saint-Thomas. Je les dois k mon fr^re, M. Louis Deville, qui, en se ren- 
dant aux Antilles au mois de d^cembre 1848, avait bien voulu se charger de 
plusieurs thermom^tres construits par M. Fastr^, et compares avec soin avanf 
le depart. Deux de ces instruments ont malheureusement &t& bris6s durant la 
traverse en servant k prendre la temperature de Fair et de la mer. Les quatre 
qui restaient encore ^taient deux thermom^tres a maxima et deux thermom^tres 
a minima de Rutherford, dont la marche a pu 6tre contr6l^ de nouveau par 
celle d'un tr^s-bon thermom^tre, envoy^ vers le mois de Janvier de cette 
annee La comparaison faite sur un tr^s-grand nombre d'observations a tou- 
jours indiqu6 pour tons les thermom^tres a mercure une marche remarquable- 
ment r^guli^re. Ces observations offrent done, quant a la bont^ des instru- 
ments, les meilleures garanties. 

EUes ont ^t^ faites, a la Guadeloupe, dans trois localit^s difF(^rentes : 

1 V\ la Pointe-a-Pltre, ou les instruments 6taient exposes a Test, au troisieme 
etage, 61ev6 de 10 a 12 metres, d'une maison situfe a quelques pas du bord de 
la mer. 

* 2° A la Basse-Terre, dans un petit observatoire place au sommet dune mai- 
son , aussi tr^s-voisine de la mer et a peu pr6s a la m6me hauteur. 

5 A rhabitation Saint-Louis, au m6me lieu que les observations rapports 
precedemment (pages 141-145), a 392 metres au-dessus du niveau de la 
mer, d'apr^s mes observations barom^triques. 

Enfm quelques-unes, en petit nombre , ont 6t6 faites k Saint-Thomas. 

Toutes seront rapportees en r^unissant sous le m6me titre celles qui appar- 
tiennent a une m6me locality ; ce qui permettra un rapprochement avec les 



GUADELOUPE. 



14d 



observations faites sur les mdmes points pendant la dur^ de mon voyage, de 
1840 k 1843, et qui forment le chapitre pr^cMent. 

On remarquera dans chaque tableau cinq oolonnes occupies par des chiffires. 

La premiere donne les r^ultats du thermom^tre k mercure corrig^s de I'er- 
reur instrumentale. 

La seconde comprend les indications du thermom^tre k alcool sans aucune 
correction. Voici pourquoi : si on cherche k comparer la marche relative de ces 
deux instruments places Tun k c6l& de I'autre, on s'aperQoit de suite que leur 
diflGSrence, loin d'6tre constante, comme elle Test k peu pr6s pour deux 
thermom^tres k mercure, vane beaucoup dans la m6me joumee suivant la 
temperature absolue; en g^n^ral, le thermom^tre k alcool, indiquant le matin 
et le soir une temperature inferieure k celle de Tautre instrument, donnera 
dans la journ^e des temperatures superieures, et d'autant plus que la tem- 
perature sera plus ^evee. On pent done, pour un mois donne, oonclure en 
moyenne quelle est la temperature a laquelle les deux thermometres se sont 
accordes, et k partir de laquelle, au-^dessous, il faudraajouter, au-(/e5^ti5, il 
faudra retrancher aux indications du thermometite k alcooL Mais cette com- 
paraison apprend bient6t que ce point de concordance varie avec les saisons , 
et d'une mani^re tr^s-notable; ainsi les deux memes thermometres qui, en 
fevrier et mars, concordaient vers 25% ne le font plus, en mai, qn'k 29"; en 
septembre et octobre, le point de concordance redescend a 26* 8. 

Le tableau suivant permettra d'apprecier, en un seul coup d'oeil, la loi de ces 
variations. 



' 


DIFP^ENCBS BNTRB LE THERMOM^TRB A ALCOOL 






ET LE THBRirOMSTRE A MERCURE. 




TEMPERATURES. 










F^vrier-Mars. 


AvrU. 


Mai. 


Sept.-Oclob. 


490.5 


— 0.40 








200.5 


— 0.34 








240.5 


— 0.24 








220.5 


— 0.45 








230.5 


— 0.05 


— 0.30 


— 0.50 


— 0.40 


240.5 


— 0.03 


— 0.44 


— 0.40 


— 0.05 


250.5 


-h 0.07 


— 0.06 


— 0.38 


— 0.05 


260.5 


-h 0.27 


+ 0.04 


— 0.23 





270.5 


4- 0.29 


-h 0.40 


— 0.43 


+ 0.40 


280.5 




-«- 0.24 


— 0.02 


-h 0.23 


290.5 




+ 0.50 


-«- 0.02 


+ 0.32 


30O.5 








+ 0.37 
+ 0.48 


340.5 








320.3 








+ 0.66 
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D'apr^s cela il a paru pr^<6rable de donner sans correction les indications du 
thermom^tre k alcool , et on pent s'assurer facilement que la moyenne diume 
conclue des indications d'un pareil thermom^tre diff^ra extr6mement pen 
de celle fournie par Tobservation d'un thermom^tre k mercure. EUen'en diflK- 
rerait probablement pas d'une mani^re sensible, si les observations 6taient 
^galement r^parties sur le jour et la nuit. 

Le tableau pr^cMent a servi, au contraire, k corriger les temperatures 
minima^ porttesdans lacinqui^me colonne, qu'on observait au moyen du m6me 
thermom^tre k alcool et qui 6taient toutes trop basses. Pour les temperatures 
inferieures k celles observ^es comparativement avec le thermomMre k mercure, 
on a dA proc^der par interpolation et en admettant que la difference entre 
les deux instruments augmentait dans la m6me progression. On remarquera, 
n^anmoins, un abaissement extraordinaire du thermom^tre a alcool pendant 
certaines nuits, et, en general, la moyenne des minima frappera par sa 
faiblesse. 

Les moyennes diurnes qui sont port^es a la deuxi^me et a la quatri^me 
colonne ont 6t& conclues par la m6me m^thode indiqu^e pr^cedemment, c'est- 
a-dire en calculant, pour chaque observation faite k une heure donnfe, la 
moyenne qui en r^sulterait pour la joumee, d'apr^s la diflKrence connue entre 
la temperature de cette heure et celle de la joumee, et prenant la moyenne de 
ces differents nombres. 

Les deux demieres colonnes sont, comme dans les precedents tableaux, 
consacrees k la direction et k la force du vent, et aux remarques suggerees par 
retat de Tatmosphere. 
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ttVADBIiOVPB. 

POINTB-A-PITRB. (42 iiftTKBS bnvikon ao-dkssus du nivbad db la mbb.) 





HEURES. 


TEMPERATURE. 


Biinima. 


VENTS. 


iTAT DU CIEL. 


DATES. 


Tbmmomktte 
Amercure. 


Tbonnom^tre 
lalcool. 


et ramarquet dlrenet. 


4849. 

F^vrier. 

44 


7k30'm. 
44fc30'm. 
3h.80ir. 
40»»30'8. 
8 h. mat. 
9»> 30^ m. 
4»» 30^ s. 
3»» 30^ 8. 
5 h. soir. 
44 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
4»»30'8. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
4 4 h. soir 

6 h. mat. 
8k 30^ m. 
4 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
40k 30^8. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
4 h. soir. 

2k 30^ 8. 

40 h. soir 
minuit. 
7 h. mat. 
9k30'm. 
midi 30'. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

4 Ok 30' 8. 
6k30'm. 
40h. m. 
44k30'm. 
4k 30' s. 
2k 30^ s. 
40 h. soir 
5k30'm. 

midi. 
4k 30' 8. 
2k 30' 8. 
7k 30' 8. 
6k30'm. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 
minuit. 


22.0 ) 
25.7 1 
26.5 
23.0 . 


23.7 


24.9 ] 
26.0 1 
27.0 1 
23.0 ) 
22.8 \ 
' 25.4 
24.0 
25.2 
24.5 
22.8 
22.0 \ 
24.0 
28.0 
26.4 
25.3 
23.5 > 
49.3 
24.8 
28.0 
27.0 
25.3 
23.2 
20.7 ] 
25.4 
28.2 1 
27.4 , 
22.7 ' 
24 3 , 
24.3 
26.0 
27.4 
27.4 
24.4 
23.4 
22.5 
23.3 
27.8 
27.4 
27.9 
27.7 
22.7 
23.0 
27.4 
27.4 
27.4 
23.4 
24.8 
28.0 
28.0 
26.5 
24.4 








Temps k grains: faible pluie. 

Id: Id 
Beau; quelques gros nuages. 




> 23.9 


24.4 




42 


22.9 .... 
25.2 .... 

25.2 ^-^ 
24.7 .... 
22.9 .... 

22.3 \ ... . 

24.2 .... 

26.3 .... 

23.6 / ... . 

19.7 .... 

24.8 .... 

£:! «•« 

25.4 \. . . . 
23.4 1 . . . . 
20.8 .... 

25.3 .... 
27.8 9o R 

27.4 2^-^ 
22.8 I ... . 
24.3 1 - - - - 








Bean ; qa. nuages , il a phi la nuit. 
Grains de temps k autre. 

Id. 

Id. 
Pluie phis forte. 

Beau ; quelques nuases sombres. 
Beau ; gros nuages a Thorizon. 
Id. Id. 












22.6 


20.9 












43 












.. . . . 






24.5 


20.6 




Se couvre un peu. 
Assez beau. 
Id. 










Id. 


44 








L^er grain ; del convert. 
Beau; quelques nuaees. 

Id. gros nuages blancs et gris. 

Id. Id. 
Forte phiie vers 5k 30'. 
Beau. 












23.9 


49.6 












45 








Id. quelques cumulus. 
Id. stratus du N. au S. 












23.6 


20.0 




Tr^84)eau ; cumuhis. 
Id. Id. 
Id. ciel 6U)i[6. 










Pluie tr^s-forte , avec rafales. 


46 


24.4 


/ • ■ • ■ 








Temps k grains. 
Id. 




26.9 
26.9 
27.0 
24.4 
23.4 
22.6 


23.3 ' 
















Beau; d^oouvert. 




23.4 


20.6 




Id. Id. 
Gouvert; petite pluie. 


















Id. forte phiie. 
Beau; delclair. 


47 


23.2 X 

27.6 .... 
*3'.2 a. R 

27.6 **•* 
27.4 .... 

22.7 / ... . 
23 ' 
















Id. qq. nuages k Thorizon. 
Bonne brise; trte-beau. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Id. beau ; qq. nuages. 
Beau ; ciel pur. 
Id. Id. 


48 


24.7 


22.4 


N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 




26.7 
27.3 
27.0 
23 6 


24.2 ' 










24.4 
...» 


22.4 




Id. Id. 
Id. Id. 
Id. Id. 


49 


24.9 .... 
27.8 .... 
27.7 24.6 
26.3 .... 

24.6 ; . . . . 


'24.6 ■ 


*24.8' 




B.; qq. cum.; vers 40k m. Idg. gr. 
Beau; quelques cumuhis. 

Id. Id. 

Id. Id. 










Id. del pur. 




. . . - 

/ • • • • 
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OBSERVATIONS MfiUfiOROLOGIQUES. 



DATBS. 


HBUEBS. 


4849. 




F^vrier. 




20 


7»»3(Km. 




40 h. m. 




2 h. soir. 




2»> 30^ 8. 




Z^ Zj/ 8. 




44 h.80ir 


24 


8 h. mat. 




40 h. m. 




4 h. soir. 




2 h. 80ir. 




3 h. 8oir. 




40»>30'8. 


ii 


7 h. mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




4 h. 80ir. 




2 h. soir. 




2»» 30' 8. 




44 h. soir 


23 


7 h. mat. 




8fc 30^ m. 




44 h. m. 




4 h.soir. 




2»» 30' 8. 




5 h. soir. 




44 h.soir 


H 


8 h. mat. 




40 h. m. 




40i»30'm. 




midi. 




2 h. soir. 




5»» 30^ 8. 




44 h.soir 


to 


7fc30'm. 




40>>30'm. 




4»» 30' 8. 




3 h. soir. 




44^30' 8. 


26 


7fc30'm. 




40 h. m. 




4 h. soir. 




•3 h. soir. 




6 h.soir. 




44 h.soir 


27 


7»»30'm. 




midi. 




2 h.soir. 




6 h. soir. 




44»»30'8. 



TEMP^BATURB. 



Thermom^tre 
k mercure. 



24.7 

26.0 
26.9 
26.6 
26.4 
24.7 
49.7 

24.0 
27.4 

27.4 
26.3 
22.2 
24.4 
24.9 
23.0 
24.2 
25.5 
23.7 

24.6 
48.9 
24.6 
26.8 
26.5 
23.4 
23.7 
20.7 
20.2 
25.9 
26.5 
25.3 
25.0 
23.4 

20.7 
49.8 
25.3 
26.8 
27.8 
49.9 
49.6 
25.9 
26.8 
26.3 
23,7 
20.3 
49.0 



26.6 

26.7 

24.2 
23.0 



23.6 



22.9 



22.0 



22.4 



22.5 



22.8 



22.7 



23.4 



Thermom^tre 
k alcool. 



24.6 
26.4 
27.4 
26.9 
26.6 
24.7 
49.4 

24.0 
27.6 

27.7 
26.5 
22.3 
24.2 
25.0 
23.0 
24.3 
25.6 
23.8 

24.3 

48.7 
24.2 
27.4 
26.8 
23.4 
23.7 
20.6 
20.0 
26.0 
26.7 
25.5 
25.3 
23.7 

20.4 
49.5 
25.8 
27.4 
28.4 
49.7 
49.0 
26.0 
26.4 
26.8 
23.7 
49.9 
48.7 



26.9 
27.0 

24.2 

22.8 



23.7 



22.9 



22.0 



22.4 



22.6 



23.0 



22.4 



23.4 



24.2 



49.4 



20.8 



48.8 



48.9 



48.3 



46.8 



48.3 



VBNTS. 



N.O. 



N. E. 

N. E. 
N. E. 



N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 



iTAT DU aEL 



Au lever du sol., I^re pluie. 
Id. nombr. cumulus. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. ciel d^couvert 

Couvert; petite pluie par inter- 

valles. 
Couvert ; petite pluie. 
Moins couvert; quelques gouttes 

d'eau. 
Nuageux k VE. 
Assez beau ; cumulus. 
Beau ; cid sans nuages. 
Id, quelques cumulus. 
CouveH; forte phiie. 
Id. pluie fine. 
Id. Id. par intervalles. 
Couvert. 
Pluie; abaissement subit de la 

temp^ture. 
Pluvieux toute la nuit. 
Beau ; quelques nuages. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Assez beau ; cumuhis nombreux. 
Id. Id. 

Id. nuageux. 
Id. d^couvert. 
Beau ; quelques nuages. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Le del s'est assombri. 

w. 

Les nuages nombreux et ^lev^ 

chassent du N. B. 
Tr6s-beau temps; del d6couvert. 
Beau ; ciel pur. 

Faible brise ; quelques nuages. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Beau del ^toil^. 
Beau ; qudques nuages. 
Id. Id. 

Id. cumulus. 
Id Id. 
Id. Id. 

Id. nuages k ThoriMi. 
Ciel pommel^; ao-dessous, nua- 
ges fonc6s : oes deux couches 
a hauteurs diffdrentes; temps 
sombre. 
Les nuaget deviennent plus com- 
pacts. 
Nuages formant uae masse d*un 

blanC Matant. 
Nuages plus denses. 
Beau ; ciel ^toil^. 
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DATES. 




HBUBB8. 



8 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 



2 h. soir. 
ih. soir. 
44 h.soir 



TEMP^RATUHB. 



I 



Thennom^tre 
k mercure. 



23.5 
23.9 
24.0 



22.5 
22.5 
20.8 



22.9* 



MoyeDne de 48 jours. 



Mars. 



8 h. mat. 
9^ 30^ m. 
44 h. m. 
midi 30^ 
2 h. soir. 
6 h.soir. 
minuit. 

8»>30'm. 
40»»30'm. 
4 h. soir. 
2*» 30' 8. 
4»» 30^ s. 
minuit. 
7»>30'ro. 
9»»30'm. 
44 h. m. 
midi 30^. 
2 b. soir. 
4 h. soir. 

6 h.soir. 
44 h.soir 
8 h. mat. 
40»>30'm. 
midi 30'. 

2 h. soir. 

3 h.soir. 
6J»30's, 

minuit. 




I 



23.6 

24.7 

26.2 

25.6 

25.0 

24.7^1 

24.3 

24.7 
22.6 
24.0 
23.9 
23.3 
23.5 
22.4 
27.5 
29.6 
28.7 
27.4 
27.5 

25.9 
23.9 
24.7 
26.8 
27.7 
29.2 
29.2 
26.0 
23.4 



23.7 



23.0« 



25.3 



25.3 



Thennom^tre 
ialcool. 



23.3 
23.9 
24.0 



22.3 
23.2 
20.3 



23.4 
24.6 
26.3 
25.7 
26.4 
24.8 
24.3 

24.6 
22.5 
24.0 
24.0 
23.3 
23.5 
22.4 
27.8 
29.7 
29.3 
27.8 
27.7 

25.9 
23.9 
24.6 
27.3 
28.3 
29.8 
29.9 
26.3 
23.4 



22.9 



23.35 



23.6 



23.0 



25.5 



25.7 



22.6 



20.28 



20.3 



24.3 



24 



24.6 



VENTS. 



N.N.O. 
N. N. 0. 
N.N.O. 



Calme. 
Jd. 
Id. 



Calme. 
Id. 



S. E. 

Cahne. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. 
Cahne. 

Id. 

Id. 

Cabne. 

S. 0. 

N.E. 



N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 



Atat du ciel 

«t nmarquet dkwvtm. 



Petite pluie. 
Piuie; orage. 
Faible; couvert: orage continue! 

( forte grdle oans une locaht^ 

[>eudistante*). 
Pluie continue. 

Id. 
Aseez beau; nuages nombreux. 



Entidrement couvert et pluvieux. 

Id. Id. 

S'^airdt un peu. 
Couvert et pluvieux. 
Petit grain. 
Couvert et pluvieux. 
Faible et les noages chassant du 

M. 0.; l^ers grains. 
Ciel sombre et couvert; forte pi. 
Pluie fine et continiie. 
Id. 
Id. 
Id. 
Moins couvert. 
Beau ; quelquea nuages. 
Cid n^buleux. 
Lourd et orageux. 

Id. 
Char^^ ; les nuag. chassentdu S.O. 
Inf^neurement; les nuages sup^ 

rieurs chasaent du S. 0. 
Le ciel ae d^B)^. 
Beau temps ; Ciel dtouvert. 
Beau ; quelquea cumulus. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 



* Voyez Comptet-rendus de I'Acad^ie, t. xxvin, p. 606. 

** Dans ce jour exceptionnel (jour de gr4le et de grand froid au milieu du jour) , la moyemie a ^t^ calculi 
en tenant compte, par mterpolation , des heures comprises entre minuit et 8^ du matin, au moyen du mini- 
mum du matin. Au reste, ce minimum observe le matin a ^t^ loin d'etre le minimum vrai de la joum^, 
puisque, de 2^ A 44^ du soir, la temp^ture a ^t^ constamment inf(§rieure k ce terme infi§rieur du matin. 
En somme, la moyenne adopts pour ce mois, tout k fait anormal , est sans doute trop faible de 3 ou 4 dixi^mes 
de degr6 ; et la correction se r^>artirait assez in^galement sur les diff^rents jours. 

A Mtoe remarque que ci-desaus. 

Obs. sid. 1. 1. 27 



lU 



OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4849. 

Mars. 

5 



10 



H 



HBURES. 



7»»3(Kin. 
9 h. mat. 



44 h. m. 
midi 3(K. 

2 h. soir. 

3 b. soir. 
6 h. soir. 
44 h.soir 
8 h. mat. 
9»» 30' m. 
44 h. ra. 
midi 30^ 
2 h. soir. 
3fc 30' s. 
5»» 30' s. 
44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30^. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
4»» 30' 8. 
2»> 30' s. 

6 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30'. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 
n^ 30' m. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

4fc 30' s. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 
minuit. 

7 h.mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
44 h.soir 



TEMPERATURE. 



Thennomitre 
i mercore. 



24.4 
25.3 



26.2 
26.8 
27.5 
27.4 
25.2 
24.5 
22.3 
24.8 
25.8 
26.3 
26.6 
27.0 
25.3 
24.2 
22.0 
23.5 
24.5 
25.7 
26.5 
26.4 
24.6 
24.2 
49.5 
24.4 
27.0 
27.4 
27.4 
24.6 
20.9 

49.5 
24.5 
26.9 
27.0 
27.7 
28.3 
26.4 
23.6 
21.7 
24.8 
26.6 

29.5 
29.0 
28.7 
20.6 
49.8 
24.3 
26.9 

29.7 
30.5 
22.2 



23.7 



23.6 



22.9 



23.3 



) 24.3 



24.5 



24.5 



Thennom^tre 
i alcool. 



20.6 \ . 

25.4 



26.5 
27.2 
27.5 
27.9 
25.4 
24.4 
24.9 
25.2 
26.2 
26.6 
27.0 
27.4 
25.5 
24.0 
24.7 
23.5 
24.6 
26.0 
26.9 
26.8 
24.7 
24.0 
49.3 
24.3 
27.5 
27.6 
27.5 
24.7 
20.7 

48.9 
24.4 
27.5 
27.7 
28.6 
29.2 
26.8 
23.4 
24.4 
25.0 
27.3 

30.2 
30.2 
29.5 
20.4 
49.3 
24.5 
27.6 

30.6 
34.5 
22.0 



23.8 



23.6 



23.0 



23.4 



24.6 



24.9 



24.8 



Minima. 



49.3 



48.0 



49.5 



48.9 



47.2 



48.5 



47.9 



VEITTS. 



N. E. 

N. E. 



N. 
N. N. 0. 
N.N 0. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N.N.O. 

Calme. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. O. 
N.N.O. 
N.N 0. 
N.N.O. 

Calme. 



N. 

N. 

N. 

N. 
Calme. 

Id. 
N.N.O. 
Calme. 

N. 

N. 



N. 
N.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

S. E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. S. 0. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
0. 
0. 

0. S. 0. 
0. S. 0. 
Calme. 



^AT DU CIEL 

et remarqaes dlTeraei. 



Inf^rieurement ; les nuages supe- 
rieurs semblent statiomiaires. 
Inf(6rieurement; les nuages sup^- 
rieurs semblent stationnaires ; 
16ger grain. 
Beau; nombreux nuages. 
Belle brise; beau. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Beau ; nuages nombreux. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Nuages pluvieux. 

Beau. 

Id. 
Convert. 
Beau. 

Id. quelques nuages. 

Idf Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Ciel pommel^. 

Id. 
Tr^faibie ; beau ; qq. nuages. 
Beau ; d^ouvert. 
Faible brise; beau. 

Id. Id. 

Tres-nuageux ; lourd. 
L6g6re brise; lourd. 

Id. nombreux nuages. 
L^6re brise ; nombreux nuages ; 
eclipse de lune 4 8 h. du soir. 
Beau ; sans nuages. 

Id. Id. 

Beau ; nuages au N. E. 

Id. nombreux cumulus. 

Id. quelques nuages au N. E. 
L^g. br.; nuages plus compactos. 
Nuageux. 
Ciel pommel^. 
Beau ; sans nuages. 

Id. quelques nuages. 
L^g^re brise ; beau ; quelques 

nuages au N. E. 
Beau ; quelques nuages au N. E. 

Id. Id 

Id. Id. 

Id. sans nuages. 

Id. Id. 

L^g^re brise ; beau ; sans nuages. 
Un peu plus forte; beau; sans 

nuages. 
Faible brise; quelques nuages. 

Id. Id. 

Ciel pur. 
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DATES. 


HBURES. 


4849. 




Mars. 




42 


8 h. mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




midi 30^ 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




6 h. soir. 




minuit. 


43 


7»»30'm. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




midi. 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




minuit. 


44 


8 h. mat. 




9»»3(Km. 




44 h. m. 




midi 30^ 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




5 h. soir. 




minuit. 


45 


8»»30'm. 




40»»3(Km. 




midi 30^. 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




6 h. soir. 




44 h.soir 


46 


8 h. mat. 




40»«30'm. 




midi 30'. 




2 h. soir 




3»» 30' s. 




6 h. soir. 




4 4 h. soir 


47 


8 h. mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




4 h. soir. 




2 h. soir. 




4 h. soir. 




minuit. 


48 


7»»30'm. 




40»»30'm. 




midi. 




1^> 3y s. 




6 h. soir. 




4 4>>30's. 



TEMPERATURE. 



Thennom^tre 
k mercare. 



24.4 



23.3 
26.8 
26.3 

27.2 
27.4 

27.4 
25.7 
21.0 
24.6 

26.6 
26.5 



27.2 > 24.3 
28.2 



27.9 
22.3 
24.5 
26.9 
28.0 
27.9 
28.4 
28.3 
26.7 



25.2 



23.5 
25.9 
27.5 
28.8 
28.5 
28.3 
25.5 
22.9 
24.4 
27.0 
26.8 
27.2 
26.6 
25.0 
25.3 
25.3 

27.0 
27.8 
27.9 
27.6 
26.7 

23.2 
22.0 
26.8 
27.9 
27.9 
25.4 
23.0 



25.3 



24.7 



25.0 



24.4 



Thermom^tre 
i alcool. 



28.4 
22.0 
24.3 
27.0 
28.4 
28.0 
28.5 
28.5 
26.8 

23.0 
25.9 
27.6 
29.0 
28.8 
28.6 
25.4 
22.6 
24.2 
27.2 
27.0 
27.3 
26.7 
25.0 
25.3 
25.3 

27.2 
28.0 
28.2 
27.7 
26.8 

23.7 

24.7 
26.8 
28.0 
280 
25.3 
22.8 



24.2 



22.9 
27.4 
26.7 
27.5 

27.7 

27.4 
25.7 
20.5 
24.3 

26.6 
27.4 



27.4 / 24.3 
28.4 



25.2 



25.4 



24.7 



25.2 



24.5 



Minima. 



48.4 



48.8 



20.6 



24 



20.4 



22.2 



24.6 



VENTS. 



Calme. 
S. S. E. 
S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E.S.E. 

E. S. E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

S. E. 

Calme. 

N. 

N. 
Calme. 

Id. 
N.E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 



N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 

Calme. 
N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 

Calme. 
N. N. E. 



N.N.E. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. E. 



Calme. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 



^AT DU aEL. 

et remarqaes divers«s. 



Beau; quelques nuages. 

Faible brise ; quelques cumulus. 

Boone brise; qq. cumulus ; beau. 

Id. Id. Id. 

Bonne brise; beau; stratus N. S. 

dans I'E. 
Bonne brise ; entidrement d6couv. 
Un peu plus faible ; enti^r . d6couv . 
Beau ; enti^rement d^uvert. 
Beau ; quelques nuages a Thorizon 

vers 1*E. 
Beau ; ciel d^couvert. 
Faible brise; les nuages chassent 

du N. E. 
Les nuages marchent lentement 

de I'E. S. E. 
Brise mod^r^e ; nuages vcnant 

du S. E. 
Petite brise ; nuages ven. du S. E. 
Beau : nuages nombreux. 
Tr^s-beau t.; nuages k Thorizon. 
Jolie brise ; cumulus ; beau temps. 
Faible brise; cumulus; beau t. 
Bonne brise ; Id. Id. 
Id. nuages nombreux. 
Id. moins couvert. 
Plus faible; rares nuages; k 

40** 30^ grain. 
Quelques nuages sombres. 
Bonne brise; ciel d6gag^. 
Quelques nuages ; beau. 
Bonne brise ; quelques nuages. 
Forte brise ; Id. 

Id. ciel d^gasd. 
Presque calme; ciel d^ag^. 
Ciel pur et ^toil^. 
Beau ; nuages amoncel^ au N. E. 
Forte brise; nuages nombreux. 
Belle brise; enti^rement couvert. 
Beau ; quelques cumulus. 
Id. Id. 

Forte brise; beau; nuag. nombr. 
Tr6s-beau. 
Forte brise; beau; qq. nuages a 

rhorizon. 
Forte brise; beau. 
Id. Id. 
Id. Id. 

Id. Id. qq. nuages. 

Forte brise; gros nuages accu- 

mul^ au S. S. E. 
Couvert et nua^x. 
Couvert et pluvieux. 
Forte br.; beau; qq. gros nuages. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. 
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DiATK. 



ffiKtJE£S. 



Mm. 
10 



t1 



II 



tl 



fi 



f5 



It. 



8 h. mat. 
40 b. m, 

nutb, 
I h. soir. 
&b. soir. 



9 b. mat. 
40 b. m. 

4 b. adr, 

5 b.S0ir. 

3fc W e. 



5^ 3</ s, 

minuit. 
7b.maL 
10 b. m. 
midi SO', 
2 b. aoir. 

5 b^ickir. 
mi&uiL 

ab^mat. 
40 h. m. 
4 b.soif. 
1 b.&oir. 
I b. gQir. 

6 h. soir. 
miDuit. 

a b. mat. 

44 b. m. 

midj. 

V" 3IKs. 



a b, mat. 
40i*30'ro, 
4 h. aoir. 

3 b, 8oif . 
I^ar ft. 

4 4 b. eoir 
8 b. nut 
40b30'm. 

I midiSr. 
I 4^ 30' ft. 

t^ W ft. 

minuit. 

I 8 b. mat. 

I 40 b. m. 

41 b. m, 
midj. 

4k W s. 

4 b. aoir. 

44 b.sofr 



TEMPERATllll. 



Tlierm«in^» 



ts.o 

t7.6 
27,8 

ta.i 

ii.O 

f7.5 
fT.O 
i6.7 

21.7 



ii.i 

i3.7 

f7J 
fS.i 
28,7 
f6.8 
24.7 
t!i,7 
27.3 
f7.7 
t7.7 
27.5 
25.4 
22.4 
24.0 
27.5 
27.2 
26,0 
25.7 
20J 
25.3 
27.7 
27.5 
2e.2 
25.2 
20,0 
22.t 
16. i 
n.8 
27.5 
29.5 
40.5 
21.5 
27.8 



24.9 



24.1 



24.9 



24.0 



23.0 



24.0 



23.8 



27.8 1 .. , 
27.2 I . . . 
26.7 I 24.2 



27ii 

26J 
24.5 



TherftiatnitTie 



25.4 



24.8 
27,4 
28.0 
282 
28.7 

26.5 

24.7 / 

25.3 

27.5 

27.3 

27.0 



24.8 ) 24.2 



21.2 

23.2 
22.4 
27.2 
2a.5 
29.0 
26.7 
24.3 
25.6 
27,5 
27.8 
17.8 
27.7 
25.3 
22.0 
13.8 
27.6 
27.3 
28.7 
257 
20.3 
25.3 
27.0 
27.6 
26.2 
25.0 
49.5 
2i.4 
26.6 
28.3 
27.9 
28.7 
49.0 
22.2 
28.5 
27.5 
27.4 
27.8 
27.0 
24.0 



24.9 



24.9 



23.8 



23.9 



23.9 



24.5 



Mbiim«* 



24.9 



48.7 



20.9 



20.5 



24,0 



48.5 



47.8 



47.4 



VEfflS. 



N. 1. 
N. E. 
N. E. 

S. E. 

as. 

S. E. 

Cabae. 

M. 

Id. 

id. 
NO. 

Calme. 



id. 



Calme* 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N. E. 
Cabne. 

Id, 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. B. 
N. B. 
Calme. 

Id, 

N- 

N. 

N. 

N, 
CaJme. 

Id. 
N. N. E. 
N. N, E, 
N. N. E. 

N. 



Calme. 

td, 
N. 0. 
S.E. 



Calme. 

Id, 
Id. 

S.E. 

S.E. 

S.E, 
Cabne. 



kwxT nu cisL 



Faible brise ; tr^beau. 
Bonne brise ; qui^kiuefl auage». 

Id. Id, 

Fort© brise; ti^beau. 
Forte brise; tf^beau; quelques 

nua^es. 
Fofla brise; tr^beau; quelque^ 

nuages. 
Tr^beau. 

Id, 
Quelques gouttes de phiiedu K. E. 
Lourd ; nuage^ sombiBs. 
Trfe-I^g)^ briae; ftuages eom- 

bn?s; petite pluic*. 
I>eux eoucbes Be nuages ; Time 
c basse du N. E. ; raatre^ sup^ 
rieure, du S. O.^pluie. 
Oii \^^e brise N. O. ; pluie par 

mtenraJJes. 
Tris-beau. 

14. auebueia nuag^. 
Brise mod^ree; beau: aq. miag. 

Id. Id. ^^Id 

Assex forte br.; Id. Id. 
id. Id. Id. 

Trte4j0iu. 

id. 
Bonne briae ; beau ; mias. mkmbr. 
id. id. ^Id. 

id, id, id, 

id. Id. id. 

Id. id. id. 

Beau. 
Tr6s-beau. 
Bonne tmse; niiag»i aiaoncel^. 

Id. Id. 

Faible brise ; Id. 

Modik^ ; nudges amonceles. 
Beau ; cki dwmvert. 

id. Id. 

Bonne brise; bean; nuaa. nombr. 
id. Id. id. 

id. Id. id. 

Petite biiee ; eouveit. 
Beau ; del d6coitvert. 
Couvert ; niiages sombre. 

id. Id. 

Faible brise; couvert, 
Tr^s-laible brLse; coavert. 
Jioina convert. 
Be»u. 

Trte-beau ; d^ooavert. 
Ou l^^re brise N. ; beau. 
Couvert. 

Faible brise; nuageus. 
id, id. 

td. id. 

Beau. 
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lUTBS. 



27 



29 
30 



I h. mat. 

to b. m. 

midi. 

t h, soir. 
3 h, soir. 

midi. 
f b SO' s. 

midi. 
ft 30/ s. 

midi. 
|t 30' 9. 

midi. 
% h, soir. 



T^HPEEIATURE. 



TTiennnjni'^tr'e 



Avril. 




t 


midi. 




2b 30' 8. 


3 


midi. 




2*^ 30' s. 


4 


midi. 




2^ 30' 8. 


S 


midi. 




%^ W g. 


e 


imdi. 




%^ 30' 8. 


7 


midi SO'. 




%^ 3r 8. 


s 


midi. 




2^ 30'' s. 


9 


midi. 




t^ 30' e. 


40 


midi. 




^^ W B, 


H 


midi. 




2*" m' 8. 


41 


midi. 




t^ SO' 8. 


43 


midi. 




2h 30' s. 


44 


mtdi. 




t^ 30' 8, 


45 


midi. 




2^ SO' 8* 


46 


midi. 




i'* SCK a. 


47 


midi 3<K. 




lb SO' s. 


H 


midi. 




2b StK 8. 


49 


midi. 




2»» sr 8. 



24,9 



24.4 
25.7 
24.4 
24.6 



Moyenae de 34 jours . . . , 



25.5 
24.a 
24.4 
25 J 
23J 
23.6 
24.4 



{ 24 4 

! 23.S 

{ 23.9 

{ 24.2 

j 23.5 

} 23. g 

I 25.3 



26.0 
26.4 
24.3 




Thenaonsetrc 



14.9 
27.5 
27.5 
28,7 
28.0 
28.9 
29.1 
29.4 
28.5 
S6.9 
25.9 
28.3 
28.4 



25.0 

24.7 

25 J 
24.2 

24.8 



24.46 



28.1 
27.4 
28.4 
27.9 
27.6 
25.9 
28.7 
27.8 
24.4 
24.2 
25.5 
24.4 
26.9 
26.4 
26.9 
26.9 
28.5 
27.9 
29.7 
29.7 
28-8 
29.0 
29.2 
30,7 
28J 
27.0 
27.0 
28.0 
29,6 
29.5 

29.2 
26.3 
30.6 
30.4 

28,4 
28.9 



I 25.7 

I 25.4 

} 24.7 

} 25.4 

23 2 

23.7 

242 

24.3 

24.7 

24.2 

24.2 

24.8 

21.0 

24.0 

25.5 



] 26 2 
} 26.3 
J 24.7 



49.5 

20,4 
22.4 
24.5 
24.3 



49.86 



23.2 
14.8 
24 J 

22.4 
22 
21.8 
24.6 
24.6 
20.7 
48.5 
49.3 
48.7 
48.9 
20.4 
24. 4 

23.2 
22.0 
20.2 



VENTS. 



E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E, 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 
E. 
E. 

S. E. 
E. S. E. 



S. E. 
S. 
S. 

s. 

N, 

N, 

H.B. 

E.N. E. 

N. 

N 
N. E. 
N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. K. E. 
E.N.E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
Catme. 

N. 

N. 

N. 
N.E. 

a E. 

s. 

B,S,E. 
E. S. E. 

S. B. 
Calme. 
E 
E. 
S. 
S. 



iTAT OU CtSL 



L^^rebrise; b^u. 
Joliebnse; beau; queb. nuages. 

id. Id. Id. 

Id. Id. id. 

Id. Id. dtoHiveri. 
Faible brise; beati; qq. niiagea. 

id. id. di^ouvert. 

Bonne brise; beau; qq. nuag^. 
FaibI© btise ; id. Id, 

Id. quelques nuages. 

Id. id. 

Peljte briae; b^u. 

1^. id. 



Obs. s4d. 1. 1. 



Aasex beau; images nombrea.f . 

id. 
Petite br.; asseib.; qq. nuages. 

id. id. nuag. nombr. 

Faibte brise; eouvert. 

Id. id. 

id. beau. 
Beau. 
Tr^laible ; cm(?ert et pluvieui. 

id. Id. 

Bonne brise; convert. 

id. Id. 

Faiblo briae; nus^ux. 
Bonne bri^ ; variable. 

id. aasez beau. 
Petite brise; nuageux. 

Id. assei beau. 

Id. id. 

id. beftu. 

Id. Id. 

id. id. 

Coo vert. 
Petite brise ; been ; aq. nuages. 

id. moini (le nuagea. 
Petite tir. ou calme; assej oeau. 

Id. assezbeau. 
Bonne brise ; nuageux. 

id. mo\m de uuag.; b. 

Id. beau; qq. nuages. 
Bonne bri^ ; beau ; moins de 

nuages. 
Temps vBriabte; pluie. 

Id. Id. 

Petite brise; ssaez beau. 

Id. beau. 
Boima brise; beau; qq. nuages. 

id. id. id. 

28 



im 



OBSERVATIONS M£t£OROLOGIQUES. 



DATES. 



4849. 

Avril. 

20 

21 

2i 
23 



24 



25 



26 



27 



iS 



nSURES. 



midi. 
2»» 30' s. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

midi. 
2»» 30^ 8. 

midi. 

2 h. soir. 

5*» 30^ s. 
4 4 h. soir 
7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
44 h.soir 
7»»30'm. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 
2»» 30^ s. 
i^ 30^ s. 

minuit. 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30^ 
2*» 30' s. 
4»» 30^ s. 
44»»30's. 
7 h. mat. 



8 h. mat. 
40»«30'm. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
4 4 h. soir 

6>» 30^ m. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
minuit. 



TEMP^RATURB. 



Thermom^tre 
4 mercure. 



27.9 
28.4 
25.0 
28.3 
28.5 
29.0 
28.2 
28.8 
29.3 

27.5 

26.4 
24.5 
25.2 

27.7 
28.5 
28.2 
27.4 
26.6 
24.2 
24.8 
27.6 
28.4 
28.0 
28.8 
27.7 
23.8 
26.3 
27.3 
28.3 
28.5 
27.5 
26.4 
23.0 
23.3 



25.5 
27.0 

24.9 
28.3 
26.4 
26.5 
23.6 

23.6 
27.4 
28.4 
28.0 
28.2 

26.7 

25.5 
23.5 



} 25.4 



25.8 



25.4 



25.8 



25.7 



25.9 



25.4 



24 6 



25.5 



Thermom^tre 
k alcool. 



28.0 
28.6 
24.7 
28.7 
28.9 
29.3 
28.4 
28.8 
29.3 

27.7 

26.2 
24.0 
24.8 
27.6 
28.5 
28.2 
27.4 
26.5 
23.8 
24.7 
27.6 
28.5 
28.0 
29.4 
27.7 
23.5 
26.2 
27.3 
28.3 
28.6 
27.6 
26.4 
22.7 
23.4 



25.6 
27.0 

24.8 
28.2 
26.0 
26.4 
23.2 



} 25.5 



25.9 



25.4 



25.7 



25.6 



25.9 



25.0 



21.6 



23.3 \ 

27.2 

28.2 

28.0 

28.3 

26.6 

25.5 
23.0 



25.4 



Minima. 



22.3 
22.8 
24.6 



24.5 



22.4 



22.2 



22.3 



22.4 



22.3 



VENTS. 



E.S.E. 
E.S. E. 

N.E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 
E. S. E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 
Calmc. 
N.E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 



Calme. 



id. 

N.N.E. 



N.E. 

Calme. 

N.N.E. 
Calme. 



Id. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

N. B. 

Calme. 

Id. 
N.E. 



iTAT DU CIEL 

et remarques divertes. 



Bonne brise ; nuageui. 

Id, beau; d^couvert. 
Tr6s-faible brise ; nuageux. 
Bonne brise; beau. 
Id, Id. 

Id. Id. 

Beau ; quelques nuages. 
Id. Id. 

Petite brise; assez beau; nom- 

breux nuages. 
Petite brise; assez beau; nom- 

breux nuages. 
Petite brise; oeau; dto)uvert. 
Forte brise; convert. 
Tr^s-beau. 

Bonne brise; qq. sros nuages. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Id. nuages plus nombr 
Id. 

Id. beau. 
Beau; cumulus. 
Id. nuages k Thorizon. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Moins forte ; beau. 
Bonne brise; beau; dto)uvert. 
Beau ; nuages k Thorizon. 
Bonne brise ; beau. 

Id. nuageux ; l^^re pi . 
Id. nuages pluvieux. 
Id. temps k grains. 
Grains de temps a autre. 
Convert ; petite pluie. 
Assez beau ; quoique le ciel soit 
convert d'une couche de nuag. 
transparents et qu'il tombe qq. 
gouttes d*une pluie fine. 
M^me temps ; pluie fine. 
Faible brise, irr^gulidre; petite 

pluie de temps en temps. 
Convert; un fort grain ^44^. 
Petite brise ; beau ; qq. nuages. 
Nua<^es k grains; forte pluie a 3^. 
Faible brise; beau; qq. nuages. 
Beau; c^uelques nuagl^ allong^ 
lointains. 

Id. cnU^rement d^uvert. 
Forte brise; beau; qq. nuages. 
Id. temps variable. 
Id. menace de pluie. 
Forte brise ; d^uvert au zteith ; 

charg^ k Fhorizon. 
Par intervalles grains du N. E. 

avec pluie. 
Nuages ^pais. 
Extrdmement l^ger ; trte-beau. 
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DATBS. 


HBURBS. 


4849. 




Avril. 




29 


6>>3(Km. 




9 h. mat. 




10»»3(Km. 




midi 30'. 




2 b. soir. 




8 h. soir. 




ii h. soir 


30 


7 h. mat. 




8»»30'm. 




40»»3(Km. 




midi 30^. 




3 h. soir. 




5 h. soir. 




minuil30' 



TBMP^RATURE. 



Thermom^tre 
k mercure. 



Moyemie de 29 jours * . . 



Mai. 



7 h. mat. 
9J»30'm. 
44»»30'm. 

4 h. soir. 

2»» 30^ s. 

5 h. soir. 
4 4 h. soir 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
40>>30'm. 

4 h. soir. 
2»» 30^ s. 

5 b. soir. 
minuit. 

7 h. mat. 

midi. 
2»» 30^ s. 
44>>30'8. 
8»»30'm. 
9^ 30' m. 

4 4 h. soir 
4 b. soir. 
3 h. soir. 

6 h. soir. 
minuit. 



24.3 
27.2 

27.8 
28.3 
27.0 

24.5 
23.9 
25.8 \ 
26.8 

27.6 
27.5 
27.8 
27.0 
24.0 



25.4 



25.6 




25.8 



27.0 
29.0 
28.8 
26.3 
23.3 



25.2 



25.3 



25.6 



Thermom^tra 
i alcool. 



24.0 
27.2 
27.8 
28.3 
26.8 



26.7 
29.4 
28.8 
26.0 
22.9 



25.2 



25.4 



24.97 



25.6 



25.0 



25.0 



Minima. 



22.8 



22.5 



24.51 



23.5 



22.8 



22.4 



VBNTS. 



25.4 



22.6 



Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 

N. 

Calme. 

N.N.E. 

N. E. 

N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 

N.E. 



N.E. 

Calme. 

N.E. 

E. N. E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 



Calme. 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

Calme. 
Id. 



iTAT DU CIBL 
et remarques (Uveraes. 



Beau ; quelques nuages lointaiiis. 
Jolie brisc ; beau ; qq. nuages. 
Forte briso ; beau ; qq. nuages. 

!d. Id. Id. 

Forte brise; beau; nuages^ Tho- 

rizon. 
Beau. 

Id. 
Beau; pluie la nuit. 
Brise irr^guli^re; beau; nuages 

6clatants. 
Bonne brise ; noageux au N. E. 
Convert; l^g^re {Huie k midi. 
Moins convert. 
Beau ; quelques nuages. 

Id. enti^rement decouvert. 



Beau; d^uvert. 

Lagers grains. 

Faible brise ; assez beau. 

Faible brise ; assez beau ; nuages 

au N. E. 
Charge k VE. 
L^g^re pluie. 
Tr^s-beau. 

Convert; grain le matin. 
Forte brise; nombreux cumulus. 

Id. temps k grain. 
Brise variable ; convert. 

Id. Id. 

Id. quelques nuages. 

Tr^s-beau; ciel pur. 
Assez beau; convert au S. 
Convert et pluvieux. 
Bonne brise; convert. 
Petite brise; beau. 
Bonne brise ; beau ; nua^. au N. E . 
Bonne brise ; temps mcertain ; 

nombreux nuages. 
Brise mod^rto; convert. 
Bonne br.; beau; nombr. cumul. 

Id. Id. 
Beau. 
Un pen couvert; 14ger grain. 



* Les moyennes diumes du 2 au 20 , obtenues en prenant la moyenne entre ies observations du minimum 
et celies faites entre midi et 2^ 30' du soir, sont, en g^n^ral, trop faibies d*environ 0«.3 ; en tenant compte 
de cette correction , la moyenne du mois devient 25.04. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQCES. 



DATI8. 



HEUAKS. 



TKMPiRATUEE. 



ThtrtDcmttn 
imereore. 



TiUXByomttn 
iaicool. 



iTAT DU GBL 

ttt F0BIU(|MS dIfWMI. 



4849. 
Mai. 



40 



44 



M 



7 h. mat. 
8fc3(Km. 
40>>3(Km. 

4»» 3(K 8. 
3 h. soir. 

6 h. soir. 
minuit. 

5 h. mat. 
midi. 

7 h. mat. 
a^SO'm. 
40J'3<Km. 
midi 30^ 
2»» 3(K 8. 
4»» 3(K 8. 

6 h. soir. 
minuit. 

8 h. mat. 
9»» 30' m. 
44 h. m. 
4«» 30' s. 

3 h. soir. 
5»* 30' s. 
44»»30'8. 
7»» 30' m. 

9 h. mat. 



44 h. m. 
4 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 

44 h.soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
40»»30'm. 
midi 30'. 
3 h.soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
40>»30'm. 
2 h. soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
8»» 30' m. 
40 h. m. 
midi 30'. 
2»» 30^ 8. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
minuit. 



22.7 
26.0 
27.7 

26.9 
27.6 
26.3 
23.2 
22.4 
27.8 
26.2 
27.8 
29.0 
28.6 
28.7 
28.0 
26.6 
23.6 
23.9 
27.5 
26.0 
27.3 

26.2 
25.2 
23.6 
24.9 
26.2 



27.3 
28.4 
27.7 
26.8 



24.9 



25.4 



26.2 



24.4 



\ 25.8 



25.6 / 

23.9 
27.0 
27.6 
28.5 
27.7 
26.5 
24.6 
25.0 
28.0 
29.0 
28.9 
25.8 
24.6 
26.4 
27.9 
28.5 
29.2 
29.5 
28.4 
27.0 
24.9 



25.6 



26.4 



26.7 



22.2 
25.8 
27.6 

26.7 
27.5 
26.4 
23.0 
24.5 
27.6 
25.8 
27.5 
28.9 
28.4 
28.6 
27.9 
26.3 
23.0 
23.4 
27.4 
25.7 
27.0 

26.4 
24.8 
23.0 

24.7 
25.8 



27.2 
28.3 
27.5 
26.5 

25.2 

23.5 
26.7 
27.4 
28.2 
27.6 
26.2 
24.2 
24.6 
27.8 
28.9 
28.9 
25.4 
24.0 
26.0 
27.7 
28.4 
29.0 
29.4 
28.0 
26.7 
24.6 



24.7 



22.6 



24.6 



24.8 



26.0 



22.0 



24.4 



23.0 



25.5 



23.5 



25.3 



25.8 



23.6 



23.8 



26.3 



23.6 



N. 

N.N.E. 

N. E. 

E.N.E. 
E.N E. 
Calme. 

rd. 

Id. 
S. E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
N. E. 
Calme. 
N.E. 
Calme. 

N. 

Cahne. 
Id. 
E. 
E. 
E. 



E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

Calme. 

Id. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
N.E. 



Par rafales; couvert; grains. 
Bonne br.; assex b.; nnag. nomb. 
Faible brise; noa^es sombres au 

N. et i YE. 
Alternant avec do calme ; t. ^ gr. 
Faible brise; plus d^couvert. 
Trte-beau ; sans nuages. 

Id, Id. 

Nuageux vers le N. E. 
Bonne brise ; phivieuz et couvert. 
Assez beau; quelques nuages. 
Nuagea nombreux. 
Jolie br.: beau ; nombreux nuag. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Faible br.;/d. Id. 

Couvert; il a plu. 
Pluvieux ; phue la nuit. 
Couvert et pluvieux. 
Ou fralcheur du N. E. ; pluie. 
Variant k YE. ; sombre et couvert ; 

tonnerre. 
Gel sombre ; il a plu. 

Id. pi. par intervalles. 
Couvert; orage vers 40*». 
Forte br.; assez b.; nuag. nombr. 
Petite brise ; del couvert d'une 
couche de nuages blancs trans- 
parents (cirrus?) ; beau. 
Bonne brise; beau; f^. nuages. 

Id. plus couvert. 

Id. pluvieux et couv. 
Brise mod^r^ ; asaec beau ; nuag. 

^lev^ 
Brise mod^r^ ; assez beau ; nuag. 

transparents. 
Couv. , sombre et pluv. ; pi. la nuit. 
Tr^s-couvert ; peiite pluie. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Petite brise; beau; del pur. 
lAg^re brise; beau; qq. nuages. 

Id Id. JdT^ 

Id. Id. Id. 

Bonne brise ; moins couvert. 
Faible brise ; nuages nombreux. 
Ciel dair ; stratus. 
Stratus k Thorizon. 
Bonne brise ; beau ; nombr. cum. 

Id. Id. ' Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Tr^beau; stratus de FE. k TO. 
Tr6s-foible brise ; stratus. 
L^. br. , assez b. ; il a plu l^g^rem. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 



4849. 

Mai. 

43 



44 



15 



46 



47 

48 



49 



20 



24 



BBUEES. 



8 h. mat. 

9»»ayo'm. 

44 h. m. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
8«» 30' m. 
44 h. m. 
midi 30^. 
2»» 30' 8. 

4 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8«» 30^ m. 
40 h. m^ 

midi. 
2»» 30^ s. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30^. 
2»» Z(/ 8. 

5 h. soir. 

4 4 h. soir 
5»» 30^ m. 

7 h. mat. 
8J» 30' m. 
40h.m. 

midi 30^. 
2»» 30^ 8. 
6»» 30^ 8. 
44»»30'8. 

7«» 30^ m. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30^. 
2»» 30^ 8. 

5 h. soir. 
6»> 30' 8. 
44 h.soir 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
40»»30'm. 
midi 30'. 
2»> 30' 8. 

6 h. soir. 
miouit. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30^. 
3 h. soir. 
44»»30's. 



TBHPiRATCaE. 



Thennom^tre 
4 inercare. 



27.2 
27.5 
28.7 
28.4 
26.0 
23.8 
26.3 
27.0 
27.8 
28.5 
28.5 
28.4 
23.9 
24.2 

27.4 
28.5 
29.0 
28.8 
22.5 
25.9 
28.5 
29.0 
25.6 
26.2 
24.6 
24.9 
26.3 
27.8 
28.4 

29.0 
29.4 
26.5 
24.5 

27.4 
28.5 
29.4 
29.4 
29.4 
28.2 
26.8 
24.5 
26.6 
28.5 
29.5 
29.5 
29.2 
27.6 
23.8 
26.6 
28.9 
28.7 
29.4 
29.5 
25.8 



25.9 



26.4 



26.1 



25.4 



27.5? 



26.7 



26.9 



26.8 



27.0 



Thennomitre 
iaicool. 



25.7 



25.9 



26.0 



25.1 



I 27.2? 



26.4 



27.3 
28.4 
29.2 
29 4 
29.4 
28.2 
26.7 
24.0 
26.6 
29.2 
29.6 
29.6 
29.3 
27.6 
23.2 
26.3 
28.9 
28.8 
29.3 
29.6 
25.4 



26.8 



26.9 



26.9 



23.8 



22.9 



23.4 



22.5 



24.5 



24.6 



23.0 



23.7 



23.2 



VENTS. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 

E. 
Calme. 
N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 

S. S. E. 



Cahne. 

E. 

E. 
E.N.E. 



Calme. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 

Calme. 
Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N. E. 
Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 



ih'AT DU aEL 
et remarquM divenet. 



Obs. sid. t. I. 



, del pur; qq. nuages. 
Bomie brise; beau; qq. nuages. 
Irr^;uli6re ; ciel plus sombre. 
Bonne brise ; couvert. 
Quelques nuages; grain k 4^. 
Petite brise; beau; ciel ^toil^. 
Petite brise; beau; nuag. k Thor. 
Assez beau ; qq. souttes de pluie. 
Bonne br.; assez o.; nuag. nomb 

Id. Id, Id, 

Forte brise; beau; qa, nuages. 

Id, Id. Id. 

Tr^beau temps. 
Faible brise ; assez beau ; 2 legers 

grains le matin. 
Joke br. ; beau ; nuag. & Thorizon . 

Id. Id Id. 

Bonne brise ; beau ; nuag. k Thor . 

Id. Id. qq. nuage.<). 

Couvert; tr^fort gram. 
Assez bc^u. 

Bonne br.; assez b.; nuag. nombr. 
Alternant avec calme; t. lourd. 
Faible; couvert; petite oluie. 
Temps sombre; phiie nne. 
Faible; sombre. 
Mod^r^; beau; ciel ddgag^. 
Assez forte ; beau ; l^g^m. couv . 
Forte br.; assez beau ; nuag. <^pais. 
Forte brise ; nuages nombreux ; 

ciel d'un bleu (Mile. 
Forte brise; beau; nuag. k Thor. 

Id. Id. Id. 

Gel pur. 
Ciel sombre ; nuages noirs ; ^toiles 

pAles. 
Fort v*; b.; nuag. d'un blanc Mat. 

Id. Id, Id. 

Id. Id, Id. 

Fort vent ; beau ; nuag. plus somb . 

Id, Id, Id. 

Bonne br.; Id, Id. 

Passant au N. E.; trte-beau. 
Faible br. ; ciel irar , mais sombre . 
Beau; nuages blancs dloignte. 
Bonne brise; beau; nuag. nombr. 
Forte brise; Id, Id. 

Id, Id. Id. 

Id, Id. Id. 

Gros nuases sombres. 
Brise moder^; beau. 
Beau; ciel pur; nuag.^lhorizon. 
Faible brise; beau. 
Alternant avec calme; beau. 
Rr. movenne; beau; nuag. gris^t. 
Bonne or. ; beau ; nuag. k rhorizon 
Faib. br.; cielddgag^, maisobscur; 

qq. nuag. gris ; etoiles peu brill. 

29 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HBURBS. 



TBMP^RATURB. 



Tbermom^tre 
4 mercure. 



Thennomitre 
A alcool. 



Minima. 



VBNt^; 



^AT DU QBL 

et ramarques diT«n«. 



1849. 

Mai. 

7h. mat. 27.4 

9 h. mat. 27.4 

44 h. m. 28.5 

2 fa. 80ir. 29.4 

d^ 3^ 6. 29.0 

6b 30' 8. 25.3 

nuDuitdO' 24.8 

23 8 h. mat. 28.0 
9>'30'm. 28.5 
44 h. m. 28.6 
midi 30" 29.8 

3 h. soir. 29.6 
44»»30'8. 24.2 

24 7 h. mat. 25.5 
9 h. mat. 27.9 
44 h. m. 29.2 

4 h. soir. 28.9 

2>> 30^ 8. 28.9 

7 h. soir. 26.5 

44 h. soir 24.7 

7 h. mat. 25.7 

40 h. m. 29.7 

midi 30". 29.4 

2»»30'8. 28.7 

5 h. soir. 27.6 

6 h. soir. 26.6 
44 h. soir 24.8 

26 7 h. mat. 27.5 

9 ii. mat. 28.0 

44 h. m. 28.7 

3 h. soir. 29.0 



Moyenne de 26 jours. 



Sept. 
4" 



midi. 
2 ii. aoir. 
6 h. soir. 
44i>30's. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
44 h.soir 



26.5 




30.5 
30.0 
27.2 
26.0 
30.5 
34.5 
34 .i 
20.9 
25.5 



26.8 



26.4 



26.5 



26.9 



27.5^ 



28.4 



27.4 
27.3 

28.5 
29.5 

29.0 
25.0 
24.4 
28.0 
28.4 
28.7 
29.8 
29.6 
23.9 
25.2 
27.9 
29.3 
28.9 

29.0 

26.3 

24.2 

25.4 

29.7 

29.5 

28. 

27.6 

26.4 

24.4 

27.4 

28.0 

28.8 

29.4 



30.5 

30.5 

27.3 

26.3 

30.5 

34.7 

34.4 

30 

25 



26.4 



25.1 



26.8 



23.9 



26.3 



23.4 



8 > 26.4 



23.6 



26.9 



24.0 



25.88 



23.30 



27.7 



23.7 



ill 



28.4 



22.8 



E. 
E. 

E. 
E. 

E. 
E. 

N. E. 
N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

N. E. 

N. E. 

E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 
E.N.E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 



Calme. 
Id. 
E. 
E. 
E. 



Calme. 
E. 

Calme. 
Id. 
E. 
E. 
E. 



Faib. br. ; assBEbeau ; nuag. somb. 
Bomie brise; nuages nombreux; 

qq. goattes de pluie. 
Avec aiiem. de cafane ; nuag. pluv. 
BoDoe br.: assez beao; queiques 

nuages blancs. 
Forte br.; assez beaa ; qci. nuages. 
Faib. br. ; un pea couv.; pi. l^ere. 
Bonne brise; beao; ciel ^toil6. 
Beau; nuagc» kVE. 
Forte brise; nuages nombreux. 

Id. nuages gris. 
Bonne brise; beau; qq. nuages. 

Id. Id. Id. 

Nuag. somb.; ^toiles peu brillant. 
Faible br.; beau; nuag. ^latants. 
Jolie br.; beau ; nuag. plus fences. 
Bonne brise ; beau ; nuag. 61ev^. 
Bonne brise; beau; couche mince 

de nui^s. 
Bonne brise ; trto-beao ; qq. nuag. 
Faible brise ; assez beau ; Id. 
Couvert et sombre. 
Tr^s-beau. 

Petite brise; nombreux nuages. 
Bonne brise; Id. 

Id. queiques nuages. 
Jolie brise ; Id. 

Faible brise ; Id. 

Ciel MoM^ maissomb.; qq. nuag. 
Ciel brillant; qq. nuages; beau. 
Bonne br.; grosnuag. gris; beau. 
Id. nuages nombr.; beau. 
Id. tr.-Maa;qq.nuag.Idg. 



Beau. 

Bonne brise; beau. 

Pluie. 



Bonne brise ; beau. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Queiques gouttes d'eau. 



* Dans le calcul des moyennes diumes de ce mois, on a n^ligd les observations de O'' ei 40^' du matin. 
Les temptetures donntee pour ces heures tont ^videmment trop ^levto , sans doute par une action directe 
ou indirecte des ravons solaires sur le thermom^tre. 



GUADEXOUPE. 
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DATB§. 



4849. 
Sept. 



to 



6 h. mat, 

d h. mal. 

midL 

9 h. mat. 

midi. 
2 h, soir. 
4 b. soir, 
40h. soir 

4(} h. m. 

midi. 
t h. soir. 
4 h. soir. 
4 4 h. ioir 
€ h. mat, 

9 h. mat. 
midt, 

I b* soir. 

4 b.sojr. 
6 U. soir. 
44 b,«oir 



€ b, mat. 
9 b. mat. 

midi* 

3 b. sotr. 
6 h, soir, 

6h. mat. 

5 h. mat. 
midi. 

2 b. soir 

4 h. ftoir. 

6 K. §oir, 
44 b.soir 



6 h. miL 
9 h. mat. 

midi. 
t b, Boir. 
Sb<§oir. 
44 h.goir 
e b. mat. 
a h, mat. 
40 h. m, 

midi. 

t h. scrir. 

b. Boir. 

minuil. 



TKMPKaATUai. 



TbcmiDjai^tri^ 
4 mercurtv 



27.8 



f7.9 



t7.9 



30*& 

30.4 

i&.8 



21,6 
29.7 



15.8 



«7.« 



27.0 



f7.2 



4 aJcosL 



26.0 
34 6 
30.7 
34.4 
34.6 
26.0 
34.5 
»I.O 
30.5 
30,5 
26.5 
26.3 
3t.O 
34.2 
30«g 
30.3 
26.6 
24,0 

30.6 

30.5 

26,3 

26.6 
26.0 
14,8 



22.4 
29,S 

28.2 
26.5 
23.5 
22.0 
^.6 

ao.e 

30.6 
30.4 
28.4 
25,9 



24.5 \ 

29,6 

34.0 

30.5 

26,0 

23,6 

22.4 

30.4 

29.7 

30,5 

29.9 

28.3 

24.3 



28J 



/ 28,0 



28.0 



27,4 



25.8 



17.6 



27.4 



27.2 



Minima. 



24.4 



24.4 



24.7 



23.5 



22.2 



24.6 



ff.6 



22,3 



YEKTS. 



Calme. 

N,N,E. 
N,N E, 

Calme. 
N.N.E, 
N.N.E, 

N.N.E. 

N. N. E. 



Calme. 

Id. 
N. E. 
N.E. 
RE. 
N. E. 



N, 

N. E, 
Calme. 



Calme. 
id. 
id. 



E. 

Calme. 
Id, 
Id, 
Id. 
id. 
Id. 
B. 
E. 
E. 

Calme. 



Id. 

id. 

B. 

E. 
Calme. 

id. 

id. 
RE. 
N.E. 
N.E, 
N. B. 
Calme. 

id. 



6tAT HU ClMh 



Bean ; ciel dieag^. 
Boniie brjse: beuu. 




Id. Id. 




Id. Id. 




Quetques ouaras. 
F<ublebrise;beau; 


qq. nuages. 


Id. Id. 


Id. 


Id. Id. 


Id. 


Br.moyenne; td. 


Id. 


id. Id. 


Id. 


Beau: tans nuagea. 




Id. Id. 




Bonne briae; beau. 




Id. Id. 


nuag.)«^K 


Id. Id. 


Id. 


Id. Id. 


Id. 



Charge ; pltue li^^. 

L%er; piresque calme; b^u ; 

qq. Boagea. 
Pelitebrise;beau; qq. nua^. 
Gros nuages aombrea ; quelqut^ 

goutt^d'eaii. 
CouTrertj pbii© k larges gouttes^ 

puis nne. 
Ciel charge. 
Beau ; ciel d^gagd. 
Beau ; ciel (M^Btg^ ; A %^ 45' mat, , 
16g^e secQusse de tremble- 
roent de torre. 
Beau; ciel d^gap^. 
Bmemod^r^; beau; groanuagei 

noirs. 
U a plu; del assez pur, 
Asiez beau; quelquea miagea. 

id. qq.nuageaaombres. 

Beau ; eiel pur. 
Id. il 
ii, id. 

Bme modSr^ ; bemi. 
Bonne brise; beau. 
id. id. 

Petite brise; id, 
Gel cbarg6, sombre; entre 44'* 
et minuit, forte avefse avec 
vent violent. 
Beau ; del di^gag^, 
Ciel cbarg^ de nuages ^pais. 
Bomie br.; asset b^u; qq. nuag. 
Bonne htm; beau; del pur. 
Beau : dd pur, 
id. itC 
id. Id. 

id, quelquea Duages. 
Petite bri^ ; ciel un peu cbafgd. 
Beau; ciel un peu charge. 
id. tiuagcii cfu c6t^ ou vent, 
id, images l^ere, ckirs, 
Ou petite briie N, B.; beau. 
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OBSERVATIONS MfiTlfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4849. 
4f 



U 



14 



15 



16 



IT 



14 



l^» 



HStJEES. 



9 h. mat 

2 b. 9oir. 

6h.8oir. 
11 h. ioir 

40 h. m. 

midi. 
i h, eoir. 
4 h- soir. 

&h. soir, 
1 1 h. soir 

midj. 
t h. eoir, 
ih.soif. 
6 h. ioir* 
11 b.ioJr 
6 b, QUlt. 
§ h. mat. 

10 b. m. 
midi, 

2 h. soif . 
i b. soir, 
6 h.3oir< 

11 b.soir 
a b. mat. 
^ b, mat, 

midi. 
% h, soir. 
10l>3(Fs, 
6h.maL 
a b. mat, 
10 b. m. 

midl. 
i h. Hoir. 
4 h. soir. 
6 h.soir. 

6 b. mat. 
9h.niat, 

midi. 
1 b. soir. 
4 b. Boir. 
6 b, floir, 

8 b, soir, 
10i»30's, 
6 b. maL 
a h. mat. 

midi, 
t b. soir. 
I h. ^ir. 
lOh. soir 



TEMFiftArtrflB. 






30,7 

aOvi 

28.0 
26.0 
23.4 
30.2 
34.3 
314 
30.7 
t9A 

27.4 
25.7 
30.4 
30.7 
30.2 
28,7 
25.7 
14.4 
29.8 
31.0 
31,7 
31.3 
29.8 
28J 
26.0 
23.3 
31.5 
31,6 
31.5 
24,7 
13.6 
2a.4 
31.6 
32.4 
31.7 
30.S 
29.0 
27.0 
25.2 
31.4 
31.4 
31.4 
30.2 
29.0 

27.7 
25.7 
25.0 
27.0 
31.0 
31.6 
31.3 
26.0 



27.5 



27.6 



27.9 



28.0 



27.6 



28.5 



28.3 



27.7 



4 itcooL 



22.8 

31.2 
31.0 

30,6 

ia.2 
25,5 
23.1 
30.4 
31.7 
31.8 
31.2 
29.5 

27.4 
25.2 
30.6 
31.0 
30.5 
29.0 
2S.a 
24.1 
30.1 
32.8 
32.0 
31.8 
30.3 
28.2 
25.5 
23.4 
32.5 
32.1 
31.9 
24.5 
23.3 
29,7 
31.0 
33.1 
31.4 
31.7 
29.1 
27.0 
25.3 
31.8 
31,7 
31,8 
30.5 
29.4 

27.7 
25.5 
25.0 
27.4 
31.2 
31.2 
31,9 
26.5 



27.6 



27.7 



28.1 



28.2 



27.8 



28.9 



2S.5 



28.1 



MtBim*. 



22.3 



23.2 



223 



23.6 



22.8 



23.3 



25.2 



244 



VMKTS. 



Calma. 

Id. 

S. E. 
S. E. 

E. 

Cafme. 

/d. 

S. S. E. 
S. S. E. 
S. S. E. 
S. S. E, 

Catme. 

14. 

fd. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id, 

id. 

S. E. 

SB. 

S. S. E. 

S. S. E. 



Gaime. 
Id. 

Id. 

Id. 
S, S. E. 
S. S. E. 



Calme. 

id. 

id. 
Variable. 
S. S. E. 
S. S. E. 
S. S. E. 
S. E. 



Calmc. 

S.E. 
S. E. 
S. E. 
S.E. 
E. 

E. 

Calme. 
/'/. 
id. 

s. 
s. 

E. 



iTAT Bv ani. 



0e9u ; quelqn^ gn» nuag. bkncj 

fciimolus). 
Baau ; quelqu^ groA nuag. blancs. 
Petite brise; beaa; qq. nuages. 
Petite brise; nuagesl^ers traiL>- 

parents (cirrus?! 
Faible brise; tr^beau. 
Ciel ^toil^. 
Beau; ciel pur. 
L^^^re brise ; beau. 
Faible brise; beau; qq. nuigps. 
Jolie brise : id. id. 
id. id, id. 

Giel pur k VE ; orageux, tonnerre 

Beau. 
id. 
Brise moyeane; beau. 
Id id. 

id. id. 

Beau. 
Id. 

id. quelques nuag^, 
Ciel char^^ tie nuages iombres. 
Pelite brise ; beau ; qq, cumulus. 
Bonne brise ; id. 
id. id. 

Petite brise; beau; qq, nuage^. 
Beau. 



Id. 

id. 

id. 
id. 



qq. cumulus, 
saua nuages 
Bonne brise; bc^u; ciel Ir^-pur. 
Beau ; ciel pur. 
Id. id. 
Ciel cbar^6 4 TE. 
Faible bnse; gro3 nuag. sombrea. 
Beau. 

Bonne brtse; beau. 
id, id. 

Faible brise; beau. 
Couverl; pluie l^g^. 
Beau ; nuages nombreui. 
Bonne brise ; beau , grm nuaget. 
Id. id. ciel pur 

id. Id. id 

id. id, nuage^aTE. 

Petite brise; beau; i 7** 25', 14- 

ger tremblement de terre. 
Petite brise; beau; ml dtoi[e. 
Beau ; del ^toil^. 
Couvert: pluie fine. 
id. ' Id. 

Id. pluie fine par iDter\all. 
Bonne brise; moins i^uvert. 

fd. id. 

Petite bnse; beau. 



GUADELOUPE. 
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OATBS. 



4849. 
Sept. 



tl 



ft 



31 



25 



le 



BlURES. 



6 b* mat. 

8 h. mat. 

micti, 

2 b. mir. 

4 b. soir. 
6 h, soir. 
44 b, soir 
6 b. mat. 
% h. mat. 
40 b. m. 

midj. 

4\ h.ioir 
6 b, mat. 
a b. mat. 

3 h, soir, 
i b. soir, 
6 b. mat. 

9 b* mat. 
midi, 

3 b. soir. 
6 h. Boir. 
mimut. 
6 h. mat, 
8 b. mat. 

40 b, m. 

midL 
3 h. aoir. 

5 tt, soir. 
mimiii. 

6 b. mat. 

8 b, mat. 

10 b. m. 
midu 

3 b. 9oir. 
5»* 30' s, 

mimiit. 

6 b.mat. 

%h. mat. 

40 b. m. 

midi. 

2 h. Boir, 

4 b. soir. 

6 b. Boir. 
miouit. 

% b, mat. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h, soir. 
i h. ioir. 

7 h. soir. 
44 b.aoir 



TBMP^aATURE. 



4 tnercon. 



2*2 
20.5 
31.9 
34.7 
3<).9 
2g,8 
f&.4 
24.5 
29.1 
32.5 
34,5 
34.2 
26.2 
24,5 
29.5 
34.5 
30.7 
24.4 
32,5 
34.3 
34.4 
2S,5 
24.6 
24.3 
34.4 

32.5 
34.2 
34,0 
29,5 
26.0 
25.7 
30,3 
34,8 
30.4 

30.3 
28.7 
25.0 

23.3 
29.2 
32,5 

ao.5 

29.8 
29.5 
27.7 
26.4 

26.4 
34.4 
2S.6 
29.0 
28.3 
27,0 
26.4 



Obs. sid. 1. 1. 



28 



27.9 



28 J 



27.9 



28.3 



27.9 



27.2 



17.4 






24.0 

29,8 

32.2 

32.4 

34.4 

29.2 

25.4 

24.3 

29.9 

32,8 

34.8 

34,6 

25.2- 

24.4 

29.9 

34.8 

34.2 

24.4 

32.7 

34.6 

34,9 

288 

24.3 

24.3 

34,6 

33.0 
34.5 
34.5 
29,9 
25.8 
25.6 
30.5 
32.3 
30.7 

30,7 
29.0 
24.8 

23.2 
28,9 
32.6 
30J 

30.3 
29.8 

18.0 
26.3 

26.3 
34.4 
28.7 
29.2 
28.2 
27.0 
26.4 



28.4 



28,2 



28.4 



tU 



2B.5 



28.4 



27.3 



27, 



23.4 



23.0 



23 J 



23.0 



23.4 



25,6 



23 J 



26.0 



VEWT8. 



Galme. 

S. B, 

S. E. 

S. E. 

S, E. 

S. E, 

Calme. 

id. 

Id. 

Id. 

S. E, 

S. M. 

Calme, 

Id, 

Id. 

S. E. 

S. £. 

B. 

B. 

B. 

E. 

N.E. 

N, E, 

Calme. 

E.S.E. 



E.S.E. 

B.S.E. 

E.S.B. 

Calme. 

Id. 

M, 

S. B, 

8. E. 

S. E, 

S. B. 
SB. 
Calme. 

Id. 

Id. 
N.B. 
N. B. 

N. E. 
N. E. 

Calme. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

id. 

Variable. 

Calme. 

id. 



et remvqisei dinnoa. 



Beau ; del dfcou vert. 

Petite brise; beau. 

Bonne br.; beau ; qq, nuag. somb. 

Bonne brise ; beau : ciel pur. 

Id. Id. ll 

Faible bnse; beau. 
Beau. 

td. 

fd. 

Id. 

Id. 

id. 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

Id. 



quelques nuages blaaci. 
ians DuagSB. 
id. 



quelquos nuages. 
Id. 

Petite brise; beau; del d^ag4* 
Bonne brise; beau: qq. nuagea. 
Id. Id. Id7 

id. id. Id. 

Petite brise ; ciel charg6 au N. E. 

Id. beau; ciel pur. 
Beau ; ciel ddgag^. 
Bonne brise ; beau ; gros nuages 

sorobres kVE. 
Forte brije ; un peu couvert. 
Id. beau. 
Id. cbarg^ au N. 
Beau; ebargd kVE. 
14. 

Id. ciel enti^rement d^cou vert . 
Bonne brise : beau ; qq. nuagei. 
id. id. cbarg^fl-B. 

Bonne brise; tr^a-couvert; quel- 

ques gouttes d'eau. 
Bonne brise ; nuages nombreia. 
Pet.br.; beau ; qq. nuag. eombre^. 
Beau au£4nitb ; nuagTes accumul^ 

auS, E.; pbiie la oiiit. 
Couvert ; nuages sombres. 

id. petite pluie par int«rv. 
Bonne br, ; beau ; qq. nuag. bianco. 
Serein d FE,; cbarg^ au N. et a 
rO.; quekjues gmittes de pluie. 
Nuages sombres au N. E. 
Petite brise ; nuagea trSs-lfigers. 
Beau; quelques images. 
Assez beau ; gro^ nuages ; pluie 
parmtervallcs, pendant la nuit. 
Couvert; tonnerro lointain. 

Id. temps lourd, 
Ou pet. br. S. E.;c^uv,; pi. cool. 
Couvert ; pluie. 
Du S. E. au S, 0.; aaeet beau. 
Beau. 

Beau; quelqties nua^ elev^ 
chasaent du N. E, 

50 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4819. 

Sept. 

29 



30 



HBURBS. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
3 h. 8oir. 
44»»30'8. 



6 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 
44»>30'8. 



TBMPlftRATUlB. 



Octobre 

4«r 



6 h. mat. 
7»>30'm. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 
lO^'dO's. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
Sh.aoir. 
i h. soir. 
6 h. soir. 
minuit. 
6 h. mat. 
8h.mat. 
40 h. m. 

midi. 
Sh.floir. 
ih. soir. 

6 h. soir. 
40>'30'8. 
6 b. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
Sh.80ir. 

5 h. aoir. 
minuit. 



TlMnnomtoe 
Amercure. 



Moyemie de 28 jours. 



24.5 
30.5 
34.4 
34.2 
29.6 
26.0 



23.0 \ 

26.7 

28.0 

29.7 

27.0 

26.7 



27.9 



23. i 
25.5 

24.3 
27.5 
28.0 
28.6 
27.3 
25.2 
23.3 
26.8 
29.6 
29.8 
29.9 
29.0 
28.4 
23.8 
23.4 
29.9 
30.7 
34.2 
30.2 
28.2 

26.3 
23.5 
23.4 \ 

28.3 
29.7 
29.7 
29.7 

24.3 
26.5 



27.8 



27.67 



25.8 



26.7 



27.0 



26.6 



ThttrmomAtra 
Aalcool. 



23.2 
25.5 

24.5 
28.0 
28.4 
28.9 
27.4 
24.8 
23.4 
26.9 
29.6 
30.0 
30.4 
29.3 
28.3 
23.5 
23.0 
29.9 
34.4 
32.0 
34.2 
28.6 

26.4 
24.0 
23.0 

28.3 
29.8 
29.8 
29.9 

24.4 
26.3 



24.4 
30.4 
34.4 
34.5 
29.9 
25.8 



22.9 
26.7 
28.2 
30.4 
27.0 
26.8 



28.0 



27.9 



27.84 



25.9 



26.9 



27.3 



26.6 



Minhna. 



24.2 



22.9 



23.54 



22.7 



23.4 



22.9 



22.3 



vBirrs. 



Calme. 

Id, 
N.B. 
N.E. 

S. 
N.E. 



B.S.B. 
B. S. B. 
E.S.E. 
Calme. 
SB. 
B.N.E. 



ktkr DU QBL 

•t ranuirqaet dhrenai. 



Calme. 
E. 

Calme. 

S. B. 

S. E. 

S. B. 

Calme. 

Id, 

Id. 

Id, 

B. S. E. 

Variable. 

S. E. 

S. E. 

N.E. 

Calme. 

Id, 

Id, 

B.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

B.N.E. 

Calme. 
N.E. 
Calme. 

Id, 
E.N.E. 
B.N.B. 
B.N.E. 

S. S. B. 
S. B. 



Beau ; quelques nuagea. 

Id. nuages sombrea au N. B. 
Joiie brise ; beau; qq. nuages. 
Br.modMe; Id. Id. 
Bonne briae ; beau ; nuages lagers. 
L^re brise ; del ebar^ ; rafales 

du S. et orages loint.; de 4>' 30' 

k 3^da mat. , Tiolent orage du S. 

el forte pluie. 
Par fortea rafales; couTert et pluv. 
Forte brise; trte-charg^. 
Moins forte ; moins cnarg6. 
Couvert; del moins sombre. 
L^re brise ; bean ; nuaees 6pais. 
Petite br.; nomb.nuag. obkoupte. 



Sombre et couvert. 

Vent violent s'^l^ve ; pluie torren- 

tielle; thenn. mouill^, 22.5. 
Couvert ; pluie fine et continue. 
Couvert ;aoleil pMe. 
Bonne brise; nuages biancs. 

Id. del plus d^g^g^ 
Beau; quelques nuagas. 
Couvert; petite pluie. 
Couvert; u a plu la nuit. 
Nuageux^ soleil teme. 
Bonne bnse ; tr^miaffeux. 
Du N. au S. is.; charge au N. 
Forte brise: heaa; qq. nuag. 1^. 

Id. Id. Id. 

Faible br.; beau ; peu de nuages. 
Couvert; pluie. 
Beau ; quelques nuages. 
Id. Id. 

Jolie brise; couvert, sombre. 
Forte brise; couv.; nuages sombr. 
Beau; couvert au N. 
Brise moyenne ; beau ; miag. tr^ 

61evte et d^coup^ (oirrus?). 
Chargd; nuages aombraa. 
Par raftlea; sombre; phivieux. 
Beau; quelques nuages k Fboriz.; 

pendant la nuit , grdns et rrtil. 
Beau; quelques anages. 
Forte brise; couvert 

Id. Id. 

Trte4brte briae ; beau ; Bombreux 

cumulus. 
Couv.: pfanrieux; tempe k grains. 
Forte brise; couvert; t. k grains. 



GDADELOUPfi. 
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DATES. 



4849 
Octobre. 



40 




ih'AT DU CISL 
«t ramarqiMS diTertw. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. 8oir. 

4 h. soir. 
6h.8oir. 
40 h. soir 
6 h. mat. 

8h.mat. 

40 h. m. 

midi. 



4 h. soir. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 

40»»30'8. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 



Gh.mat 

Sh.maT' 

40 h. m. 

midi. 

5 h« soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
4 41^30' 8. 
6h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
% h. soir. 
4h. soff. 
6 h. soir. 
44 h. soir 



Un peu oouvert; la rniit, rafoles. 
Beau; nombreux cumolos. 
BoDoe brise; un peo couvert; 

queloues iiuages. 
Bonne orise: bini; qq. nuages. 

Id. Id. Id, 

Beau ; grain de pluie i 4 heures. 
id, auelques nuag^. 
Trte-leg^re brise; couvert de 

nuages l^rs. 
Beau ; nuages & I'horizon. 
Petite brise; beau. 
Forte brise; beau; nuag. k I'hor. 

Id. Id. Id. 

Forte brise; beau; qq. nuages 

pommel^. 
Forte br. : beau ; mia^. i Thorizon . 
Trds-faible br.; b.; ciel pommel^. 
Faible brise ; bean; nuages l^ers. 
Beau; tomb^ la nuit 4 millimetre 

d'eau. 
Petite br.; beau; nuages 4 Thoriz. 
Forte brise; entii^reinemt couvert. 
Trto-forte brise; assez beau; n^ 

buleux. 

Ciel ndbuleuz ; un peu sombre. 
Brise moyenne ; del couvert ; nua- 
ges Idlers. 
Petite bnse; tr^beau. 
Beau: nuages i Thonxon. 
Trds-l^re brise; bean; nuages 

k riii^rizon. 
Bonne brise ; beau ; qq. nuages. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Moins forte ; le tempi se couvre. 
Faible brise ; beau ; qq. gros nuag. 
Beau; qq. gros nuages noirs. 
Couvert et sombre. 
Couvert et sombce; pluie la nuit 

(23 miUim^trea). 
Convert et sombre. 

Id, petite pi. par intervalles. 
Petite bnse; moins couvert. 
Bonne brise; moins oouvert. 
Faible brise; oouyerl. 
Faible brise ; sros nuag. pluvieux. 
Couvert; sombre. 

U. Id, 
Bonne br.; beau ; qq. nuag. k I'hor. 
Bonne brise; beau; qq. nuages. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id, Id, Id. 

Beau; qq. nuaj;es; grain k 5^ 30'. 
Nuageoz; petits ^ma. 



168 



OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4849. 

Octobre. 

44 



42 



43 



44 



45 



46 



HBURK8. 



6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
8 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
minuit. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
40>>30'8. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 ti. soir. 
40>»30'8. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
401' 30" s. 
6h.mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 

441^30' 8. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. aoir. 



4 h. aoir. 

7 h. soir. 
44i>30'8. 



TBMPlftRATUEE. 



Thermomitre 
k mercure. 



24.0 \ 



28.7 
28.4 
26.9 
28.8 
27.4 
26.8 
26.4 
24.2 

25.4 

28.0 
23.8 
25.5 
26.4 
25.9 
24.5 

23.5 
26.5 
28.9 
29.3 
30.0 
34.5 
29.4 
26.0 

24.4 
27.2 
29.3 
30.3 
30.4 
32.3 

29.5 
26.8 
24.7 
26.6 
28.7 
29.6 
30.9 
30.9 
28.0 

25.0 
24.2 
26.3 
27.5 
29.0 
30.6 



34.2 

27.4 
26.0 



^ 26.3 



24.5 



27.2 



27.9 



27.2 



26.9 



ialcool. 



23.8 

29.4 
29.0 
27.4 
29.2 
27.2 
26.5 
26.5 
24.4 

25.4 

28.5 
23.5 
25.4 
26.0 
26.8 
24.5 

23.4 
27.2 
29.4 
29.9 
30.7 
34.9 
29.0 
25.5 

24.5 
27.5 
30.0 
34.0 
31.0 
33.0 

29.4 
26.7 
24.8 
26.7 
29.3 
30.0 
34.4 
30.9 
28.4 

25.0 
24.0 
26.4 
27.5 
29.4 
32.4 



34.3 

27.2 
26.0 



26.5 



24.6 



27.5 



29.3 



27.5 



27.0 



Minima. 



23.6 



24.0 



/ • 



23.6 



24.7 



24.0 



vBirrs. 



Calme. 

Id. 
E. S. E. 
B.S.E. 

S. E. 
Calme. 

S. E. 

S. E. 
E.N.E. 

Variable. 

E. 

Variable. 

Id. 
E.N.E. 

Calme. 
Id. 

Id. 

Id. 

E. 
S. E. 

E. 

E. 
Calme. 
E. N. E. 

Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 
E. N. E. 



Calme. 

Id. 
S.E. 

0. 
Calme. 

E. 

E. 
E. S. E. 
Calme. 

Id. 
Id. 
Id. 
S. S. E. 
S. E. 
E. 



E. 

Calme. 
Id. 



ifrfAT DU OBL 



Assez beau; noages i rhorizon ; 

g;rain la nuit. 
Asaez beau; nua^ k rhorizon. 
Boime brise ; gram sans pluie. 

Id. R^jbre phiie. 
Trte-forte brise ; honzon charge. 
Temps k lasers grains. 
Assez forte Drise; grains. 

Id. nuages sombr. 

Temps k l^rs erains; la nuit, 

5 millimetres d eau. 
Du S. S. E. k YE.y par rafales; 

oouvert. 
Convert; temps k l^rs grains. 
De VE. au S.; couy.; 1^. grains. 

Id. Id. Id. 

Couvert. 

Moins couvert ; horizon charge. 
Couvert; sombre; phiie presque 

continue. 
Beau ; quelques nuages. 
Ou fratcneur du S. 0. ; assez beau . 
Bonne brise ; beau. 
Id. tr^s-beau. 
Id. Id. 

Id. beau ; qq. nuages. 
Beau ; quelques nuages. 
Petite brise; bande de nuages 

sombres. 
Beau ; nuages k Thorizon. 
Id. Id. 

Bonne brise; beau; cumulus. 
Id. Id. Id 

Id. Id. Id. 

Petite brise; ciel enti^rement 

d^uvert. 
Beau ; nuages k I'horizon. 

Id. 
Fratcheur; beau; nuag. a Tboriz. 

Id. Id. qq. nuages. 
Couvert , k>urd ; qq. gouttes d'eau. 
Bonne brise ; erams sans pluie. 
Faible brise ; oeau ; nuag. au S. E. 
Brise moyenne; lourd; chaud. 
Pur au zenith ; nuages pluvieux 

au S. et au S. 0. 
Couvert; sombre; il a plu. 
Beau ; qq. nuages k Thorizon. 

Id. nuages au S. E. 
Nuages sombres. 
Boime brise; beau. 
Petite brise; presque calme; tr^ 

beau; tr^s^peude nuages, jour 

blatant. 
Petite brise ; trte-beau ; del un 

peu plus nuajeeux. 
Beau ; charge k fWiioii, au S. E. 

Id. qq. nuages k rhorizon. 
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Di4TBS. 



<849. 

Octobm 
IT 



4S 



49 



20 



i1 



6 fa. mat. 

5 h. nmt. 

10 li. m. 
midi. 

8 li. soir. 

4 h, mk. 

6 h. soir. 
<4 h.sotr 
6 h. mat. 
8 b. mat. 

midi. 

I b- §oir. 

1 h. soir. 
6 h. soir. 

1 1 h. soir 
6 h. mat. 
d h. mate 
10 h. m. 

midi, 

5 h. soir. 
Ih. soir. 

6 h. ftoir. 

6 h. mat, 

5 b. mat 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 b. BOJr. 

6 h. mat. 

5 b. mat 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir, 
i h. soir. 
b. soir. 

4o«^ao'9. 

6 b. mat. 
8 b. mat. 
40 h. m. 

ooidi. 

f h. sob*, 
i b, soir. 
6 b. soir. 
44'»30's. 



TIMPJ^RATITIIE. 



Tliemiom^trc 



24.5 
27,0 

28.6 
SO- 9 
St. I 
34.3 

29.3 

26.7 
24.g 
28.2 
30.7 
34.0 
34.3 
34.! 
38.8 
26.4 
2L6 
27.5 
30.5 

20.0 
30-7 
28.4 
27.3 
25.3 
23.6 
28.2 
28.6 

34.4 
20.5 
30.3 
28.2 
24.5 
23.5 
28.4 

29.5 
20.7 
34.0 
30.2 
28.2 
26.1 
24.5 
27.8 

ao.2 

30.8 
34.5 
30.f 
28.8 
26.4 



^.7 



28.4 



27.0 



^.2 



27.4 



27.9 



Thermometre 
I bIcqoU 



27.9 



28.4 



27.2 



24.5 

27.2 

29.0 
30.4 
34.7 
34,5 

29.0 

26.8 
24.8 
28.6 
34.0 
34.7 
32.0 
34J 
28.8 
2IS.9 
24.5 
28.0 
30.8 

29.8 
30.8 
28.4 
27.2 
25.4 
23.5 
28.8 
18.5 

32.2 
29.8 
30.8 
28.2 
24.6 
23.5 
29.2 

30.1 
29.8 
34.3 
30.6 
28.0 
25.9 
24.5 
28.3 
3!.t 
34.4 



32.0 
34.0 

28.8 

26.0 / . . . 



27.S 



27.6 



2S.2 



24.3 



24.8 



24.0 



23.6 



13.5 



24.4 



VENTS. 



S. B. 

S. E. 
E. S. B. 

E. a E. 

E. 
B. 

Calme. 
id. 
Id. 
Id. 

E. S.E. 



E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 
Id, 

id. 

E. N. E. 
E.N.E. 

E. 

E.N.E. 

N. K. 

Calme. 

Id. 

Id. 

E. 
N. E. 

B. N. E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
Calme. 

Id. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 
B. S. E. 
B. S, E. 
E.S.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 
B. N. E. 
E.N.E. 

B. 

E. N. E. 
E.N.E. 



E.N.E. 



N.E. 



BTAT DU CffiL 

et remarqiiftt diTersn. 



Obs. s^d. t I. 



L^g, fralcheur; b.; nuag. nombr, 
BoniiR brise; beau- cemlure de 

nuaj^^es ^ rhorizon 
Bonne brise ; beau ; nuag. k Tbor. 

Id. Id, fd. 

Br.mofenne; Id. Id, 

Bnse moyenne; beau, borizon 

moms cbarg^. 
Beau. 

Id, 

Id. ceinture de nuages k I'hor. 

Id. Id. 

Bomie brise ; beau. 
Faible brise ; feers grains, 
Brise mwMr^ ; Mgers grains. 

fd. il 

Beau; nuag^s a rhortzon. 

Id. sans nuages. 

Id. oeinture de nua^. 
Faible brise; ceioture de nuage^. 
Bonne brise ; beau \ qq. nuage^ 

sombres. 
Brise mod^n^; l^wrs grains. 
Trte-faible brise ; l^g^rs grains. 

Id. Id, 

Lagers grains. 
Tr^beau temps. 
Nuageui ; gr. la ntiit (46 milbm.). 
Petite brise; nuaj^eux au S. 
L^g^ra Iratcbeurj l^rs grains: 

nuagaux. 
Bonne brise; 16^. gr.; nuageux. 
In^gale; orageux; grains. " 
Tr^faibie; mains convert. 
Tfi^-cbarg^; surtout au S. B. 
Beau ; it ajplu prijcikjemment. 
L^gersoume; beau ; qq. niiages, 
Bri^ mojrenne ; beau ; quelque* 

nuages. 
Petite brise ; beau; qq. nuages. 
Bonne brise; fd. nuage^ gri9. 
Id. Id, nuag.au N.O. 

Brise moyenii©; beau. 
Beau; quelques cumulus. 
Id. 
Convert ; nn pen aombre. 
Petite brise ; nuageux. 
Aflsez bonne briae; nua^ui. 
Bonne brise; tr.-beau; quelquiei 

nuagt^ l^gerg. 
Bonne brise ; tr^»-b^u ; quelqu^ 

cumulus. 
L^re brise; trds-beau; quel- 

ques cumulus. 
L^^re brise ; tr^beau ; quelque«i 

cumulus, 
Jobe brise ; tr^beau ; nuagies a 

rborium* 

31 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HBURES. 



TBMPiRATURB. 



Thermom^tre 
4 mercure. 



Thermomitre 
4 alcool. 



YBirrs. 



iktAT DU GIEL 
•t ranuirqaM ditWMS. 



4849. 

Octobre. 
23 



24 



6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
40 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 



Moyemie de 24 jours. 



Novem. 



40 



9 h. mat. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
7»» 30^ s. 
40»»30'8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7»» 30^8. 
40»»30's. 
6 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
44 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h.soir. 

6 h. soir. 
44«»30'8. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 



24.9 
27.9 
29.3 
28.4 

28.7 
30.4 
27.8 
26.5 
24.7 
27.9 
29.7 
30.7 
34.5 
34.2 




26.8 
28.7 
29.6 
29.6 
27.7 
26.7 
23.0 
25.4 
27.8 
28.8 
34.0 
30.4 

27.4 
26.3 
23.0 
26.5 
29.5 
30.3 
34.9 
29.0 
26.8 
24.4 
26.3 
27.8 
28.7 
29.8 
30.9 

29.5 
25.0 
23.6 
26.4 
30.4 
30.0 



27. 



28.0 



26.8 



26.7 



26.9 



26.7 



25.0 
28.4 
29.6 
28.9 

29.0 
30.7 
28.0 
26.3 
24.8 
27.8 
30.5 
34.0 
32.4 
34.2 



27.0 
29.0 
29.8 
29.9 
27.8 
26.0 
22.8 
25.4 
28.0 
29.2 
34.0 
34.0 

27.0 
26.0 
23.0 
26.6 
30.0 
30.5 
32.5 
29.0 
26.2 
24.4 
26.6 
28.2 
28.7 
30.0 
34.3 

29.3 
24.8 
23.4 
26.6 
34.3 
30.0 



27.3 



28.3 



27.45 



26.8 



26.7 



26.9 



26.8 



24.7 



24.5 



24.02 



22.3 



22.7 



22.4 



24.4 



Calme. 

E. 

E. S. E. 

N.B. 

B. S. E. 

E. 
Calme. 
B.S.E. 
Calme. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 



S. E. 

S.E. 

S. E. 

S.E. 

Calme. 

Id, 

Id. 

Id. 

S.E. 

E. S. E. 

E. S. E. 

S. S. 0. 



Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. B. 

S.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

S. 
B. S. E. 
E. S. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 



Tr6s-beau ; nuages k ThorizoB. 
Petite brise; beau; qq. cumulus. 
Belle brise; beau; l^ers nuages. 
Bonne brise; nuageux; un Tort 

grain de44»»i44i»30'. 
Bonne brise , par grains. 
Jolie brise; nombreux cumulus. 
Quelques nuages gris accumulte. 
L6g^re firatcheur; trte-beau. 
Beau ; nuages k Thorizon. 
L^g^re brise; beau. 
Bonne br.; beau iqq.petits cum. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. li. 

Tr .-foible br. ; beau; nuag. ^{mJs. 



Bonne brise; tr^beau; del pur. 
Forte brise; Id, la. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Beau; del^toil^. 

Id. Id. 
Beau ; montagnes dteag^. 

Id. Id.^^ 

Faible brise ; beau. 
Id. Id. 

Id. Id. qq. cumulus. 

Ldger souffle ; nuages nombreux, 

sombres. 
Beau; ciel^toil^. 

Id. Id. 

Id. montagnes d^^gagto. 

Id. Id. 

Jolie bnae; beau; qq. cumulus. 
Faible brise; ciel pur. 
Lourd: qq. nuages sombres. 

Id. Id. 

Ciel un peu sombre, 
del tr^pur; montag. d^gagtes. 

Id. Id. 

L^r souffle; Id. 

Jolie brise; beau ; del pur. 
Petite brise ; nombreux cumuhis. 
Trte-lourd; nuages sovbres im- 

mobiles. 
Ciel plus ddgag6. 
Ciel compl6tement pur. 
Beau; cumulus vers rhoriaon. 

Id. Id. 

Id. lourd et chaud. 
Quelques nuages sombres. 
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DATES. 



HKURB8. 



TBMPlfcllATUaB. 



ThfimoniMK 
4 meroire. 



4ileool. 



VBNTS. 



^AT OU CIEL 
et remarques divenet. 



4849. 

Novem. 

40 



44 



42 



43 



44 



45 



46 



t h. soir. 

i h. soir. 
6, h. soir. 
44»»3(K8. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
44 h.soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
H^45's. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
40i»30'8. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
40»»4ys. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 



32.4 V 27.7 



27.9 



26.6 



27.4 



27.9 



28.3 



33.6 

33.4 
29.4 
27.0 
24.4 
27.4 
29.2 
32.5 
33.0 
32.9 
30.6 
24.8 
23.7 
27.0 
29.9 
30.0 
30.0 
28.7 
26.4 
25.0 
23.3 
26.3 
29.9 
30.7 
34.3 
34.4 
29.0 
24.7 
23.8 
26.3 
28.3 
29.8 
30.4 
34.6 
28.3 
25.8 
24.4 
28.4 
30.0 
30.0 
32.3 
30.8 
27.8 
26.8 
26.4 
28.9 
30.7 
34.2 
34.2 
30.2 
27.4 
26.8 



) 28.4 



23.5 



28.4 



24.2 



26.8 



23.7 



27.3 



23.3 



26.8 



24.4 



28.4 



23.9 



28.6 



26.4 



Gahne. 

Id. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id. 

N. E. 

B.N.E. 

E.N.E. 

B.N.E. 



Cahne. 

Id, 

Id, 

Id, 

Id. 

Variable. 

N. 0. 

Galme. 

Id, 

Id. 

Id, 

Id, 

E. 

£. S. E. 

E. 

E. 

Galme. 

Id, 

Id, 

8.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

E. S. E. 

Galme. 

Id, 

E. S. E. 

E. S. E. 

E. S. E. 

E. S. E. 

E. 

E. 

Galme. 

S.E. 

8. E. 

S.E. 

E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

S.E. 

Galme. 



Quelques Duages sombres; trte- 

lourd. 
Ou l^ger souffle E. S. B.; b.; lourd. 
Beau; lourd. 

Id. Id. 
Gouvert : un peu sombre. 

Id. "^ Id. 

Faib. br.; assez b.; qq. gros nuag. 
Faiblebr.; qq. nimbchcumulus*. 
Faible brise ; Deau : lourd. 

Id. Id. Id. 

Beau : temps lourd. 

Id. Id. 

Id. nuag. lointains k Thorizon. 

Id. 

Vers le S. gros nuage tr^s-sombre. 
De I'E. au S. E. tr^faible. 
Presque calme; couv.; pluvieux. 
Gouv.; chaud; nimbus; petite pi. 
Beau ; qq. nimbus k Fhorizon. 
Giel pur et ^toil^. 
Beau ; il a plu la nuit. 

Id, cumulus. 
Bonne brise; beau; cum. k Thor. 
Bonne br.; tr^b.; Id. 
Bonne br.; b.; horiz. charg^ auS. 
Br. moyenne; beau; qq. nuages. 
Beau; quelaues nuages. 

Id. ciel etoil^ ; il a plu vers 8'*. 
Temps sombre et couv.; il a plu. 
L^r souffle : ciel moins sombre. 
Petite brise; neau; aq. cumulus. 
Bonne br.; beau ; ninu)o-cumulus. 
Bonne brise ; beau ; qq. cumulus. 
Petite brise ; b. ; ceinture de nuag. 
Beau; quelques gros nuages. 

Id. ciel 6toil^. 

L^r souffle ; beau ; qq. nuages. 
Bonne brise; beau ; nombr. cum. 
Id. ciel n^buleux. 
Id. ciel plus d^g6. 
Id. beau; cirrus. 
Tr^faible br.; beau; l^g. cirrus. 
Giel 6U>il6 ; quelques cumulus. 
Petite brise; ciel pur et ^toil^. 
Forte brise; convert. 
Bonne brise; Id. nimbus. 
Brise moyenne; cirro-cumulus. 
Forte bnse; Id. 

Forte br. ; ciel couv. ; temps lourd . 
Brise moyenne; temps lourd. 
Petite br.; b.; qq. cum. k I'horiz. 
Beau; quelques nuages. 



* L*auteur des observations a donnd to nom de fitm6o«ctMiitilt«i k des cumulus un peu sombres et amenant 
Hquemment des grainB. 
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OBSERVATIONS BfflfiXfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4849. 

Novem. 

47 



48 



49 



20 



24 



22 



23 




6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40i»30'8. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40»>30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 
40»»30'8. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
minuit30^ 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h.soir. 

7 h. soir. 
40»>30'8. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40>»30's. 



TEMPiaATURB. 



29.8 
30.0 
29.0 
26.9 
25.8 



26.7 



26.9 



28.4 



27.7 



27.2 



26.8 



26.7 



Thennom^e 
4 alcool. 



24.2 
28.0 
29.8 
28.8 
27.0 
27.0 
27.3 
24.8 
23.4 
26.5 
29.8 



26.8 



28.3 



28.4 



29.2 ) 27.0 

34.3 

34.2 

26.0 

25.8 

23.6 

27.8 

34.3 

34.8 

33.0 

34.9 

27.5 

25.0 

23.6 

28.0 

30.4 

33.0 

32.4 

29.4 

26.8 

24.9 

23.8 

27.8 

30.0 

34.8 

32.2 

34.4 

27.4 

23.5 

23.0 

27.2- 

28.6 

30.0 

30.4 

30.0 

27.0 

24.8 

22.6 

25.2 

29.4 

30.0 
30.3 
29.4 
26.8 
25.3 



27.4 



Minima. 



24.4 



22.9 



23.6 



23.5 



23.7 



VENTS. 



Galme. 
Id, 
E. 
E. 

S. 
S. 

s. 

Calme. 
Id, 
Id. 

S.E. 

S. E. 

E. 

E.S.E. 



Galme. 

Id, 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 















26.9 


23.5 


















26.8 


22.6 











S.E. 
Calme. 

Id, 
E.iN.E 

Id, 

Id. 

Id, 
Calme. 

Id, 

Id. 

Id, 
E.S.E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
Calme. 

Id. 

N. 
Calme. 
N.O. 
N. 0. 

N.O. 

N.N.E. 

N.N.E. 

Calme. 

Id. 



ih'AT DU CIEL 

et ramarques diyenet. 



Couvert et sombre: temps lourd. 

Id. Id. Id. 

Pr. calme ; couv.; un peu soml)re. 
Forte br. ; lourd ; menace de pluie. 

Id. Id. sombre. 
Brise moyenne ; lourd ; sombre. 
Par rafiEdes; ciel enti^rem. cout. 
Beau ; ciel pur. 

Id. Id. qq. nuag. k Thor. 
Id, nuages nombreux. 
Bomie brise; zenith d^ag^; cu- 
mulus k rhorizoD. 
Bonne brise; beau; qq. cumulus. 
Forte br.; b.; qq. gros cum. k TO. 
Bonne brise; oeau. 
Quelques nuages sombres. 
Quelques gros nuages noirs. 
Beau ; ciel un peu nuageux. 

Id, Id. 

Brise moyenne ; ciel couv. et gris. 
Bonne br. ; b. ; nimbo-cumul. au S. 

Id, id. qq. cum. k Thoriz. 
Faib. br.; nua^. sombr.; t. lourd. 
Ciel pur et ^toil6. 

Id. 
Beau ; qq. cumulus k lliorizon. 
Petite br.; beau; Id. 
Tr.-faib. br.; grosnimb.; m. depl. 
Br. moyenne ; tr.-b.; cum. k Thor. 
Bonne orise ; Id. Id. 

Petite brise ; beau ; qq. cumulus. 

Id, Id, ciel ^toil^. 

Pet. br.; b.; apr^s 2 l^ers grains. 
Beau ; nombreux cumulus. 
Serein au zenith ; cumulus k Fhor. 
Br. movenne; beau; nomb. cum. 
Bonne orise ; beau ; nuag. ^Fhoriz. 
Br. moyenne; Id, Id. 

Faiblebr.; tr.-b.; Id. 

Tr^beau; cumulus a Thorizon. 

Id. 

Id. 

Id, ciel sans nuages. 
Br. moyenne ; b^u ; qq. cumulus. 
Bonne orise ; Id, 
Tr.-faible br.; b.; qq. gros cumul. 
Temps lourd etchaud; qq. nimb. 
Trte-beau. 

L^r souffle; beau; qq. nuages. 
Ciel pur ; montagnes decouvertes. 
L^re brise; Id, 
Brise moyenne ; ciel entidrement 

pur et d'un bleu fonc^. 
Br. moyenne; beau; qq. cumuhis. 
Petite Drise, beau; qq. nimbus. 
Presque calme ; assez b. ; qq. cum. 
Tr^-beau. 

Id. 
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HATES. 


mURES. 


iU9. 




N0TCB1< 




14 


6 k mat 




« h. roaL 




40 h. m. 




micU. 




2 h. soir. 




5 h. soir. 




7 li, 8oir. 




mtotiiL 


25 


6 h. mut 




% h. mat. 




<0h. m. 




midi. 




% h, soir. 




4 h. eoir. 




7 h. soir. 




\ \ h. soir 


m 


eh.mat. 




8 h, maL 




10 h. m. 




midi. 




tb.ioir. 




i h. soir. 




7*' W s. 




M h.soir 


m 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




t h. soir. 




i li. aoir. 




7 h, soir. 




4<h.&oir 


28 


fi b. mat 




8 b. mat 




40 b, m. 




midi. 




i b, iotr. 




4 b. soir. 




7 b, soir. 




4tb,soir 


St 


Sh.mat 




8 b. mat 




10 b. ro. 




midi. 




2 h, soir. 




1 b. soir. 




7 h. mlt. 




40^3(Ka. 



TlMP^AATUai. 




%hA 

28,8 
28.8 
30,3 
20.6 
25,2 
23.0 
24.4 
23,9 
25.9 
29.0 
29,0 
28,2 
i&<0 
22,2 

^i.e 

28,0 

28.3 
30.0 
34 J 

26. & 
2i,G 

ns 

23,5 
27-7 

2e.5 
27-4 

17,8 

24.0 

23,5 
24,4 

t4J 
26.0 

18-5 

f7.& 

27.1 
26.S 
23.4 
22,0 
24.7 
29-0 
28,0 
3U,i 
19,0 
16,5 
14.8 



26.2 



24.9 



) 25-5 



14,6 



25,0 



, 25-4 



23,5 
25,4 
29.5 
29.2 
34-0 
30.3 
2iJ 
22.2 
24.2 
24 
26.0 
29.2 
29-4 
28,4 
24.5 
22-0 
24,4 
24,0 
28,0 

29-0 
30,4 
32,0 
26,0 
23.0 

22.4 

23.5 
28.0 

27,0 
27.6 

27-8 

24-0 

13,0 
14.4 

14.8 
26,5 

29-0 

27.8 

27-2 
25,2 
23,0 
24,8 
24.7 
30.2 
18,0 
30.5 
29.2 
26-1 
24.S 



26-4 



24-8 



15-6 



24J 



25.4 



15.4 



jl^l flPfrt^- 



23.3 



24.4 



14,4 



24.3 



24.3 



24-3 



TEWTS. 



Calme. 

Id. 

Id. 

N, 
N. E, 
Calme, 

Id. 

Id. 

Id, 

Id. 

Id. 

Id. 
N,0. 
N. 0, 
Calme, 

Id. 

id. 

Id, 
N. 0. 

N. B. 

N,E. 

N, E. 

Calme, 

Id. 

Id. 
0, 
E, 

Calme. 
0. S. 0, 

Calme. 

N. 

Calme. 
Id. 

id, 

S. 

Cabno. 

N- N, E, 



Calme. 
Id. 
id. 
Id. 

E. 
S. E, 

B. 
N, E. 

Calme. 



£tAT BU CIKL 



Ohs. s^d. 1. 1. 



Trda-baau, montignes ddgagisf. 

id. Id, 

Qtictques cumulug un peu gm, 

id, ^^ id. 
Temps lourd ; cw»l d^gas^. 
Uuelquea gros linages iiThoriMn. 
Beau ■ sans nuages. 
Id. ciel un pen eharg^. 
Ciel iin jneu sombre, 
Couv.; ]| est tomb^ un peu de pL 
Coyvert; lemps lourd. 
Faible brise; ciel plus d^kouvert 

id. *^ id. 

Ciel enti^remeDt pur, 

id. 
Beau ; montagnes d^g^. 

id. no ages d^couf^ au z^oitb . 
L6gcr BOuflnEs; beau; cumutus; 

ausoleil, 35,4. 
Faible brise ; beau ; ciel pur. 
Presaue caJme; t lourd ; ciel pur. 
Tr.-leg. br.- temps Ipurd; chaud. 
Trfes-beau ; ntia^ k rhoriion. 
Ciel un peu couvert \ il est lorol>6 

quelqut^ gouttes d'eau. 
Nuaj^cux; pjuie loute la nuit 
Petite bfm^; eouvort, 
Tr^ -faible brise ; convert et som- 
bre ; quelques goultei; de pluie. 
Ciel couvert 
Petite brise ; dtouvert au zenith ; 

stratus k ('horizon. 
Apr^ uo fort gr, ; qq, nimbus chaa- 

B^sdiiN, ; pi. sur la Guadeloupe. 
Faible brise ; cielentremfili ; mm- 

bus et cumulus. 
Assez beau ; quelques nimbus. 
As^e£ beau ; serein au z^itb ; 

uimbus el stratum 4 Thorizon. 
Id. 
Fetttebri£>e^ beau; qq, cumulus; 

monlagnes d^ouvertes. 
L^rs (grains du N, E. ; coucbe 

sup^eure du N. E, 
Petite br.; lagers grains du N- E- 

couche ,4up^riettre du N. E. 
Asdcz b,; cirro-cum, un peu gris 

Id. urm bo-c u mulus k I ' bor 

id. ciel pur et itoM. 
Beau ; pur au zmitb ; cum, A fbor. 
id. Id. Id. 

Petite brise ^ beau; qt{. cumulus 
Bonne br, ; b. ; qq. petiis cumulus 
Faible br.;/a- id. 

Pet br^ciel couv,depet mmbua 

id. il 

L^rs greins cbasa^ du N 0. 

32 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4819. 

Novem. 

30 



HBURES. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
8 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30'8. 



TEMPERATURE. 



IMcemb. 

4er 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40h.m. 

midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
40»»30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
44»»30's. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
t h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40»>45's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40 h. soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
40>»30's. 



Thermom^tre 
4 mercure. 



Moyemie de 25 jours. 



23.0 
24.0 
25.0 
26.6 
27.9 
29.8 
27.0 
24.5 



25.4 



26.64 



23.2 
27.3 
26.4 
26.9 

26.8 
27.2 
26.0 
24.7 
23.4 
26.5 

27.4 
28.0 
29.3 
28.5 
27.0 
25.0 
24.0 
26.3 
27.7 
29.4 
30.2 
34.6 
26.4 
24.5 
23.4 
26.4 
28.8 
28.9 
29.0 
29.7 
26.7 
25.3 
22.4 
25.3 
27.3 
28.5 
28.2 
27.3 
26.0 
24.0 



25.4 



26.0 



26.3 



26.3 



25.3 



Thermom^tre 
4 alcool. 



23.0 
24.0 
25.0 
27.0 
27.9 
30.0 
26.8 
24.2 



25.4 



23.0 
27.0 
26.4 
27.0 

26.8 
27.2 
25.8 
24.5 
23.4 
26.5 

27.3 
27.9 
29.8 
28.4 
26.8 
24.9 
23.8 
26.4 
28.2 
30.2 
30.5 
32.2 
26.2 
24.0 
23.4 
26.6 
29.4 
29.2 
29.2 
30.4 
26.8 
25.3 
22.5 
25.4 
27.7 
28.8 
28.2 
27.3 
25.8 
24.0 



26.77 



25.3 



26.0 



26.4 



26.5 



25.4 



Minima. 



23.4 



23.40 



23.4 



23.4 



23.7 



23.0 



22.4 



VENTS. 



S. 0. 

Calme. 

E. 
Calme. 

£. 
E.N.E. 
Calme. 

id. 



Id, 

Id. 

fd. 

E.N.E. 



Calme. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

N. E. 

E. 

E. 

E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. N. E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

N. E. 

N. E. 

N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

N. E. 

N. 

N.E. 

N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

(^Ime. 

E. 

N. 0. 

N. N. 0. 



^AT DU CIEL 

et remarques diTcrsea. 



Pet. br.; pluv.; nimb. accumul^. 
Ou variable ; convert. 
SouiQe; couvert; sombre. 
Beau ; nombreux cumulus. 
Vent mod6r6; b.; cirro-cumuhis. 
Tr.-faiblebr.; Id. Id. 
Serein au zenith ; cum. & rhoriion . 
Beau ; qq. cirro-cumulus. 



Ciel en partie couv.; gr. pi. la nuit. 

Beau; nua^es k Fbonzon. 

Couv.; pluie; ciel d^gdau N. 0. 

Presque calme; couvert; petite 
pluie par intervalles. 

Couvert; nimbus; peu de pluie. 

Moins charg6. 

Sombre ; nimbus. 

B.; cirro-cum. ; hor.un peu charge. 

Beau ; un peu couvert. 

Beau ; un peu couvert ; qa . cumu- 
lus chassis lentement au N. 0. 

Faible brise ; petits grains. 

Id. qq. tr6s-16ger8 gr. 
Id. Id. 

Bonne brise; Id. 

Couvert; Id. 

Tr^s-beau ; ciel ^toil^. 

Id. \4i%ibre brume a 1 hor. 

Pet.br.; beau; Id. 

Bonne br.; b.; qq. l^rs nuages. 
Id. qq. nimbo-cumulus. 
id. Id. 

Temps lourd ; 16g. nimbus avec pi. 

Beau; ciel 6toil6; qq. nuages. 

L6gers nimbus i un peu de pluie. 

Beau; horizon un peu brumeux. 
Id. bonne br.: zenith ddcouv. 

Brise moyenne; beau; cumulus. 

Petite bnse ; beau ; cumulus. 

Grains tr6s-faibles; beau. 

Beau ; ciel pur. 

Fralcheur; Deau; ciel pur. 



Id. Id. 
Id. Id. cumul. 
Id. Id. Id. 
lasers nimbus. 
Id. 



Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Beau. 

Tr6s-foible br.; beau : cield^gag^ 
Fralcheur; ciel 6tom: qq. cumul. 

Id. Id. Id. 
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DATB8. 




40 



44 



HEURBS. 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


40 h. m. 


midi. 


3 h. soir. 


5 h. soir. 


7 h. soir. 


40i>30'8. 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


40 h. m. 


midi. 


2 h. soir. 


i h. soir. 


7 h. soir. 


40»»i5'8. 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


40 h. m. 


midi. 


2 h. soir. 


4 h. soir. 


7 h. soir. 


minuitiS^ 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


40 h. m. 


midi. 


2 h. soir. 


4 h. soir. 


7 h. soir. 


44 h.soir 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


midi. 


2 h. soir. 


4 h. soir. 


7 h. soir. 


40»»30's. 


6 h. mat. 


8 h. mat. 


40 h. m. 


midi. 


2 h. soir. 


4 h. soir. 


7 h. soir. 


44 h.soir 



TBMP^RATURB. 



TlMnnomAtn 
imercore. 



22.3 

25.6 
27.0 

28.7 

29.3 

28.2 
25.7 
24.5 
23.2 
26.3 
27.0 
28.0 
28.9 
29.0 
26.7 
24.9 
23.4 
27 Ji 
28.3 

30.0 
30.4 
30.2 
26.8 

24.9 
24.3 

26.4 

27.9 
29.7 
29.3 
29.4 
27.0 
25.4 
24.2 
26.2 
29.7 
30.0 
29.7 
26.4 
24.2 
22.9 
26.4 
27.9 

29.7 

30.0 
34.0 
26.8 

24.4 




25.8 



25.8 



26.8 



26.5 



26.4 



26.3 



Thennomitre 
4 alcool. 



22.2 

25.8 

27.2 

29.5 

29.7 

28.0 
25.0 
24.0 
23.4 
26.7 
27.5 
28.3 
29.6 
29.8 
26.4 
24.2 
23.2 
28.0 
29.2 

30.8 
34.2 
30.6 
26.4 

24.8 
24.5 

26.4 

28.3 
30.2 
30.0 
29.4 
26.9 
24.9 
24.4 
26.3 
29.9 
30.7 
29.9 
26.3 
23.8 
22.9 
26.8 
28.4 

30.6 

30.7 
34.7 
26.6 

24.0 



25.8 



26.0 



27.4 



26.7 



26.4 



23.4 



23.3 



24.0 



24.0 



22.6 



vBim. 



N. 

E. 
E. 



E. 

E. 

N.E. 
N. N. 0. 

N.E. 

N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 

N.O. 

N. 0. 

N.N.E. 

E.N.E. 

E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 
S. E. 

N.E. 

N.E. 

E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N E. 

Calme. 

N.E. 

E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E. 

N.O. 

N.E. 
E.N.E. 

N.E. 



E.N.E. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 



^TAT DU QBL 
et remarques diTaraes. 



Calme. 



Beau; ciel d^gag^; nimbo-cumu- 
lus k rhorizoD. 

Beau ; zenith d^ag^ ; nimbo-cum . 

Fratcheur ; ciel sombre ; lagers 
nimbus avec pluie. 

Brise moyenne; beau; l^ers 
nimbus sans pluie. 

Brise moyenne ; beau ; 16gers 
nimbus sans pluie. 

Beau: cumulus k Thorizon. 

Fratcheur ; beau ; ciel 6toil^. 

Beau; ciel ^toil^. 
Id. ciel pur; cumulus. 

Petite br.; b.; del pur; cumulus. 

Petite brise; nimbus avec pluie. 

Nimbus avec pi.; presque calme. 

Nimbus du N. E.; peu de pluie. 

Temps lourd; nimbus ; peu de pi. 

Fraich.; b.; ciel pur ; 6toiles filant. 
Id. Id. Id. qq. nuages. 

Souffle; beau ; nuages nombreux. 

Beau ; ciel couvert. 

Petite brise; del couvert; nim- 
bus; peu de pluie. 

Bonne br.; b.; nombr. cumulus. 

Forte br.; Id. Id. 

Pet. br. ; beau ; cielun peu sombre. 

Souffle; beau; lagers nimbus; 
peu de pluie. 

Beau ; Idgers nimbus. 

Fratcheur; ciel couvert; un peu 
sombre. 

L^^re brise; del couvert; me- 
nace de pluie. 

Bonne br.; leg. nimbus ; peu de pi. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Brise moyenne; l^rs nimbus. 

Bonne brise ; 1^. mmbus ; cahne. 

Assez beau ; l^rs nunbus. 

Fratch.; b.; delbrumeux k Thor. 

Brise moyenne ; beau ; zenith pur. 

Forte bnse; lagers nimbus. 
Id. b^u ; cumulus. 

Br. movenne ; b.; nimbo-cumulus. 

Petite brise; beau; ciel pur. 

Ciel couvert ; pluie continue. 

Beau ; ciel brumeuz k Thorizon. 

Petite brise; del pur. 

Forte brise; ciel pur; quelques 
cumulus 4 rhonzon. 

Forte brise; ciel pur* cirrus au 
zenith; cumulus k 1 horizon. 

Tr6s-forte brise; cumulus. 

Bonne br.; cumulus; tr.-beau t. 

Fratcheur; ciel pur, ^toil^; quel- 
ques nuages. 

Qel pur ; nuages k Thorizon. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATBS. 



4849. 

D6cemb, 

42 



43 



4i 



45 



46 



47 



HBURBS. 



6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
i h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 

minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 



TBMP^RATURB. 



Thennom^tre 
4 mercure. 



23.0 

2B.6 
26.8 
28.2 
27.2 
25.2 
24.0 
24.6 
27.2 
27.7 
28.8 
29.7 
29.6 
25.9 

23.0 

22.4 
27.3 
27.7 
29.2 
29.2 
29.6 
25.0 
23.8 
23.2 
27.5 

29.8 
29.5 
29.3 
27.5 
25.9 
24.5 
23.4 
25.4 
26.4 
29.3 
29.9 
27.6 
25.3 
23.8 

23.5 
25.2 
27.5 
28.4 
28.5 

28.8 
24.3 
23.3 



25.4 



25.6 



26.4 



26.5 



25.6 



24.9 



Thennom^tre 
4 alcool. 



22.9 

26.0 

27.4 

28.5 

27.2 

25.0 

24.0 

24.5* ^ 

27.2 

28.0 

29.6 

30.6 

30.0 

25.6 

22.8 

22.4 
28.0 
28.3 
30.0 
29.3 
30.0 
24.8 
23.3 
22.9 
28.4 

30.3 
30.0 
29.7 
27.7 
25.8 
24.3 
23.0 
25.2 
26.8 
30.4 
30.7 
27.4 
25.3 
2.{.8 

23.2 
25.2 

27.8 
28.7 
28.8 

29.0 
24.5 
23.3 



25.5 



25.8 



26.7 



25.7 



25.0 



Idinima. 



22.9 



24.5 



24.9 



22.7 



23.0 



23.2 



vBirrs. 



N. E. 



E 



E. 

E. 

S.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

N. E. 

E.N.E. 



E. 

Calme. 
E. 

E.N.E; 

E. 
E. 

E. N. E. 

E. 
E. N. E. 
E. N. E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
Calme. 
Id. 

N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
B. N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

B. N. E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. N. E. 
E. N. E. 

E.N.E. 
E.N.E. 

E. N. E. 



^TAT DU GIEL 
et remarques diTenes. 



Fraicheur ; ciel couvert ; menace 

de pluie. 
Fraicheur; ciel couvert. 
Fratch.; ciel couv.; un peu de pi. 

Id. Id, Id. 

Id. Id. plus de [>luie. 

Id. Id. sans pluie. 

Id. Id. un i)eu de pi. 

Id. beau temps ; ciel pur. 

Petite brise ; beau ; qq. cumulus. 

Id, Id. nomb. cum. 

Br.moyenne; Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

L^ser souifle ; ciel d^couvert , 

6toil^. 
L^6re brise ; un l^ger grain ; nim- 
bus k rhorizon. 
SoufiQe; beau temps; ciel pur. 
Beau temps; ciel pur. 
Forte brise; beau t.; ciel pur. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Presaue calme ; beau t.; ciel pur. 
Fratcneur; beau; ciel pur, dtoil^ 
Petite br.; beau; ciel pur, ^toil^. 
Beau; ciel pur; cum. a I'horizon. 
Petite brise; beau; ciel pur; 

cumulus k rhorizon. 
Fraicheur ; t. couv.; un peu de pi. 
Bonne br.; nimbus; peu de plme. 
Tr.-faiblebr.;/(i. Id. 

Br. moyenne ; Id. Id. 

Nimbus ; peu de pluie. 
Ciel jpur, ^toM. 
Souffle; beau; ciel pur. 

Id. Id. nuag.^pais^rhor. 
Petite br.; beau ; nimbcH^umulus. 
Id. Id. qq. cumulus. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. del pur. 
Fraich.; ciel nuag.; peu d'^toiles. 
Britite moyenne; ciel couvert; pe- 
tite pluie. 
Fratch.; ciel brum.; nuae. ^pais. 

Id. Id. nimiDo-cum. 

Petite brise; beau temps. 
Bonne brise ; ciel un peu couvert. 
Faible brise ; nimbo-cumuius ; qq. 

gouttes d*eau. 
Fort grain avec vent violent. 
Presque cahne; beau; 6toil6. 
Id. Id. Id. 



* A partir de ce moment, le thermom^tre k alcool qui avait servi jusqu'alors aux observations ayant M 
bria^, on en a employ^ un autre doni les indications ont ^t^ ramen^ k celles du premier, au moyen d'un 
tr^s-grand nombre d'observations comparatives faites pr^c^emment. 
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4849. 

IMcemb. 

48 



49 



20 



24 



6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h. soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
44^>30's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 



TBMPlfcBATURB. 



22.3 

25.2 

28.4 

29.0 

28.9 
24.2 
23.8 
22.4 
24.5 
29.2 

29.4 
30.8 
25.0 
23.3 
22.2 
25.4 
28.7 
30.0 
29.5 
26.8 
23.7 
22.4 
26.2 
27.8 
28.3 
28.4 



Moyenne de 24 jours. , 



4850. 






Janyier. 






4*' 


6 h. mat. 


20.i 




8h.mat. 


22.0 




40 h. m. 
midi. 


22.0 


2 


2 h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 


26.6 
2i.9 
23.4 
24.5 
20.8 
23.0 




40 h. m. 


28.5 




midi. 

2 h. soir. 

7»» 30' s. 

minuit. 


27.7 
26.7 
24.6 
22.8 


c 


\b$. $id. 


t.I. 



25.6 



25.3 



25.8 



25.5 




22.8 



24.4 



22.4 
25.3 

28.7 

29.3 

28.8 
24.4 
23.7 
22.3 
24.6 
29.4 

29.8 
34.6 
24.8 
23.0 
22.4 
25.6 
29.4 
30.7 
29.6 
27.4 
23.8 
22.4 
26.5 
28.3 
28.8 
28.9 



20.0 \ 

24.7 

24.4 
24.6 

26.4 
24.8 
23.0 
24.2 
20.5 
23.0 

28.4 

26.8 
27.0 
24.4 
22.8 



> 25.6 



25.4 



26.4 



25.9 



26.05 



23.4 



24.2 



24.9 



22.3 



24.7 



22.0 



22.76 



20.0 



20.4 



E. N. E. 
E.N.E. 



E. N. E. 



E.N.E. 

E. N. E. 
N. N. 0. 

E. 
E. N. E. 
E. N. E. 
E. N. E. 

E. N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 

N. E. 

N. E. 
E.N.E. 
B.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 

N.E. 

N. E. 

N. 0. 
E. N. E. 
E N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 



0. 

0. 

S.O. 
E. 

N. 0. 
N. 0. 
N. 0. 
N. 0. 
N. 0. 
N. 0. 

E.N.E. 



E. N. E. 
E.N.E. 

N. 
B. N. B. 



^AT DU GIBL 
et rcmarqncs direrMt. 



Fralch.; brumeux; nimbo-cumul. 
Fratcheur ; assez beau ; nombreux 

cumulus. 
Petite brise; convert; un peu de 

pluie. 
Assez bonne brise; assez beau; 

cumulus. 
Br. moyenne; assez b.; cumulus. 
Fralcheur; del pur. 

Id. convert; pluvieux. 
Fratch.; del couv.; mmboH^umul. 

Id. beau ; del pur. 
Tr^-ld^re brise; beau; del 

pur. 
Bonne br.; assez b.; nimbo-cum. 

Id. Id. Id. 

Fraicheor; del pur. 

Id. Id. 
UwBC soufOe ; beau ; del pur. 

Id. Id. Id. 

Bonne brise ; beau ; qq. cumulus. 

Id. Id. Id. 

Faible brise; Id. Id. 
Fralcheur; Id. Id. 
Beau: q(;\. nimbus sans pluie. 
Fralcheur; beau; qq. stratus. 

Id. Id. Id. 
Faible br.; beau ; nimbo-cumulus. 

Id. Id. Id. 

Bonne brise; un peu de pluie. 



Forte brise; del sombre; pluie 
par intervalles. 

Faible brise; un peu moins som- 
bre; char^ vers le S. 

Fratcheur; nunbus; pen de pluie. 

Fort grain; del convert; le vent 
change bnisiiuement. 

Petite brise; ciel moins sombre. 
Id, Id. 

L^r souffle; ciel sombre. 

Id. del d6gag6, ^il^. 

Souffle l^r; beau; ciel d^g^. 

Souffle l^ger; beau; del d^^^;^; 
qq. cumulus. 

Faible brise ; ciel un peu convert ; 
nimbo-cumulus. 

Faible br.; assez b.; nimbo-cum. 
Id. 1^. mins ; peu de pi. 

Br.parraCEdes; id. Id. 

Fralcheur; beau, del nuageuz. 

33 
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OBSERVATIONS MjfiTfiOROLOGIQCES. 



DATES. 



4850. 

Janvier. 

3 



HBURE8. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
t h. soir. 
4 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

4 h. soir. 
i h. soir. 

7 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
6 h. soir. 
minuit. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 

4 4 h. soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

midi. 



TEMPERATURE. 



Thennomitre 
4 mercare. 



n.o 

24.3 
27.0 

27.4 

25.5 
25.4 



24.0 



26.8 
27.6 



24.2 



24.6 



24.5 



23.7 



24.5 



23.9 



Thennomtoe 
4 alcool. 



24.7 
24.4 
26.8 

27.2 

25.2 
25.4 

24.4 
23.8 
24.5 

23.8 

26.4 
28.3 
29.8 
28.2 
24.3 
22.3 
49.4 
25.0 
27.3 
27.8 
24.3 
23.0 
20.4 
24.8 
24.7 
24.8 
25.2 
24.8 
49.7 
24.5 
26.7 

28.3 
30.9 
26.6 
23.0 
22.3 
49.2 
22.9 
27.0 

27.2 

28.0 

27.3 
25.3 

24.8 
49.9 
24.8 
29.5 



24.0 



24.6 



24.3 



23.6 



24.5 



23.9 



24.6 



24.4 



48.8 



20.4 



48.7 



49.2 



VENTS. 



N. E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. N. E. 

E. N. E. 
E.N.E. 

N. 
Galme. 
E.N.E. 

E.N.E. 



E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
Caime. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

N. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 
S. E. 
S. E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. N. E. 

E. 
E.N.E. 
N.N.O. 
E.N.E. 

N. 0. 
0. N. 0. 
E.N.E. 



E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 
E.N.E. 



N.O. 

E. N. B. 

E. 

E. 



iTAT DU CIEL 

et remarques dirersM. 



L^ger sooffle : del nuageux. 

Id. Id, 

Brise moyenne ; del d^g6 ; ho- 
rizon cbarg^. 
Forte brisc; del couvert; nimbus 

avec piuie. 
Br. moyenne; del couvert; pluie. 
Petite brise; moins sombre; pas 

de pluie. 
Petite brise ; del couvert. 
Nimbus ; pluie par intervalles. 
Fratcheur; beau; ciel d^gag6; 

quelques stratus k I'horizon. 
L^r souffle ; beau ; ciel d^gagd; 

quelques stratus k Thorizon. 
Bonne br.; beau ; nimbo-cumulus. 
Id, Id, Id, 

Id. tr6s-l^rs grains. 
Id, Id. 

L^ger souffle ; bc^u; ciel ^toil6. 
Beau ; quelques nuages. 
Souffle; beau; del pur; qq, cum. 

Id, Id. ll Id. 
Bonne brise ; ciel un peu couvert. 
Bonne br.; beau ; qq. nimbo-cum. 
L^er souffle ; beau ; ciel ^toil6. 
Fratcheur; ciel sombre. 
Souffle ; ciel sombre ; nimbo-cum. 

Id, Id, Id, 

Id. Id, unpeudepl. 

Bonne brise ; temps pluvieux. 
Brise moyenne; pluv.;peu d*eau. 
L^ger souffle; beau; ciel 6toil6. 
Souffle ; ciel un peu sombre. 
Petite brise; del un peu sombre. 
Bonne brise; quelques nimbus 

sans pluie. 
Bonne brise; qq. cumulus; beau. 

Id. Id, Id. 

Souffle ; nimbo-cumulus ; beau. 

Id. ciel^toil^; beau. 

Id. quelques 16gers nimbus. 

Id. beau ; del pur. 

Id. Id, Id, 
Petite brise ; ciel un peu couvert ; 

nimbo-cumulus. 
Petite brise; ciel un peu couvert; 

qq. nimbus; peu de pluie. 
Bonne brise ; ciel un peu couvert; 

qq. nimbus; peu de pluie. 
Petite brise; ciel pur au zenith. 
Petite brise; ciel pur au zMth; 

nuages sombres k Thorizon. 
Souffle; Uts-beau; del ^toil^. 

Id, Id, charge jirhor. 

Id, Id. Id. 

Bonne brise ; del couvert de i 

ges peu ( 
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DATES. 



4850. 

Janvier. 

9 



40 



41 



42 



43 



44 



BBURBS. 



2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
1^ 30' 8. 
4 4 h. soir 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
i h. soir. 

7 h. soir. 

4 4 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

7»»30's. 

minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
44»»30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

44 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30'8. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
3 h. soir. 

7 h. soir. 



TBMPiBATURB. 



Themonirtro 
4 mereore. 



27.3 

28.0 

26.4 
23.8 
22.2 
20.9 
24.0 
24.6 
28.0 
28.8 
29.5 
25.7 

21.0 
49.6 
23.8 
25.9 

27.7 
30.0 
27.9 

25.5 

23.0 
20.8 
49.0 
23.4 

26.3 
25.5 
26.9 
28.5 

28.0 

25.0 
20.7 
49.2 

23.2 

26.2 
25.8 
26.8 
26.4 
29.7 
23.7 
20.4 
48.3 
23.5 
27.0 
27.0 
27.3 
28.2 
23.5 
24.2 



24.5 



24.5 



24.2 



23.6 



23.5 



23.6 



Thennom^tr« 
ialcool. 



27.3 

28.3 

26.4 
23.6 
24.8 
20.8 
23.9 
24.8 
28.6 
29.6 
30.2 
25.5 

20.3 
49.2 
23.7 
26.6 
28.5 
34.0 
27.7 

25.3 

22.4 
20.5 
48.4 
23.2 

26.6 
25.3 
27.5 
28.5 

28.0 

23.8 
49.9 
48.6 

23.0 

26.8 
25.8 
27.5 
26.6 
29.8 
23.3 
49.7 
47.7 
23.6 
27.8 
27.7 
27.8 
28.6 
23.3 
20.8 



24.5 



24.6 



24.2 



23.5 



23.8 



49.8 



20.8 



48.6 



48.4 



48.7 



47.7 



VBlfTS. 



E. 

E. 

E. 
Calme. 

N. 

N. 
E.N.E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N. 0. 

Calme. 

0. 

0. 

N.E. 

N.E. 

E.N.E. 

Calme. 

N. 

N. 

N. 
N.O. 
N.O. 

S. 

S. E. 

E. 

E. 

E. 

N.N.E. 

N. N. 0. 

0. 



S. E. 

S. E. 

E.S.E. 

E. S. E. 

E. 

N.E. 

N.E. 

N.O. 

N.O. 
E. 

S. E. 

S. E. 
E. S. E. 
N.N.E. 

N.E. 



^AT DU QBL 

«t remarqnM diTeraei. 



Faible brise; del convert de nua- 
ges peu ^pais. 

Souffle; assez beau; stratus k 
Thorizon. 

Souffle; beau; nuages k rhorizon. 

Beau; 6toil^; quelques nua^. 

Souffle; fort grain; puis del pur. 
Id. temps couvert. 

Brise mo^enne ; temps couvert. 

Faible brise; couvert; pluvieux. 

Forte brise; couvert; nimbus. 

Trds-forte brise ; couv. ; nimbus. 

Br. moyenne; beau; ciel d6gag^. 

Souffle ; beau ; l^rs nimbus sans 
pluie. 

Beau ; del ^toil6. 

Souffle; beau; del clair. 
Id. Id. id. 

Bonne brise ; beau ; qg. cumulus. 

Faible brise ; beau ; ciel pur. 
Id. Id. Id. 

Beau; ciel pur; les montagnes 
tr^s-claires. 

Souffle; beau; del pur; les mon- 
ta°:ned trds-claires. 

Souffle; beau; ciel ^toil^. 

Petite brise; beau; del 6toil^. 

Souffle ; beau ; ciel d^gag^. 

Beau; ciel d^gag^; montagnes 
couronn6es. 

Petite brise; nuages sombres. 

Bonne brise ; nuases sombres. 

Bonne brise; queiques cumulus. 

Petite brise; nuages mass^ k 
rhorizon ; montagnes d^gto. 

Petite brise ; horizon dair ; quel- 
ques cumulus. 

Souffle; beau ; ciel pur. 

Petite brise; beau; ciel pur. 

Fralcheur; beau; del pur; mon- 
tagnes couronn^es. 

Petite brise ; beau ; ciel pur ; mon- 
tagnes couronnto. 

Petite brise; cumulus et nimbus. 

Br. moyenne ; Id. Id. 

Forte brise; nimbus au N. 0. 

Bonne br.; ciel d^gag^; un nimb. 

Petite brise ; beau ; nuages l^ers. 
Id. Id. deUtoU^. 

Id. Id. Id. 

Souffle; beau; del par. 
Id. b. ; ciel pur ; nuaz. k Fhor . 

Pet. br . ; beau : del pur ; %. cum . 

Bonne brise; beau; del pur. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Souffle; beau: 6toiM. 
Id. Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES- 




4850. 

Janvier. 

45 



46 



47 



48 



49 



20 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
i h. soir. 
6 h. soir. 

40>»30'8. 

6 h. mat. 
8^30'm. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
4»» 30' s. 
7>» 30^ s. 
40»»30's. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
40»»30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
44 h.m. 

4 h.soir. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 

44»>30's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 
4 4 h. soir 



TBMPlfcRATURB. 



23.5 



24.2 



23.9 



23.2 



28.2 

27.7 
26.8 

22.8 
24.6 



24.4 



24.2 



Thennoinetro 
4 alcool. 



23.4 



24.2 



28.6 



24.4 



Minima. 



48.4 



47.2 



. . . 




. . . . 


. . . . 


23.9 ' 


20.8 ' 














. . . . 


. . . . 


23.2 


20.6 














. . . . 


. . . . 



49.4 



24.2 



24.5 



VBNTS. 



0. 
0. 

0. S. 0. 

s. 

S. E. 

E. S. E. 

E. 

N.E. 
N. N. 0. 

N.O. 

N.O. 
N. N. 0. 

N.O. 

N.O. 
N.O. 

N. 
N.O. 
N.O. 

0. 
N.O. 

N. 
N.E. 
N.E. 

N. 

N. 

0. 

E. 
E.S.E. 
E.N.E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

N. 

N. 
N.O. 

N. 
N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 
E. 

N.O. 

N. 

N.N.E. 



Variable 

E. 
E.N.E. 

N. 
N. 



^AT DU CXBL 
et remarquet diTen«t. 



Souffle; beau; dtomvert. 

Id, b.; d^uv. , mont. d^eag. 

Petite brise; beau; qq, cumiuus. 

Br. movenne; b.; qq. nuag. k I'O. 

/a. beau : qq. cumulus. 

Id. Id, Id, 

Souffle ; couvert de l*horizon E. 

au zenith. 
Petite brise ; beau ; ciel ^toil^. 
Fratcheur ; pet.br.; b.; ciel ^toil6. 
Souffle ; beau ; SouCri^ distincte. 

Id. Id. Id, 

Id, Id, Id. 

Bonne brise ; beau ; Souin^ dis- 
tincte; cumulus. 
Bonne br. ; b. ; ciel pur ; moot. dte. 

Id, Id, Id. Id, 
Brise moyenne; qq. cumulus. 
Petite brise; ciel pur^ ^toil6. 
Souffle; ciel pur, 6toil6. 

Id, temps pluvieiix. 
Bonne br.; ciel couvert; sans pi. 
Bonne br.; b.; nombr. cumulus. 
Id, Id. nuag. d^hiquet^. 
Brise moyenne; ciel sombre. 
Presque calme; ciel sombre; 

temps lourd. 
Souffle ; ciel somb. : nimb. sans pi. 

Id. beau ; ciel ^il6. 
Souffle 16ger ; ciel couvert. 
Id. ciel sombre. 
Petite brise; Id, 
Id, Id, 

Bonne brise; Id. 
Br. movenne ; Id, 
Petite or.; cirro-cum. au z^th. 
Id, ciel couvert; sombre. 
Souffle; ciel 6toil^ ; nuag. k Thor. 

Id. b. ; ciel pur ; strat. k Thor. 

Id, Id. Id, Id, 

Pet. br . ; b. ; nimbo-cum. , et sur un 

plan sup^rieur, cirrus. 
Petite brise ; ciel un peu couvert; 

m6me disposition de nuages. 
Petite brise ; ciel un peu couvert. 
Bonne brise; ciel un peu couvert; 

stratus k Thorizon. 
Pet. br. ; ciel un peu couv.; somb. 
Souffle; assez beau au zenith; 

cbarg^ k Thorizon. 
L^er souffle; assez beau au 2)6- 

nith ; charg^ k Thorizon. 
De TE. au S. 0.; Mgers grains i 

pluie. 
Bnse mod^r^; ciel couvert. 
Bonne brise ; ciel couvert. 
Souffle; beau; ciel pur. 
Petite brise; beau; del pur. 
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DATES. 


HBUHES. 


4850. 




Janvier. 




24 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h. 8oir. 




i h. 8oir. 




7»» 30^ 8. 




44 h.soir 


n 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h. soir. 




i h. soir. 




7 h. soir. 




44»»30's. 


23 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40h.m. 




midi. 




4 h. soir. 




6 h. soir. 




44 h.soir 


24 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h.soir. 




4 h. soir. 




7 h. soir. 




minuit. 


25 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 



TEMPERATURE. 



Th«nnomitre 
4 mercure. 



F^vrier. 
46 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 



midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 



24.4 \ 

24.7 

26.2 

27.7 

29.0 

29.2 

23.5 

23.5 

24.4 

24.8 

26.7 

28.6 

29.7 

29.6 

24.3 
22.6 
24.4 
24.2 
26.0 

28.2 

24.8 
23.8 
22.5 
48.7 
24.6 
26.3 
28.0 
29.9 
28.6 

24.4 

20.5 
48.9 
23.3 
25.7 



Moyenne de 25 jours. . . . 



24.9 



25.4 



) 23.8 



24.3 



23.4 




20.4 
26.5 
27.4 



27.5 
27.5 

27.4 



24.5 



ThcnnomAtn 
4 aloool. 



24.9 



24.2 
24.8 
26.3 
28.3 
29.8 
29.8 
23.3 
22.8 
24.0 
24.9 
27.0 
29.3 
30.5 

29.8 

24.3 
24.8 
20.9 
24.3 
26.4 



28.6 > 23.8 



24.4 
23.8 
22.0 
48.5 
24.6 
26.8 
28.8 
30.7 
29.3 

24.3 

20.6 
48.6 
23.2 
26.2 



20.4 
26.6 
28.0 



27.9 

27.7 
27.2 / 



25.2 



24.6 



23.4 



24.03 



24.6 



liinima. 



24.4 



20.8 



20.8 



48.4 



48.6 



49.65 



49.9 



VENTS. 



N. 

E. 
E. N. E. 
B. N. E. 
E.N.B. 
E.N.E. 
N. E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.B. 
E.N.E. 
B. S. E. 
B. S. B. 

B. S. E. 



N.E. 
N.B. 
N.E. 

B. 
N.E. 

N.B. 

N.B. 
N. 

N. 0. 

N.O. 

N.O. 
E.N.B. 
E.N.E. 

N.B. 

N.B. 

N. N. 0. 



N.N.O. 

N.N.O. 

N.O. 

E.N.B. 



Cafane. 
N.B. 
N.B. 



Cahne. 
B. 
E. 



Etat du ciel 

et ramarqnet divenet. 



L6ger soui&e; del couvert. 
Pet. br.; cielcouv.; clair vers le S. 
Bomie brise ; tr6s-niia^ux. 
Bonne br.: tr.-nuag.; mmb.^mm. 

Id, Id, Id. 

Bonne br. ; ciel pur ; horiz. charge . 
SoufOe; ciel pur, 6toiI^. 

Id. Id. ceinturedenuag. 

Id. Id. Id. 

L^. br.; ciel pur ; cemt. de nuag. 
Pet. br.; assez b.; qq. nuag. au S. 
Bonne br.; nimbo-cumul. mass^. 
Bonne brise ; beau ; ciel pur ; cein- 

ture de nuages. 
Brise moyenne; beau; del pur; 

ceinture de nuages. 
Souffle; beau: delpur; ^toil^. 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. quelques nuages. 
Petite brise ; temps couvert. 
Bonne brise; temps couvert; qq. 

nimbus; peu de pluie. 
Bonne brise; temps couvert; qq. 

nimbus ; peu de pluie. 
Brise moyenne; temps pluvieux. 
Souffle; t. pluvieux: peu de pi. 
Petite fratcheur; del 6toil^. 
Souffle; b.; montag. couronnto. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. montagnes d^g^. 
Brise moyenne ; beau ; qq. cum. 

Id. Id. Id. 

Brise moyenne; beau; ouelques 

cumulus; montagnes degagdes. 
Petite brise; beau; qq. cumulus 

un peu sombres. 
Pet. br.; b.; del ^il^; qq. cum 
Souffle; temps pluvieux. 

Id. Id. 

Bonne brise; del moins sombre. 



Ohs. sid. 1. 1. 



Beau ; del couvert ; qq. 6clairdes. 

L^. br. ; b. ; ciel couv. ; men. de pi. 

Fau). br.; cum. allongte; au pre- 
mier plan, d*autres nuagesplus 
gris courant trte-vite du N. B. 

Gel enti^rement couvert de gros 
nuages blancs. 

Brise moyenne; beau; ciel pur; 
qo. nuages au N. N. B. 

Pet. br.; beau; qq. petits cumul. 

54 
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OBSERVATIONS MOfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 

F^vrier. 

48 



49 



20 



21 



22 



HEURES. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
1^ 30^ s. 
minuit. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7^ 30^ s. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 
6 h. soir. 
7»> 30^ s. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7»> 30^ 8. 
miDuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

3 h. soir. 
5 h. soir. 
7»» Z(y 8. 
40»»30's. 



TBMP^RATUaE. 



Thennom^tre 
4 mercure. 



23.7 



20.2 
25.0 

27.3 

27.2 

26.6 ) 23.7 



26.0 

24.i 
22.5 

22.7 
20.5 
25.5 

25.4 
27.5 

27.3 

25.5 

23.3 
24.2 
48.7 
27.0 
27.3 

27.5 

27.4 

25.7 
24.7 
24.0 
23.8 

49.6 
26.6 
26.9 

24.8 

25.5 

23.7 
22.7 
24.2 

25.4 
27.9 

27.7 

27.4 
25.9 
23.9 
23.6 



24.2 



23.7 



24.6 



Thennom^tre 
4 alcool. 



20.0 
25.0 
27.8 

27.5 



26.8 23.7 



26.4 

24.2 
22.3 
22.5 
20.2 
25.3 

25.3 
28.3 

27.6 

25.4 

23.8 
20.8 
48.4 
27.0 
27.0 

27.3 

27.2 

26.0 
24.4 
23.8 
23.7 

48.8 
26.8 
27.3 

25.2 

25.7 

23.5 
22.8 
24.2 

25.6 
28.6 
28.4 

27.4 
25.8 
23.7 
23.0 / 



23.7 



24.4 



23.7 



24.7 



20.0 



20.4 



48.4 



48.6 



24.2 



VENTS. 



E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
Calme. 
Id. 
Id. 



S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id, 

Id. 

Id. 

N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. N. E. 



N. 

N. 

Calme. 

N. E. 

E.N.E. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

N.E. 

Calme. 



^AT DU CIBL 

et remarqnes direnes. 



Beau t.; ciel un peu brumeux. 
Ciel sans nuag.; cum. k Thorizon. 
Bonne brise; cumulus peu espa- 

c^, chass^de I'E. 
Bonne brise; beau temps; ciel 

pur; qq. cumulus k Tnorizon. 
Bonne bnse; beau temps; ciel 

pur; qq. cumulus k Tnorizon. 
Bonne brise; ciel k couches de 

nuages peu denses. 
Pet. br.; ciel pur; cumulus k YE. 
Bonne brise; ciel pur, ^toil^. 

Id. Id. Id. 

Ciel couvert ; qq. gouttes d'eau. 
Un peu moins sombre; quelques 

nimbo-cumulus. 
Ciel couvert; menaces de pluie. 
Bonne brise; beau; ciel pur; qq 

cumulus au N. E. 
Brise moyenne; beau; ciel pur 

qq. cumulus au N. E. 
Petite brise; beau; ciel pur; qq 

cumulus au N. B. 

Petite br.; beau; ciel pur, ^il^. 

Beau; ciel pur, ^toil^. 

Id, Id. qq.nuag.^rhor. 

Id. Id. qq. cum. a I'hor. 

Ciel couvert et sombre ; nimbus 

chass^ de TE. 
Ciel couvert et sombre; nimbus 

chass^ de TE. 
Un peu moins sombre; nimbus 

chass^ de VE, 
Tr.-faible br.; ciel couv.; pi. fine. 
Beau temps; nuages au N. B. 
Beau t.; etoil^; gros cumulus. 
Beau temps ; 6toil6 ; qq. gouttes 

d'eau du N. B. 
Beau temps; ciel sans nuages. 

Id. qq.cumul. E.N.E. 
Bonne br.; gram et vent it 40>» V; 

beau temps; ciel un peu couv. 
Bonne brise ; il a plu ; temps asset 

beau; qq. nimoo-cumulus. 
Faible brise ; beau temps ; nimbo- 
cumulus chass^ de TE. N. E. 
Beau temps; ciel 6toil^. 
Petite brise; beau t.; ciel ^toil^. 
Petite brise; beau temps; del 

pur; quelques cumulus. 
Forte brise; oeau ; qq. cumulus. 

Id, Id. Id. 

Forte brise; cumulus dkngn^; 

quelques grains. 
Bonne brise; beau; qq. cumohis. 
Br. moyenne; Id. Id, 
L6eer souffle; tr.-b.: ciel 6toil^. 
TrSs-beau; del6toil6. 
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DATES. 



4850 
F^vrier. 



23 



24 



25 



27 



28 



HBURE8. 



6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
40»>30'8. 
6 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

4 4 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7»> 30' s. 

40>»30's. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 
44 h. m. 

4 h. soir. 

i h. soir. 
6 h. soir. 

r» SO's. 
44»»30's. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
7»» Z(y s, 
40>»30's. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 
T^W 8. 
44»»30'8. 



TBMP^BATURB. 



Thennom^tre 
imercnre. 



20.0 j 

25.8 I 

27.2 } 

28.0 

23.5 

49.2 

27.0 

28.4 

27.8 

23.5 

24.7 

25.0 

27.4 

27.8 



27.3 
25.6 
24.6 
23.8 

24.2 

48.7 
27.2 

27.3 

27.2 
28.2 

26.5 
24.7 

23.8 
24.8 
20.2 
25.8 



24.3 



24.4 



24.4 



24.4 



26.6 

29.5 
29.3 

28.5 
27.0 
23.5 
22.4 
49.0 
27.0 
28.9 
29.4 
29.0 
25.7 
25.0 
23.0 
22.0 



24.7 



24.4 



Moyenne de 42 joors. 




ThermomAtre 
ialcool. 



49.7 
25.7 
27.7 
28.5 
22.8 
48.6 
27.0 
27.7 
28.4 
23.0 
24.6 
24.8 
27.2 
28.3 

27.5 
25.5 
24.2 
23.4 

20.8 
48.2 
27.4 

27.4 

27.8 
28.8 

26.6 
24.5 

23.6 
24.3 
49.8 
26.0 

26.8 

30.4 
30.4 

28.8 
27.4 
23.3 
24.8 
48.4 
27.4 
29.0 
30.3 
29.4 
25.8 
24.8 
22.8 
24.8 



24.3 



24.2 



24.0 



24.4 



24.8 



24.4 



24.49 



49.7 



48.6 



24.6 



48.2 



49.7 



48.2 



49.49 



Calme. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id, 

Id. 

E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

N.E. 
N. E. 
Calme. 
N.E. 

Calme. 

Id. 

N.E. 

E.N.E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 
E. 

N.E. 
Calme. 

Id, 

E. 

E.N.E. 



B. 
E. 

E. 
E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. E. 
Calme. 

Id. 

0. 
Calme. 

N. 



^TAT DU QBL 
et remarques diTersM. 



Tr.-b.; del pur; ceinture k Thor. 
L^ersoufQe; tr6s-beau ; ciel pur. 
Br. mod^r^ ; tr.-b.; qq. cumulus. 
Id, Id. ciel sans nuag. 

Trte-beau; ciel ^toil6; lune. 
Id, ciel pm*. 
Id, Id. 

Tr^bonne brise; tr.-b.; del pur. 

Id, Id, Id. 

Pet. fratcheur; tr.-b.; ciel ^toil^. 
Forte br.; del couv.; nimb. sans pi. 

Id, Id. Id. 

Bonne brise ; beau ; cumuhis gris. 
Bonne brise; beau; cumulus 

moins denses. 
Bonne brise; trds4)eau; ciel pur. 
Brise moyenne; tr.-b.; ciel pur. 
Trte-beau ; ciel pur. 
L^r souffle; trte-beau; ciel 

pur, 6toil^; lune. 
Tres-beau ; ciel pur, 6toil^ ; lune. 
Tr.-b.; ciel pur ; qq. cum. au N. E. 
Ldger souffle; trte-beau; del 

pur ; qq. cumulus au N. E. 
L^. brise ; tr.-beau ; qq. cumul. 
Brise moyenne ; cumulus au N. E. 
Forte bnse; del charge d*une 

couche transparente. 
Bonne brise ; m6me ciel. 
Faible brise; cumulus et nuages 

plus Idgers. 
Pet. br.; b.; del pur; qq, stratus. 
Tr^-beau ; ciel 6toil^. 
Beau ; del pur. 
L^ger souffle; beau; ciel pur; 

nuages floconneux k VE. 
Temps couv.; qq. gouttes d'eau ; 

br. par raf. ; 2 couches de nuag. 
Brise moyenne; beau. 
Bonne brise; beau; cirro-cumu- 
lus trte-dlevds. 
Bonne brise ; beau. 
Pet. br.; beau ; qq. nimbo-cumul. 
Trte-beau; ciel ^toil6. 
Id. stratus k TE. 
Id, Id. 

Id. Id. 

T. lourd ; nimb. s'^levant du N. E. 
Bonne brise; beau. 
T. lourd; charge ; nimbus k VE. 
Petite pluie fine; temps convert. 
Petite or.; temps brumeux. 
Ciel tr^sombre. 
Petite brise; beau; ciel pur. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 
Mars. 



4" 




^AT DU GIBL 

«t ramarquM div«rMt. 



7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 
5»>3(Ks. 
44 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 
1^ 30^ s. 
44 h.soir 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
6>» 30^ s. 
8 h. soir. 
44 h.soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
T^ 30^8. 

minuit. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
4>» 30^ s. 
3>» 4y 8. 
6"» SO' s. 
7»» 30^ s. 
44»»30's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30^ s. 
44>'30's. 

7 h. mat. 
9*»30'm. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
i h. soir. 
6 h. soir. 
r^SO's. 
44 h.soir 



Beau ; del pur. 

Souffle: qq. cumulus un peu grjs. 
Bonne br.; qq. cum. un peu gris. 
Br.moyenne; Id. 

Id. Id. 

Petite brise; qq. rares cumuhis. 
Beau ; 6toiles. 

Id. ciel pur; cum. k Hiorizon. 

Id. Id. Id. 

L^e6re brise; ciel cout.; nimbus. 
Fau). br.; cum. presque immobil. 
Brise moyenne ; ciel couvert. 
Bonne bnse ; cumulus. 
Beau; del pur; 6toil6. 

Id. Id. qq. nuages. 

Id. Id. sans nuages. 
Faible brise ; cumuhis k rEorizon. 
Id. nombreux cumulus. 
Brise moyrenne : Id. 
Bonne brise; legers petits cum. 
Variant k YE.: cintHSumulus. 
Gel pur, 6toil^. 

Id. Id. 
Ciel pur. 

Id. nuages k lliorizon. 
Bonne brise; del pur; qq. cum. 
Br. moven. ; qq. cum. un peu gris. 
Faible Dr.; qq. cum. un peu gris. 

Id. beau; Id. 

Petite br.: b.; nuages dairsem^. 
Beau; del pur, ^toil^. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. qq. nuages 4 rhor. 
Bonne brise ; beau ; nuages gris. 
Bonne br.; beau ; nomb. cumulus. 
Br.moYenne;b., Id. 
Bonne orise ; trte-beau ; ciel pur. 
PeUte brise; Id. Id. 

Petite br.; tr.-b.; ckl pur, ^toil6. 
Beau ; qq. nuages. 

Id. Id. k rhorizoD. 

Id. Id. Id. 

Petite brise; cumulus. 
Brise moyenne; beau; cum. gris. 
Rafales par intervaUes; ciel som- 
bre; menaces de pluie. 
Pet. br.;ddsomb.;men.de pluie. 
Ciel plus couvert. 

Id. 
Beau; del d^gag^, 6toil6. 

Id. Id. 

Br. moyenne ; b. ; pet. nuag. ^pais. 

Id. Id. qq. cumulus, 
[q. cum. un pea gro6. 
)eau; lagers cumulus. 
Id. delpur, ^toil^. 



B. br.; b.; 
Petite br.; 

Id. 
Beau ; ciel pur, 6toil^, inais somb. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 



4850. 

Mars. 

8 



40 



44 



42 



HBURBS. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

4 h. 8oir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

40»»30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30^ 8. 

4 4 h. soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
4 h. soir. 

t^ 4B' 8. 

6 h. soir. 
T' 30' 8. 
40^30^8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
7^ 30^8. 
44»»30'8. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

7>» 30' 8. 
40^>45'8. 



TBMP^RATUHB. 



Thermom^tre 
k mercnre. 



20.2 
24.8 
25.0 

27.5 
27.6 
26.3 
25.0 

23.0 

22.3 
26.4 
27.4 
27.0 
24.7 

25.8 
23.7 
24.9 

24.9 
22.6 
26.6 

27.5 

27.2 

26.8 

24.7 

23.4 

22.3 . 

24.6 

26.5 

27.2 

27.9 

27.4 

27.7 

27.4 

24.5 
23.4 
22.2 
23.8 
27.3 
28.0 
28.0 

27.8 

26.0 

24.9 

24.4 
23.4 



24.0 



23.7 



24.0 



24.3 



24.7 



ThMmom^tre 
ialeool. 



20.4 
24.7 

24.8 

27.7 
27.7 
26.4 
24.8 

23.4 

22.4 
26.3 
27.3 
27.3 
24.4 

25.9 
23.4 
22.4 

24.7 
22.8 
26.8 

27.8 
27.5 

27.4 

24.6 
23.4 
22.0 
24.4 
26.8 
27.6 
28.2 
27.2 
28.0 

27.2 

24.3 
23.2 
21.9 
23.8 

27.4 
28.5 
28.4 

28.0 

25.9 

24.8 

23.8 
23.0 / 



24.0 



Mlntm*. 



20.4 



23.7 



24.0 



20 



24.3 



24.7 



22.0 



24 



24 



VBlfTS. 



Galme. 
Id. 

N. 

E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

GaJme. 

Id, 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



N. E. 
Calme. 

N. E. 

N.E. 
N. E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

N.E. 

N.E. 

E. N. E. 

E. N. E. 

E. 

E. 

E. N. E. 

N.E. 

N. E. 

Galme. 

E.N.E 

E. 

E. 

E. N. E. 



E. 

E. 

Galme. 
Id. 



^AT DU GIBL 
et remarquet dlTenet. 



Obs. sSd. 1 1. 



Beau ; nombreux cumulus. 
Cumulus un peu gris ; petite pluie. 
L^r soufQe ; petite piuie ; nuages 

cbass^ de VE. 
Bonne br.; b.; cield^.; Idg. cum. 
Id. Id. qq. nuages. 
Id. Id. Id. 
Brise moyenne ; beau ; quelques 

nuages k Thorizon. 
Par intervalles, petite pluie; 1^ 

gers nimbus. 
Beau ; I^ers cumulus. 
Id. Id. 

Bonne br.;nimb.; qq.gout.d'eau. 

Id. Id. Id. 

Petite brise; del couv.; nimbus; 

petite pluie par intervalles. 
Br. movenne ; ciel couv. ; pas de pi . 
Bonne or. ; ciel couvert ; peu de pi. 
Gel pur dans le moment, mais 

pluvieux en g^n^ral. 
Ass. bonne br . ; ciel ddsas^, ^toil^. 
Beau t.: qq. cumulus a "horizon. 
Bonne bnse ; nuages gris au 2* 

plan : ^s cumulus blancs. 
Bonne brise ; nuages gris. 
Trte- forte brise; ciel couvert; 

nimbo-cumulus. 
Bonne brise; nimbchcumulus sur 

cumulus. 
Br. moyenne ; beau ; ciel pur. 

Id. Id. Id. 

Beau; ciel pur, 6toil^. 
Id. la. qq. nuages. 
Bc^liine brise; cumulus. 

Id. Id. beau. 

Forte brise; cumulus; beau. 

Id. Id. Id. 

Forte br. ; ciel pur ; nuae k I'hor.; 

stratus rougefttres k PBw 
Forte br.; ciel pur; nuaff. k I'hor.; 

stratus rougeAtres kiE. 
Pet. br.; ciel pur; nuages it I'hor. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. sans nuages. 

Beau ; ciel pur ; sans nuages. 
Id. la. qq. cumulus. 
Bonne br.; ciel pur ; nombr. cum. 
Forte brise; ciel pur; rares cu- 
mulus; stratus i Thorizon. 
Forte brise; groupes de cumulus 

k I'O. et au N. 
Bonne brise ; 4*' plan, nuag. gris ; 

2* plan, cirrus d^li^. 
Petite brise ; cumulus k Thorizon ; 

vapeurs au zenith. 

Beau; ciel pur, ^toil6. 

Id. Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQDES. 







TBMPiaATUU. 








HBrass. 




TS!fTS. 


krkr Du dSL 


lUTtS. 














ThcnnoBtee 


TbcmoBtee 


^^u^ 




et icawnivcs difiwM. 






imerciire. 


iakool. 








1850. 


















Mars. 


















43 


6 h. mat. 
7h.mat. 


23.0 .... 

2i.7 .... 


22.9 ^ 
24.7 


I . . . . 




Calme. 
B.N.B. 


Beau; delpar. 

L^er souffle ; nuages flooonnem. 




..:. 


. ! . ! 




midi. 


27.7 .... 


27.8 .... 


.... 


E.N.E. 


Forte br.; del ooov.; cumol. gris. 

Af . b. ; del pur ; cum. a llnor . 

Bomiebr.; beau; del pur; rares 




2 h. soir. 


27.8 .... 


28.0 .... 




E. N. E. 




i h. soir. 


27.3 / 25.4 


27.5 25.4 


24.9' 


E. 














cumulus. 




6 h. soir. 


25.2 .... 


25.0 .... 


.... 


E. 


Pet. br.; b.; cid pur; rares ouag. 
Id. Id. ^toife ; sans nuages. 




T^Ws. 


2i.O .... 


23.8 .... 

23.2 / . . . . 


.... 


N.B. 




I0»»3<K8. 


23.4 ..... 


.... 


N.B. 


Petite brise dans les grains ; grain 






1 












1 








m^^ de iM d^oouvert. 


44 


6 h. mat. 


24.0 i . . . . 


20.9 \ ... . 


.... 


N. E. 


sanspluie. 




8h.mat. 


23.9 .... 


24.0 .... 


.... 


N.B. 


Moins fort; dd couvert; nunbus 
sansphue. 




40 h. m. 


26.i .... 


26.8 r . . . . 


.... 


N.B. 


Forte brise; cid couvert; nimbus 




midi. 


26.6 ' ^'^ 


26.8 ^''' 


20.8 


N.B. 


sanspluie. 
Forte brise par rafeles; dd cou- 
vert; nimbus sans ptnie. 




2 h. soir. 


27.4 


27.7 .... 


.... 


N.B. 


vert; nimbus sans pluie. 




ih.80ir. 


26.7 .... 


26.8 .... 




N.E. 


Forte br.; ck\ moins couv.; cum. 




44 h. soir 


22.8 ' . . . . 


22.6 / . . . . 




N.B. 


Petite br.; beau; del pur, 6toil^. 


45 


6 h. mat. 


21.4 \ . . . . 


20.8 ] 






Calme. 


Beau; cumulus au 4«'plan; nuag. 
horizonUux au 2«. 










8h.mat. 


25.3 .... 


25.3 1 . . . . 


.... 


N.E. 


Brise moyenne; cdnture k Vho- 
rizon au 4*' et au 2* plan. 




40 h. m. 


25.9 .... 


25.8 1. . . . 


.... 


N.E. 


Forte brise; gros cumulus gris. 




midi. 


25.0 .... 


24.9 .... 




N.E. 


Forte br.; del couvert; nimbus; 








22.7 


] 22.6 


49.7 ' 




phue par intervalles. 




2 h. soir. 


24.8 


.... 


24.9 


.... 




N.B. 


Petite brise; d^ couvert; nim- 
bus; pluie par intervalles. 




6 h. soir. 


22.6 


.... 


22.4 






Calme. 


Qe\ charge au S. B., dto>uvert 
au N.; temps humide. 










40*' lys. 
7h.mat. 
9 h. mat. 


24.4 




24.4 






Id. 

Id. 

Id. 

N.B. 


Beau; ciel pur, ^toiK. 
Ciel couv.; nimbus; peu de pluie. 
Beau; dd un peu couvert. 
Bonne brise ; cumuhis au 2* plan, 




22.5 ' ... . 
22.4 \ 


22.3 f 

22.3 

25.4 
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25.4 




! ! ! . 


















nimbus sans phue au 4*^. 




44 h. m. 


27.4 


.... 


27.4 .... 




N.E. 


Forte brise ; nimboKnim. sur cum. 




4 h.soir. 


27.5 


23.4 ' 


27.7 } 23.3 


'26.6 * 


N.E. 


Bonne brise; cumulus; beau t. 




3 h. soir. 


26.3 


.... 


26.3 .... 


.... 


N.E. 


Forte brise; Id. Id. 




5 h. soir. 


25.4 


.... 


25.4 .... 




N.E. 


Bonne br.; cumulus rares; beao. 




7»> 30^ s. 
44 h.soir 
6 h. mat. 


23.4 .... 

20.7 .... 

49.8 \ . . . . 


22.8 
20.2 / 
48.6 \ 






Calme. 
Id. 
Id. 


Beau; cid pur, ^il^. 
Id. Id. Id. 








47 






M. nimbus sans pluie. 




8h.maL 


22.3 .... 


24.9 1. . . . 


. . . . 


N.N.B. 


Petite brise; cid couvert, mais 
peu sombre. 




44 h. m. 


23.7 .... 


23.5 1 ... . 


. . . . 


N.E. 


Petite brise variant au N.; dd 
couvert ; qq. gouttes d'eau. 




midi. 


^•* ) 22.7 


29.4 ' 22.4 


47.6 


N. 


Petite brise; cwl pins d^ag«; 
nimbo-cumulus. 




2 h. soir. 


26.8 .... 


26.6 i ... . 


.... 


S. 0. 


11 y a eu un fort grain; mainte- 
nant ciel d^gage ; cumulus. 








1 








6 h. soir. 
8 h.soir. 


24.6 .... 
22.0 .... 


24.3 ' 
24.6 






Calme. 
N.B. 


ad d^gag^; nuages ii phiie. 
PeUte brise- diA ^toiMT 










40^30*8. 
6h.mat. 


20.4 ' . . . - 


i9 I 1 






Calme. 
Id. 


Beau: del etoil^ 


48 


20.0 23.2 49.7 1 


22.9 ' 


48.6 * 


Temps assez beau ; un pea diafg6. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 


BBCRBS. 


4850. 




Mars. 




19 


7 h. mat. 




9 h. mat. 




midi. 




4 h. soir. 




6 h. soir. 




7»» 30' s. 




40»»45's. 


20 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




mjdi. 




i h. soir. 




3 h. soir. 




5 h. soir. 




6 h. soir. 




7^ 30^ 8. 




44 h. soir 


21 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




6 h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




minuit. 


21 


7h. mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




4 h. soir. 




3 h. soir. 




6 h. soir. 




7»»30's. 




44 h. soir 


23 


6 h. mat. 




8 b. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h. soir. 




4 h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




40>»30'8. 



TBMPlbATUaB. 



Thennomitre 
imcrcore. 



23.0 
26^ 
28.5 
27.0 
25.4 
23.9 
22.9 
22.0 
25.7 
27.7 
27.7 
28.0 
27.3 
26.3 

25.3 
24.0 
22.4 
20.4 
25.9 
27.2 

27.8 
27.5 

28.0 

26.2 
24.8 
23.0 
22.0 

23.0 
26.7 
27.5 
27.8 

26.7 

26.0 

23.4 

23.4 

24.5 
27.4 
27.7 

27.9 

28.5 

26.6 
24.5 

23.0 
22.6 



24.6 



24.6 



24.3 



24.2 



24.7 



ThnmomAtre 
4ako«l. 



22.8 
26.7 
29.3 
27.3 
25.0 
23.8 
22.7 
24.7 
25.8 
27.8 
27.8 
28.4 
27.6 
26.4 

25.3 
23.6 
24.4 
49.2 
26.0 
27.4 

28.0 
28.0 

28.0 

26.4 
24.6 
22.8 
24.8 / 
I 
22.8 \ 
26.7 
27.5 
28.4 

26.9 

26.0 

22.9 

22.8 

24.3 \ 
28.0 ^ 

28.2 

28.3 

28.7 

26.7 
24.5 

22.8 
22J / 



24.6 



24.7 



24.2 



24.2 



24.8 



24 



48.4 



48.8 



48.8 



20.4 



TKfTS. 



Calme. 
B.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 
S. S. E. 
E.S.E. 
B. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E.S.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

N. 

E. 

E. 
£. 

£. 

E. 

Gahne. 

Id. 

Id. 

Id. 

S. E. 
S. E. 
S.E. 

B. 

N.N.E. 



Calme. 

N.O. 

Calme. 
Id. 
E. 

S.E. 

S.E. 

E. S. E. 
E. 

N. E. 
N. E. 



^AT DU aEL 

el remarqnes diTenet. 



Beau ; del pur. 

Petite br.; beau; cumulus de 1*E. 
Bonne br.; Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Souffle; beau; del assez pur. 
Pet. br; beau; del pur, ^UM. 

Id. Id. noages k Thoriz. 

Id. Id. qq. nuag. flocon. 
Bonne br.; b.; nimous parsemds. 

Id, Id. nimbo-cumulus. 
Forte brise; beau; nimbo^umul. 
Bonne brise ; beau ; oa. cumulus. 

Id. Id. Id. 

Brise movenne; oiel pur; cumu- 
lus k lliorizon. 
Trds-faible brise; del pur. 
Beau: del pur, ^toil6; lune. 
Id. M. Id. Id. 
Id. cirro-cumulus un peu denses. 
lA^r souffle ; cirro-cum. et straL 
Brise moyenne; ciel convert; 

nimbus sans pluie. 
Forte br.; b. ; nombreuz cumulus. 
Br. moyenne; beau; del sombre 

et gros nimbus k I'E. 
Bonne brise, beau; nimbus au 

4*r plan; cumulus au 2*. 
Pet. br.; beau ; nuages unpen gris. 
Beau ; nuages un peu gns. 
Id. ciel pur , 6Uh\L 
Beau; ciel pur; quelques nuages 



Ciel un peu charge ; zenith d^uv. 
L^er souffle ; mmbo-cumulus. 
Petite br.; nimbus; peu de pluie. 
Petite brise; ciel convert; me- 
nace de pluie. 
Brise moyenne; del trte-charg6 

par intervalles. 
Nuag. chasste rapidement; beau; 

cumulus un peu gris. 
Petits nuages blancs parcourant 

le ciel. 
Petite brise; ciel couyert; mais 

peu sombre. 
Ciel pur; beau temps 

la. b. t.; cumulus k Thoriz. 
Brise moyenne ; beau t.; nimbo- 

cumulus chass<^ de TE. 
Bonne brise ; beau ; gros nuages 

noirs au N. E. 
Bonne brise; beau; gros nuages 

noirs au N. E. 
Bonne br.; cumulus gris k Yhor. 
Bonne bnse; beau; ciel pur, 

sauf k rhorizon. 
Petit souffle; b.; del ^toil6; lune. 
Brise moyenne; del 6toil6; lune. 



188 



OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 


HBURES. 


4860. 




Mare. 




U 


6 h. mat. 
8 h. mat. 




40 h. m. 




44 h. m. 
midi. 




3 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40»»30'8. 


25 


6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 


26 


8 h. soir. 
4 Ok 30^8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 




9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
5 h. soir. 
8 h. soir. 




40k 30^8. 


27 


6 h. mat. 
6kiym. 
8 h. mat. 
40 h. m. 




midi. 
5 h. soir. 
7^30^8. 


28 


minuit. 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 




4 h. soir. 




2 h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 
44k 30^8. 



TBMP^RATUBB. 



Thennom^tre 
imercnre. 



22.2 
26.2 

27.6 

28.4 
27.6 

27.3 
26.3 
2i.5 
23.4 

22.5 
26.8 
27.7 
27.4 
27.2 
28.3 
26.7 
25.4 

24.4 
24.0 
23.8 
24.4 

27.5 
28.0 
27.9 
27.7 
26.7 
25.3 

24.9 

23.9 
23.2 
24.5 
25.4 

26.7 
26.3 
24.2 

23.6 
24.5 
27.7 
27.3 

27.0 

26.9 

26.0 

24.0 
22.8 



24.9 



24.9 



25.5 



24.5 



24.7 



ThenDooiitre 
4 alcool. 



22.0 
26.2 

27.7 

28.3 
28.0 

27.7 
26.4 
24.3 
23.2 

22.4 
27.0 
28.4 
27.6 
27.3 
28.7 
26.9 
25.3 

24.4 
23.8 
23.8 
24.3 

27.8 
28.5 
28.5 
28.2 
27.5 
25.3 

24.8 

23.8 
23.0 
24.3 
25.3 

27.4 
26.3 
24.3 

23.8 
24.3 
28.0 
27.7 

27.3 

27.4 

25.9 

23.8 
22.8 



24.9 



24.0 



25.0 



25.8 



24.5 



24.8 



22.0 



22.8 



23.6 



22.8 



Calme. 
E. 

E. S. E. 



E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

Calme. 

E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. N. E. 
E. 

N. E. 
N. E. 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 



E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

E. 

Cahne. 
E. 
E. 

S. E. 

S. 

E. 

B. 

Calme. 



6tat du col 

6t rcBuupqQM difCfMS. 



Beau ; ceinture de nuages. 
Bonne brise; beau; massifiB de 

nimbo-cumulus. 
Forte brise; beau; massifiB de 

nimbo-cumulus. 
Bonne br.; nombreux cumulus. 
Bonne brise; trte-beau; nuages 

floconneux. 
Forte brise; nuages gris. 
Petite br. ; trds4>eau ; lagers nuag. 
Br. moyenne; b.; nuages nombr. 
Brise moyenne; beau; del pur, 

6toil6; lune. 
Beau ; ceinture k lliorizon. 
Bonne br.; b.; cum. un peu gris. 
Forte br. ; tr.-b. ; cum. un pen gris. 
Id. Id. Id: 

Id. Id. Id. 

Tr.-f*«br.;/d. Id. 

Id. Id. Id. 

Asset forte brise; trte-beau; cu- 
mulus un peu gris. 
Br. moy.; tr.-b.; cum. un peu gris. 

Id. Id Id 

Petite brise; ciel convert. 
Forte br. ; fort gr. de peu dedur^ ; 

la temper, tombe a22.6 et 22.4. 
Bonne br.; b.; ceinture A Tboriz. 
Forte brise; ceinture de nimbus. 
Tr. -forte br.; beau ; l^rs nuages. 

Id. Id. Id. 

Br. movenne; beau; nimboK^um. 
Forte brise; beau; ciel 6toil^; 

quelaues cumulus. 
Bonne brise; beau; del ^il^; 

({uelques cumulus. 
Petite brise; temps convert. 
Id. t. couv.; \^eer grain. 
Id. Id. Id. 

Forte brise ; temps convert ; pluie 

assez forte; nimbus. 
Tr.-forte br.; ass. b.; nuag. nomb. 

Id. Id. Id. 

Forte brise ; beau ; nimbus avec 

peu dei pluie. 
Bonne br.; beau; del pur, 6U)M. 
Beau ; del pur. 

Forte br.; assez b.; nimbo-cumul. 
Forte brise ; assez beau ; ciel cou- 

vert peu sombre. 
Assez forte brise; masse de nua- 
ges trto-^levds. 
Bnse moins forte; nua^ plus 

denses ; stratus lointams. 
L^ger souffle; del assez pur; 

quelques stratus. 
L^. souffle ; beau ; ciel pur ; lune. 
Beau ; ciel pur ; nuages rares. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 



1850. 

Mars. 

29 



30 



31 



HBURB8. 



7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 

2 h. 8oir. 
6 h. 8oir. 

8 h. soir. 

44 h.soHT 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midj. 
4 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h. soir 
6 h. mat. 

7>»30'm. 

9 h. mat. 

40»»30'm. 
midi. 

4 h. soir. 
8 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
44 h.soir 



TBMP^RATUHE. 



Thtfmomitre 
4i 



Moyemie de 34 jours. 



24.7 
27.3 
29.0 
28.3 
28.5 
25.5 
25.0 

22.2 

24.2 

26.9 
27.2 
27.6 
28.0 
27.3 
27.0 

250^ 

25.0 

24.7 

23:0 

26.4 
27.9 

28.9 
29.0 
29.6 
28.8 
28.2 

25.0 
23.9 
23.0 



Avril. 




1 


4*' 


Oh.mat. 


23.4 \ 




8h.mat. 


26.9 




9 h. mat. 


28.0 




44 h. m. 


28.3 




midi. 


28.3 




4 h. soir. 


28.2 




2 h. soir. 


28.0 




4 h. soir. 


27.0 




5»»3Vs. 


26.3 




8 h. soir. 


24.2 




40"»30'8. 


23.5 / 


c 


)b8. sdd. 


t. I. 



25.2 



25.3 



25.8 



24.34 



25.6 



ialeool. 



24.4 
27.7 
29.8 
28.7 
28.7 
25.6 
24.8 

24.8 

24.2 
27.2 
27.5 
27.9 
28.5 
27.5 
27.2 

25.6 

25.0 

24.8 / 
I 

22.9 \ 

26.8 

28.2 

29.4 
29.5 
30.4 
29.2 
28.4 

24.9 
23.8 
22.9 



25.3 



25.5 



26.0 



24.37 



23.3 
27.4 
28.5 
28.8 
28.8 
28.7 
28.6 
27.4 
26.3 

24.2 
23.4 



25.8 



24 



24.3 



24.8 



20.47 



20.8 



VENTS. 



Calme. 

E. 
B. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

N.E. 

N. B. 

N. E. 

Calme. 
E. S. E. 
B. S. B. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. 

E. 

E. 

E. 

Calme. 

E. S. E. 

E. S. E. 
B. S. E. 
B. S. E. 

E. 

E. 

E. 

N.E. 

N.E. 



E 



Calme. 
E. 

S.E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

N.E. 
Calme. 



6tat du cibl 

et ramarquet diTen«. 



Beau ; I6gers nuages. 
Br. moyenne ; beao ; qq. cumulus. 
Ja. Id. couvert^TE. 

Bonne brise; Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Petite brise; beau: ciel pur. 
Petite brise; del enti^rement 

couvert et sombre. 
Petite brise ; pluie continue assez 

forte au debut. 
Beau; nuases nombreux k Thor. 
Forte br . ; Deau ; nombreux cum . 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Bonne brise; beau; ciel pur. 
Bonne brise; beau; quelques pe- 

tits nuages ^ais. 
Brise moyenne; beau; vapeurs k 

Thorizon. 
Assez bonne brise; beau; ciel 

6toil6; quelques nua^. 
Brise moyenne ; beau ; ael 6toil6 ; 

quelques nuages. 
Beau; ciel d^g6; un peu de 

brouillard. 
L^ger souffle ind^termin^; beau. 
Bonne brise; beau; quelques cu- 
mulus de I'E. 
Forte br., tr^beau; qq. nuages. 
Br. moy.; tr.-b.; qq. nuag. au N. 
Id. Id. Id. 

Li. Id. qq.nuag.del'E. 
Brise moyenne; trte-beau; 16- 

g^res vapeurs au zenith. 
Pet br.; tr.-b.; nuages i Thoriz. 



Id. 
Id. 



Id. 
Id. 



ciel pur.^toil^. 
Id. Id. 



Beau ; ciel pur ; ceinture k Thoriz. 
Bonne br. ; nuag. Idg. pr. immob. 

Id. Id. beau. 

hi. Id. Id. 

Li. Id. Id. 

II. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Bonne br.; beau ; qq. rares nuag. 
Forte brise ; beau ; nuages plus 

forts et plus gris. 
Petite br.; Deau; del pur, ^M. 
Beau ; del pur ; quelques nuages. 

36 
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OBSERVATIONS MJ^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HBURES. 



TBMP^BATURE. 



Tbennomitre 
4 merctiTe. 



ThermomAtre 
ialeool. 



Miirfma. 



VENTS. 



^AT DU CIEL 

et remftrqaes direnei. 



4850. 
Avril. 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

40>»3(Km. 

midi. 

1 h.soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
T^ ao^s. 

44 h.soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30' s. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7h 30^ 8. 

4 4 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40>»30'8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 
7k ao's. 
minuitSO' 



24.0 
26.4 

26.5 

27.6 
28.8 
28.2 
26.4 
25.8 
23.8 
22.2 
22.0 
27.0 
27.7 
28.2 

28.7 
28.0 
26.6 
25.7 
24.7 
22.8 
25.0 
26.0 

28.4 
28.3 
28.7 

28.7 
26.6 
26.7 
24.2 
22.9 
23.5 
27.0 

26.3 

27.7 

28.5 

27.3 

25.7 
24.0 
23.2 
23.3 

27.2 
28.4 
28.7 
28.0 
28.3 
26.6 
24.9 
23.2 



25.0 



25.3 



25.4 



) 25.3 



25.7 



) 25.4 



25.5 



23.8 
25.8 

26.8 

28.0 
29.4 
28.7 
26.6 
25.8 
23.8 
24.9 
24.9 
27.5 
28.4 
28.7 

29.2 
28.3 
26.7 
25.7 
24.6 
22.7 
25.0 
26.2 

28.7 
28.5 
29.4 

29.0 
26.7 
25.7 
24.4 
22.7 
23.4 
27.3 

26.5 

28.2 



29.4 ) 25.4 
27.5 



22.0 



20.4 



25.5 



21.5 



25.8 
23.8 
23.0 
23.2 

27.7 
28.8 
29.0 
28.5 
28.7 
26.7 
24.8 
23.0 



24.9 



25.9 



22.7 



Calme. 
E. 

E. 

E.N.E. 

E. 

E. 
E. S. E. 

N. E. 
Calme. 

Id, 

Id. 

Id, 
E.N.E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

N. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

S. 

E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 

Id. 
N. E. 

N. E. 
E.S.E. 

E. 

E. S. B. 



E. 
Calme. 
E.N.E. 

E. 

E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

S.E. 
Calme. 



Ciel couv.; sombre; men. de pi. 

Petite brise; del couvert; somD.; 
qq. nimbus; peu de pluie. 

Petite br.; ciel couv.; qq. nimb.; 
un peu moins sombre. 

Br. moyenne : b.; rares cumulus. 

Bonne orise ; oeau ; qq. cumulus. 
Id. Id. Id. 

Br. moyenne ; beau ; qq. cumulus. 

L6g6re br.; b.; ciel presque pur. 

Beau; ciel pur, ^toift. 
Id. Id. Id. 
Id. quelques nuages. 
Id. ciel pur; ceinture k Thor. 

Bonne br. ; beau ; nombreux com. 

Bonne brise; beau; nombreux 
cumulus un peu gris. 

Bonne brise; beau; qq. cumulus. 

Bonne br. ; c. pur, excepts ^ llior. 

Presque calme ; nuag. un peu gris. 

Id. qq. nuag. chasses duN.au S. 

Beau ; ciel pur, ^toil^. 

L4g. petite orise; ciel pur, i^M. 

Beau ; ciel pur ; qq. nuag. k Thor. 

Brise moyenne; ciel un peu con- 
vert; pluie au large. 

Br.moy.;b.;qq.cum.unpeugri8. 

Bonne or.; b.; Id. 

Bonne br.; beau; quelques rares 
cumulus; le N. un peu charg^. 

Bonne br . ; beau ; ciel presque pur. 
Id. Id. ciel pur. 

Pet. br.; b. ; ceint. de nuag. irhor. 

Br. moy.; b.; ciel pur ; rares nuag. 

Beau; ciel pur, etoil^. 
Id. ciel un peu couvert. 

Petite brise ; ciel charge au N. E., 
le reste pur. 

T. k grains sans pluie ; cirro-cum. 

Bonne brise; beau; ciel k petits 
nuages un peu gris. 

Brise moyenne; beau; cumulus 
au 2* plan ; vapours au 4*. 

Bonne brise; nuages gris k Tho- 
rizon; au zenith, nuas. ddlite. 

Bonne br.; ass.b.; charge k Thor. 

Beau; ciel pur, 6toil^. 

Pet. br.; beau; ciel pur, toil6. 

Petite brise; beau; ciel pur; cein- 
ture de nuages. 

Forte br.; b.; forts cum. k I'hor. 
Id. b.; qq. lagers cumulus. 
Id. Id. qq. 16g. cum. un pea gr. 
Id. Id. Id. 

Bonne br.: b.; qq. 16g. cumulus. 

Br. moy.; d.; ciel pur; 1^. nuag. 
Id. Id. Id. dSu6. 

Beau; ciel pur, 6toil^. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 



1850. 
Avril. 



40 



44 



HBURB8. 



7 h. mat. 
Sh.mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 
6 h. soir. 

8 h. soir. 
40>»4ys. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
T^aO's. 
40i>i5'8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
8>» 30^ 8. 
40>»30's. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
T** 30^8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
7»» 30' s. 
44»»30's. 



TEMPiBATURE. 



ThcnnomAtn 
A BMrcnra. 



26.3 
27.6 
28.5 
29.5 
29.4 
30.0 
29.9 
26.7 
24.8 
24.8 
24.4 
27.2 
26.5 
25.4 
28.2 
29.2 
28.5 

28.0 
27.4 
25.9 
24.6 

23.2 
23.0 
24.0 
26.3 

26.8 
28.3 
28.9 
28.6 
28.8 
28.6 
27.9 
26.0 
24.2 
23.5 
23.3 
26.2 
28.0 

28.3 
27.0 

27.2 

26.5 
25.3 
24.5 
25.0 ^ 

26.3 
24.7 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.3 



26.6 



25.5 



25.6 



25.4 



24.3 



ThennomMre 
4tleoo1. 



26.4 
28.4 
29.0 
30.3 
29.3 
30.6 
30.5 
25.7 
24.7 
24.7 
24.3 
27.5 
26.8 
25.3 
28.6 
29.4 
28.8 

28.5 
27.3 
25.8 
24.5 
23.0 
22.8 
24.7 



27.4 
28.8 
29.5 
29.4 
29.5 
29.0 
28.3 
26.0 
24.4 
23.3 
23.2 
26.8 
28.9 

28.8 
27.4 
27.3 

26.6 
25.3 
24.4 
24.9 

26.3 
24.5 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.4 



26.9 



25.6 



25.9 



25.6 



24.3 



24.8 



22.5 



24 



22.8 



VENTS. 



E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

S. E. 

S.E. 

S. E. 

Galme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

S. S. E. 

S. E. 

E. S. E. 
E. S. E. 

E. 
E.N.E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E.S.E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
Galme. 

Id. 

E. 
S.E. 

S. 

E.S.E. 

E.S.E. 

E. 

N. E. 

N. E. 

Calme. 

Variable. 

S.E. 

N. E. 

S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



Calme. 
N. E. 
N. B. 



^AT DU CIEL 
et remarqaes dtrenes. 



Pet. br.; b.; ciel enti^rement pur. 
Pr. calme; b.; Id. 

Br. moy.; Id. Id. 

Id. nuag. chass^ du S. E. 
Bonne brise: trte-beau; ciel pur. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Pet. br.; tr.-beau; qq. pet. nuag. 
Tr^beau; ciel pur, dtoil^. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Forte br.; tr.-b.; nomb. cumulus. 
Id. c. couv.; qa. goutt. d*eau. 
Fortes rafeles ; nimous sans pluie 
Br. movenne; ciel un peu couv. 
la. qa. nimbo-cumul. 

Tres-forte brise ; Deau ; nombreux 

nuages sombres. 
Bonne brise ; beau ; ciel pur. 
Bonne br.; b.; ciel pur ; leg. nuag. 
Br. moy.; Id. la. sans nuag. 
L^.bnse;/d. Id. dtoU^. 
Asiez beau ; ciel 6toil6 ; ({q. nuag. 
B.; str. k Thor. et qq. cirro-cum. 
L^. souffle; beau; qq. cumulus. 
Petite brise; ciel de^ig^ au z^ 

nith ; nuages sombres k VE. 
Forte br.; ilest tomb^qc). g. d*eau. 

Id. nombreux mmbo-cum. 

Id. cum. moins compactas. 

Id. qq. cumulus ; beau. 

Id. qq. pet. nuag.vaporeux. 

Bonne br.; b.; cumulus au N. E. 

Petite brise; ciel pur. 

Tr6d-beau; ciel pur, ^toil^. 
Id. Id. Id. 

Forte br . : ciel couv. ; un peu somb. 

L^g. pet. Dr. * ciel couv. men. de pi. 

Variable au S. S. 0.; ciel convert ; 
temps lourd. 

Bonne brise ; beau ; cumulus. 

Bonne br.; b.; nimbo-cumulus. 

Tr^fedble brise; beau; nimbo- 
cumulus nombreux. 

Br. moy.; assez b.; nomb. nua§. 
Id. beau; ciel pur, ^toile. 

Beau; cielpur, ^toil^. 

L^er souffle ; stratus k Thorizon ; 
cirro-cumulus au zenith. 

Br. moy.; ciel couv.: pi. au loin. 

Pet. br.; ciel couv.; pi. par interv. 

Bonne br. ; moins couv.; pas de pi. 

L^. souffle; ciel somb.; I^r gr. 

Ass. forte br.; c. somb.; pas depl. 

Ciel moins convert. 

Petite br.; ciel assez pur, 6io\\6. 
Id. Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 

F^vrier. 
48 



49 



20 



24 



22 



HEUaBS. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
7»> 30^ 8. 
minuit. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7^ 30^ 8. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 
7»» 30^ s. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

Th 30' s. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

3 h. soir. 
5 h. Soir. 
7>» 30^ s. 
40>»30'8. 



TEMPERATURE. 



Thennom&tre 
k mercure. 



20.2 
25.0 
27.3 

27.2 

26.6 

26.0 

2i.i 
22.5 
22.7 
20.5 
25.5 

25.4 
27.5 

27.3 

25.5 

23.3 

24.2 
48.7 
27.0 
27.3 

27.5 

27.4 

25.7 
24.7 
24.0 
23.8 

49.6 
26.6 
26.9 

24.8 

25.5 

23.7 
22.7 
24.2 

25.4 
27.9 
27.7 

27.4 
25.9 
23.9 
23.6 



23.7 



23.7 



24.2 



23.7 



24.6 



Thennom^tre 
k alcool. 



20.0 
25.0 
27.8 

27.5 

26.8 

26.4 

24.2 
22.3 . 
22.5 / 
20.2 
25.3 

25.3 
28.3 

27.6 

25.4 

23.8 
20.8 
48.4 
27.0 
27.0 

27.3 

27.2 

26.0 
24.4 
23.8 
23.7 



23.7 



23.7 



24.4 



48.8 
26.8 
27.3 

25.2 

25.7 

23.5 
22.8 
24.2 

25.6 
28.6 
28.4 

27.4 
25.8 
23.7 
23.0 / 



23.7 



24.7 



Minima. 



20.0 



20.4 



48.4 



48.6 



24.2 



VENTS. 



E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
Calme. 
Id. 
Id. 



S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

N. E. 

Calme. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

E. N. E. 



N. 

N. 

Calme. 

N. E. 

E.N.E. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

N.E. 

Calme. 



iTAT DU CIEL 

et remarqaea direnes. 



Beau t.; ciel un peu brumeux. 
Ciel sans nuag.; cum. k Thorizon. 
Bonne brise; cumulus peu espa- 

c^s, chass^de I'E. 
Bonne brise; beau temps; ciel 

pur; qq. cumulus k Tnorizon. 
Bonne brise; beau temps; ciel 

pur; qq. cumulus k Tnorizon. 
Bonne brise; ciel k couches de 

nuages peu denses. 
Pet. br.; ciel pur; cumulus k FE. 
Bonne brise; ciel pur, 6U>M. 

Id. Id. Id. 

Ciel couvert; qq. gouttes d*eau. 
Un peu moins sombre ; quelques 

nimbo-cumulus. 
Ciel couvert; menaces de pluie. 
Bonne brise; beau; del pur; qq 

cumulus au N. E. 
Brise moyenne; beau; ciel pur 

qq. cumulus au N. E. 
Petite brise; beau; ciel pur; qq 

cumulus au N. E. 

Petite br.; beau; ciel pur, 6toil^ 

Beau; ciel pur, 6toil^. 

Id. la. qq.nuag.^rhor 

Id. Id. qq. cum. a Thor. 

Ciel couvert et sombre ; nimbus 

chassis de TE. 
Ciel couvert et sombre; nimbus 

chass^ de TE. 
Un peu moins sombre; nimbus 

chass^ de TE. 
Tr.-faible br.; ciel couv.; pi. fine. 
Beau temps; nuages au N. E. 
Beau t.; 6toil6; ^s cumulus. 
Beau temps ; ^toil^ ; qq. gouttes 

d*eau du N. E. 
Beau temps; ciel sans nuages. 

Id. qq. cumul .E.N.E. 
Bonne br. ; gram et vent & 4 0^ ^ ; 

beau temps; ciel un peu couv. 
Bonne brise ; il a plu ; temps assez 

beau ; qq. nimbo-cumulus. 
Faible brise ; beau temps ; nimbo- 
cumulus chassis de YE. N. E. 
Beau temps; ciel 6toil4. 
Petite brise; beau t.; ciel ^toil6. 
Petite brise; beau temps; ciel 

pur: quelques cumulus. 
Forte brise; oeau ; qq. cumulus. 

Id. Id. Id. 

Forte brise; cumulus ^loign^; 

quelques grains. 
Bonne brise; beau; qq. cumulus. 
Br. moyenne; Id. Id. 
lAodT soufiQe; tr.-b.; del 6toil6. 
Tr&-beau; del^toil^. 
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MTU. 


BEUBES. 










4850. 




Avril. 




n 


7h.maU 




9 h. maL 




44 b. m. 




Sb.soir. 




ih.mr. 




6 h. soir. 




7^ 30' s. 




41 h.mir 


4§ 


7 h. mat. 




9 h. smL 




44 L m. 




2 h. Boir. 




3 h. soir. 




6 b, soir. 




6 b. Boin 




7b 3(Kfl. 




44»'3rs. 


4d 


6 b. oyU, 




S h. mat 




40 h. m. 




n^arm. 




xntdi. 




4 h. soir. 




3 h> mir. 




5 h. soir. 




eb.aoir. 




8 h. ^LT. 




44»'3<ys. 


» 


7 b. mat. 




9 b. mat. 




midi. 




1 b. SOiT. 1 




i h.sair. 




3 b. Boir* 




6 h, Boir. 




7^' ao' a. 




minuit. 


tl 


6 h. maL 




8 h. iDaL 




40 b, m. 




midi. 




S b. ioir. 1 




6 b. goir. 




a h. soif. 




1 0^30' 9. 



T£aiP£HATUJiS. 






ti>3 
28,4 



27.7 
34.6 

23.9 

13.7 
1&.0 
27.5 
18.4 

18.8 
18.3 
27.4 
16.& 
15.5 
14.4 
13.6 
19.8 
29.5 

30.4 
19.6 
18.9 
18.5 

18.0 

17.3 

15.8 
25.0 

27.4 

ia.9 

19.6 
30.5 



16.6 



^6.4 



26.9 



3*»^« \ 17.3 
29.3 



27.0 
162 
15.0 
14.2 
17.8 
18.9 
19.0 
29.3 
17.4 
^.8 



16.5 



14.8 






14.1 
18.8 

18.8 

18.8 

27.9 
14*6 

23.8 

23.5 
16.6 

27.8 
18.4 

29.4 
28.6 
17.4 
16J 
15.3 
24.4 
23.1 
30.8 
30.5 

34.6 
30.5 
19.5 
29.0 

28.4 

27.3 

15,7 
14.9 
27.4 
30.4 
30.4 
34.4 

31.3 

29.6 

26.9 
26. i 
24.9 
14.4 
^.4 
29.4 
19.7 
30.2 
27.2 
15.7 

24.7 



15.7 



16.2 



17.3 



i7.e 



16.8 



10.7 



14.8 



24.9 



13.1 



23.4 



E. 
M. 
B. 

E. 

B. 

N. e. 

E.N.E. 



N. E. 

Calme. 

S. E. 

E. 

E. 

B. 
B. 
E. 

N. E, 
Calme. 

Id, 

Id, 

S. S. E. 



N. E. 
N. E, 

N. E, 

N.E. 

N. E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

S. E, 
S.E. 

S.E. 

S. E. 

E S.E. 

N.E. 

N.E, 
Calme. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N,E. 
E.K.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 



ktkt 1>U CtBL 



Obs. sid. 1. 1. 



Pet. bn; beau; Bua^. flofoimeux. 
Bonne br.; beau; CifrcM:umulus. 
Bonne brisa; beao; nmibo-cu- 

iQuliffi au N. 
Foric brise ; nuageB ^lev^s au f 

plan; nimbo-eumuius au 4"* 
Bonne bri^ics; temps couvert, gris. 
Pet. brise ; beau ; del pur ; nuages 

k r horizon. 
Briso moy^enD^ ; del convert ; 

temps bumide. 
Pet. br.; l^j^er grain; ciel sombro. 
Cumulus et nimbo^nmiilug. 
Bonne br.; nimbo-cumulus ATE. 
Forle brise; cirro- cumulus au 

idnith; cumulus au 4** plan. 
Bonne br.; b.;ciel pur; 1^. nuag. 
id. Id. ll Id, 
Id, Id. id, qq. €um. 
L6g . souCne ; b. ; ciel pur ; Id. 
Br. moyenne; b.; del pur^ 6toil^. 
B^u; ciet pur; qq. cumulus. 
Id, Id. cemture h Thor 
Temps trte-loartl ; qq eroa cum 
Petite brise ; beau; lourd ; nimbo- 

cumutus an N. 

Pet. br.; b.; burd; cbarg^ au N. 

Id. couv.; lourd; cumulus* 

Id. id. mmbus immobil. 

Petite brise; bean; qq. cumulus 

ebasB^ rapklement. 
Petite brise; beau; qq. cumulus 

chassis ra pi dement. 
Presque calme; del dtouvert, 

etiitos i rborizon. 
Pr. calme; b.; oiuages gps au N. 
Fet.br., ciel cour.; meD.depJuie. 
Beau ; nuagas nombroui^. 
fd. EiuageB UB [>eu gris. 
Pel. brise; beau; nuages %ers. 
Brise nKJ^eone; beau; nuage^^ un 

pen gns, 
Bnse moyenne ; beau ; nuages un 

peu vajroreux. 
Bonne brise; beau; jnuages un 

peu vaporeux. 
L^^re brise; beau; cicI pur. 
Jolie brise; beau; delpur,dloil<§. 
Pet. br, ■ b. ; qq. nuag. a rhortzou. 
Beau ; ciel un {>eu couvert. 
Forte br.; ciel pur; cum. d Thor. 
Id, id. cum. un peu gris. 
Id, Id, nimbo-cum.arB. 
id. Id, qq. cumulus. 
Bonne br.; ciel pur; qcf. cumulua. 
Bonne briie; del pur, ^jl^; 

cumulus k ) 'horizon. 
Ptitita brise; d«l pur, 4toil6. 

37 
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P4Tia. 


mmm. 


4850. 




Anil, 




n 


6 b. mat. 




B h. mat 




fO h. m. 




midi. 




a li, SOT. 




* h. soir. 




6 h. soir. 




i h, soir. 




iO»'30'», 


n 


7 b. roal- 




h. mat. 




11 h. m. ; 




mjdi. 




1 !i. soir 




f h, soir. 




3 h. soir. 




fih-sok. 




8 h. soir. 




Hbf&'s, 


U 


7 h. mat. 




9 h. mat. ! 




41 h. m. 




4 b, soir. 




3h-90ir. ' 




1 h* soir. 




5 h. ioir. 




6 h. ^ir. 




7>» 30' s. 




H'^IO's. 


S6 


6 h, mat. 




8 h. mat. 




40h, m. 




41 h, m. 




midi. 




i b. soir. 




ib.soir. 




e h. B0ir» 




8 h. soir. 




4 i* JO'S. 


16 


7 h. mat 




9 b. mat. 




40 to, m. 




mkii. 




tksoir. 



TraCpi&ATURE. 






239 
f8J 
38.4 

f«,7 
27J 
16.7 

S5.9 

f8,4 

me 

$9J 

S8.8 

27,4 
25.7 
25.3 
35.6 
27.6 
28.4 
29.3 
t@.6 

27.8 
26.5 
25.5 
24.8 
26,2 
27J 

28.3 
27,9 
S8.8 

26.5 

24.0 

250 
25.0 
25.0 

25.4 

26.9 

25.6 
24.8 

25,2 



26,5 



26.f 



26,4 



25.7 



24.9 



Then»*ia*tr« 
4 oltooL 



23.7 
^.4 
2^.9 
29.7 
29.4 
28.0 
26.8 

25.7 
S5.3 
26.9 
28.8 
29.5 

29.6 

29.a 

29.8 

29.2 

27.4 
25.6 
25.4 
25.7 
27,9 
28.8 
30.4 
28.9 
28.5 
27.9 
26.3 
25.4 
24.3 
26,3 
f7.9 

28.8 
28.5 
29.5 

26.8 

23 8 

24,8 
24.8 

24.8 ! 



17.5 

27.0 
24.7 

26.6 



25.6 



27.0 



26.4 



25.8 



J 



25-0 



23.5 



23.9 



22.5 



23*3 



Calsie. 
N. B. 

N. B. 
N. E. 

B. 

N.N.B. 
N.N.E. 

E. 

E, 
E.N.E. 

B.N-E. 



E. N. B, 
E.N,B. 



B. N. B- 



E.N. E. 
CaJme. 

id. 

id. 
N. E. 
N. B. 
N. B. 
N.E. 
N,E. 
N.E. 
N.E. 
Cairns. 

id. 

id. 

E. 

E. 
E. 

Calme. 

M. 

N, E. 

Calme. 

id. 

E,N.E. 



B.N.E. 



24.8 



E, 
E. 

B, 



ivAT Du am. 

ft itnuniiits iiiTfu'f— 



Ciel OD pm convert. 
Forte bnse ; b^u ; comulus. 
Par rabies; dd un peu cwiverL 
BoQoebnse; Id. 

Forte bri^: moins couireft. 

Id. id. 

I^ttte bme ; beau ; del diarg^ 

auloiir de fbomott. 
Fot.br.j tr.-b,; deJpur; qq.nuag. 

id. id. il id. 
Petite brtse; tr^tieau; cid par. 
Fort© br.; bea©; nombreiix asm. 
Forte brise; ciel d'cm bleu-|>Sle; 

cumdti^. 
Trts-forte hnm i de! d'tin bJeu- 

D&le ; cum. ud peu plus denses. 
Treft-fbtte bri^ ; eiel bieu>p^; 

emnulus peo d(?n$es. 
Tr6&4^ori& brtse ; del bleu-p&le ; 

cumulus un peu plus desaes. 
Forte hfiBt^; ad bWp^; co- 

muiiis moios d^iies. 
P^le brise; beau ; qq. cumulus. 
Beau; del pur^ Mm. 
id. Id. cumulus. 
id, ciel UD peu couvert. 
Forte brise; beau; nuages ^. 
id. Id. nimbti-nmi. 

id, uu gros uimbo<uiii, 
Br. mo?.; b,:qq. cum. un peu gm. 
id. id. id. 

Id. Id. id. 

Pelite brise; baau; del pur. 
Beau; ciel pur, 4^iM. 
Id. Id. id. 
Id. quetques cumutus. 
fioune brise; au f* plan, nuages 

flocouneux; au 1*^, cumulus. 
Forte br.; dd coot.; iiimb(xum. 

Id. Id. id. 

Forte brtse; masse oompacte <k 

cumulus. 
Qoelques gouttea d'eau ; cid cou- 

vert ; nimbus et emnulus. 
PlusJetirs pelits gmns; dd cou- 

yert; oimbus m&c ploie. 
Petite brise ; beau ; qq. ctimulus. 
Beau ; cid pur; qq. cumulus, 
Un petit ^lu de ploie; aprto, 

beau; ad pur. 
Petite brtse : beau ; cirro-cumulus 

peu deuses. 
Bonue brise ; cmuulos rapprochea 

couvratil presgue tout le ciel 
THs-forte br.; cid plus eouvert. 
Lig^re brise; pluie peu contiiitie; 

cid couvert, 
Pregque calme; eid oonTert* 
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&ATB«. 



1850. 
t6 



3a 



n 

m 



UEURES. 



I h, soir. 

6 \u soir, 

7^ W s. 

7 h.mat, 

9 b, mat 

41 h. m. 

3 h. soir. 
fi h, soir, 

II h. soir 
eh.mat. 

8 h. mat 

10 h. m* 

midi. 
% h, floir. 

6 h. soir. 

lO^'SO's. 
6 h. mat, 
6 h. soir. 

11 b. soir 
& h, mat 

8 h. mat, 
IS) h. m. 

1 h, soir; 

2 h. soir. 

S h. soir* 

7*" 30' s. 
minuit 30^ 



TBMPE^TCBE. 



TJ5firnwm*tte 
i toeiciire* 



i5.a 

23.0 

15,7 

a7,3 

28.3 
28.6 
28.3 
17.1 
15.0 
il.0 
23.3 
28.0 
16.8 

27,1 
17,4 

15.8 
tBJ 
111 
13.7 
15,8 
23.1 
23,2 

27.1 

18,1 
18.0 

18.3 

26,7 

25.5 
23.7 



Mat 
1" 



6 h. mat 

8 b, mat, 
10 h, m. 

micti. 
2 h. soir. 
i h, soir. 
8 b. soir. 
41 h,soir 



25J 



15.1 



15,5 



15.7 



Ifoyeime de 30 jours* 







13,0 

27.7 
28.4 
18,5 
28,4 
27,7 
15.0 
13,8 



15.9 



16.6 

15.3 

24,8 
14.7 

15.5 

17.8 

18. B 
18J 
t^M 
27.5 
24.8 
23.8 
13.0 
18.4 
27,1 

17.6 
18,0 

15.8 
15.2 
13.8 
13.5 
15.8 
23.0 
23.9 

17.2 
28,6 
18.4 

18,4 

26.8 

15.6 
13,4 



11.8 
17,8 
28,8 
28.9 
23,9 
27.9 
14.8 
13,7 



16.1 



15.3 



25.4 



15.7 



15.91 



16,0 



13.5 



11.4 



11.0 



20.4 



12.14 



ITBIfTS. 



N. E. 

N. E. 

N.B, 

N, E. 

N, E, 

Calme. 

N, E. 
N. E, 
N, E, 
N, E. 
N,E. 
Calme. 

Id. 

Variable. 

N, E. 

E.N.E. 
E. S. E. 

E.N.E. 



Calme. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

M. 
S. E. 
S, E. 

E, S. E. 

E. 

Calme* 
Id. 



19.1 



Calme* 
Id 

S, E. 
S. E, 
S- E. 
S, E. 

N, 

N. 






Brise moyeime; pluje par inter- 

valleiVpetits nimbus. 
Petite bnm\ un peu courert; 

Duag^ d^biquet^. 
Petite Drise ; un peu couvert 
Petite brise ; un pen coavert j n^ 

bulosit^s Ires-^levto, 
L^6re brise; un peu courert; 

nuages on peu d6chiquet^. 
Cirro-cumuliB un pen compactes ; 

qa. cumulus au l**^ pUm, 
Plot, br,; tr.-beau ; ciol bleu-fonc^. 

Id. Id, Id, 

Id. Id, Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. cielpar.^toili. 
Tr^beau; del pur; luuo. 
Id. nuag^unpeu^lOTds. 
Id. Id. 

Forte brise; del couverl k VE.; 

qq. nimbo-cumulus. 
B'>*br.i c, couv. kVE.; men. de pi. 
Br, moyenne; ciol couvcrtit TE,; 

<|q. l^^res goultes d'eaii, 
Petjte brise; beau; qq. nuagea. 
Beau ; quelques nimbus au N, 
Id. ciel pur^ toil^. 
Nuages tr^s-i^lov^ un peu gris. 
Beau; quelques nua^es. 
Nuages tr^^-t^lev^ ; lone. 
Beau; nuaj^es decbiquet^; cein- 

ture k I'borizon, 
Quelq, gros nuag. ; t. un peu lourd. 
Br. moy.^ ciel couv.; men. do pi. 
Forte bnse; del cbarg6 au N*; 

nombreux cumuluB. 
Bonne bri^; ciel chat^ an N.; 

nimbo-cumulus. 
Brise moyenno; beau; cirro-cu- 
mulus un peu rouges. 
Beau ; del uur , ^tolm. 

Id. id. qq. nuages. 



Beau ; quelques nuages. 

Id. qq. nuag. gris forme nimbiil. 
Br* moyen.; B,; cum. un peu em. 
B"*br.; b.; ceint* de nuag. k I'nor. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Pet.br. ;b,;c.d6 nuag, 4 l*bor*;^t. 
Pr. calme ;b,; Id. Id. 
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DATES. 


HBURES. 


4850. 




Mai. 




S 


6 h. mat. 




7h.iiiat. 




9h.iiiat. 




44 h. m. 




mkli. 




2h.8CMr. 




ih.8oif. 




eh.soir. 




7ki5'8. 




44^30^8. 


3 


7 h. mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




midi. 




4 h. soir. 




3h.8oir. 




5 h. soir. 




6 h. soir. 




7fc8(Ks. 




44>»i6'8. 


4 


6h.iiiat. 




SlLmat. 




40 h. m. 




DiidL 




2h.80ir. 




eh. soir. 




T^Ws. 




44 h.soir 


5 


7h.mat. 




9 h. mat 




44 h. m. 




midi. 




% h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




44 h.soir 


6 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




4 h. soir. 




8 h. soir. 




5 h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




44 h.soir 



TBMPiBATIJRB. 



Tbennom^tn 
4 msrcurtt. 



Thermomitra 
k alcool. 



Minimft. 




krkT DU CIEL 
•t ramtrqnet diTirtet. 



25.9 



24.6 
26.0 
28.6 
28.9 
26.9 



29.4 26.4 



28.2 
i)6.5 

25.2 
24.9 
25.6 
26.2 
28.0 

28.3 
28.4 
28.0 

27.4 

26.5 

26.7 

25.0 
24.5 
27.7 
28.6 
28.4 
28,7 

26.0 
26.0 
24.4 
26.4 
28.2 
28.6 
29.0 
28.0 
26.0 
25.5 
24.8 
23.3 
27.4 
28.5 

28.7 

29.0 

28.8 
27.4 
26.9 

26.4 
24.3 



) 26.3 



26.2 



26.4 



26.4 



24.3 
26.6 
29.3 
29.7 
29.7 



29.9 ) 26.7 



28.7 
26.8 

25.0 
24.8 
25.9 
26.2 
28.6 

28.8 
28.9 
28.4 

27.2 

26.5 

25.6 
24.8 
24.5 
27.8 
29.4 
28.9 
29.4 

26.0 
25.8 
24.4 
26.6 
28.8 
29.0 
29.7 
28.3 
26.4 
25.3 
24.6 
234 
27.7 
28.8 

29.5 

29.5 

28.6 
27.6 
27.0 

26.4 
24.4 



49.7 



23.1 



26.4 



24.4 



26.4 



22.0 



^6.6 



24.4 



Cahne. 

Id, 

Id, 
S.E. 
S. E. 

S. E. 

S.E. 
E. 

Calme. 

Id. 

Id, 

Id. 
S.E. 

S.E. 

S.E. 
E. 

E. 

E. 

N.E. 
Calme. 

Id, 
E. S. E. 
fi.N.E. 

E. 

E. 

Pr. calme. 

N.E. 

Calme. 

Id, 

E. 

E. 

E. N. E. 

B.N.E. 

E. N. E. 

N.E. 

Calme. 

Id, 
N.E. 
N.E. 

N.N.E. 

N. N. E. 

N.N.E. 
N.E. 
N.E. 

Calme. 
Id. 



Beau; del pur, 

B.; cielpur ; pet. nuag. tr.-^lev^. 
Le del se charae ; qq. nimbo-cum. 
Br. moyemie; D.; qq.petitsnuag. 
Brise moyemie ; beau ; au 4 » plan, 

nuages ^lev^; au 2*, cumulus. 
Br. moyemie ; rares nuages chas- 

s^ du N. E. 
Pel. br.; b.; qq. nuages k Thor. 
Petit souffle; dcneiu; petits nuages 

k rhorizon. 
Beau; del pur, ^toil6. 
Ciel courert; petite phiie. 
Beau; nuag. elev^ norizontaux. 
Ciel un peu couvert ; nimbo-cum. 
B(mne orise; l^ers nimbus au 

4er pigQ. cumnlos au 2". 
Bonne brise; beau; cumulus. 
Forte br.; b.; cum. chassis de FE. 
Forte brise; masses de nuages au 

zenith ; cumulus k Thorizon. 
Brise moyenne; beau; del pur; 

vapeurs au zenith. 
L^r souffle; beau; ciel pur, 

vapours au z^ith. 
Pet. Dr.; beau; dd pur, ^toil6. 
Beau; del pur, 6toife. 
Id, oeinture ^ Thorizon. 
Forte br.; beau ; nombr. cumul. 
Bonne br.; tr.-b.; qq. nuag. Idg. 
Forte br.; tr.-beau ; nombr. cum. 
Bonne bnse ; tr6s-beau ; vapeurs 

parsem^s. 
Cia couvert; menaces de pluie. 
Petite br.: beau; cid pur, ^toile. 
Beau ; del pur, 6toil^. 
Id, la, cdnUire&rhoriz. 
Forte br.: beau ; nombr. cumulus. 
Tr.-fortei>r.; par raf.; nimbo-cum. 
Bonne br.; beau ; nombreux cum. 

Id. Id. Id, 

Pet. br.; beau ; ceinture k I'horiz. 

Id. Id, 6U)i\6, 
Beau ; ^toil^. 

Id, del pur; oeinture il Fhor. 
Br. moyenne ; beau ; nombr. cum. 
Bonne brise; beau; nombreux 

cumulus un peu gris. 
Bonne br.; cieiun peu couv.; au 

4 *r plan, cum. ; au 2*, nuag. vap. 
Brise moyenne ; m^me cid au ptan 

infigrieur; nimbo-cumuhis. 
Forte br . ; m6me dd au plan inf(6r. 
Br. moyenne; b.; m^mea nuages. 
Petite Wise ; beau ; nuages par 

plaques d^hiquet^. 
Tres-beau; ciel pur, ^toil^. 
Id. Id. Id, 
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AiTBS. 



BBURES. 



TBMPiaATURB. 



Thmnom^tre 
k mercore. 



4alcool. 



Ifinima. 



vEirrs. 



jfrfAT DU GIBL 

6t VemMNIQOS CUT6fMli 



4850. 

Mai. 

7 



23 



n 



25 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

44 h. m. 

4 h. 8oir. 

3 h. 8oir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 3(K 8. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

44 h. m. 

4 h. soir. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

9 h. soir. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 

7>» 30^ s. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
2 h. soir. 



26.2 



25.3 



24.4 
25.8 

26.3 

27.8 

27.6 / «^-2 

26.7 

26.0 
25.0 
24.9 / 
26.4 

28.4 

28.4 

24.0 
28.2 

27.8 

26.4 

26.5 \ 

27.7 ^ 

29.7 

28.3 

28.7 

27.0 

27.0 

25.9 . . . 
24.9 / . . . 
26.2 
28.7 

29.3 > ^^'^ 

28.9 



26.5 



Moyenne de 44 jours. . . 



26.40 



24.6 
26.2 

26.8 

28.3 

27.D 

26.8 

25.8 
24.8 
24.8 
27.0 

29.1 

28.9 

23.8 
28.6 

28.2 

26.8 

26.6 
28.3 

30.6 

28.5 

29.4 

27.4 

26.9 

26.0 
24.8 
26.5 
29.4 

30.4 

29.4 



) 25.3 

26.7 
I ' ' ' 



25.5 



26.8 



27.3 



26.34 



22.6 



23.0 



24.0 



22.44 



Calme. 
Id, 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

Calme. 

Id, 

S. E. 

S. E. 



E. S. E. 

E. S. E. 

Calme. 

Id. 
B. 

E. S. E. 



E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 



E. S. E. 



E. N. E. 

E. 
E. S. E. 
E.S.E. 



E. S. E. 
E. S. E. 



Ciel couv.; nuag. gris immobiles. 
Ciel couvert; nuages gris; quel- 

gues gouttes d'eau. 
Brise moyeone; nombr. nimbo- 

cumuliis mena^ant pluie. 
Bonne brise; nombreux nimbo* 

cumulus menagant pluie. 
Petite brise; au 4*' plan, cumulus 

brillants ; au 2*, nimbo-cumul. 
Petite brise ; beau; quelques pe- 

tits nuages tr^s-^lev^. 
Petite br.; Dean ; ^g^rea vapeurs. 
Id. Id. ciel pur, etoil^. 
Id. Id. Id. Id. 
Tr6s-beau; del pur; un l^ger 

uuage horizontal. 
Bonne brise; beau; un ^norme 

nimbo-cum. embrasse le ciel. 
Petite brise; beau; cumulus un 

peu gris. 
Ciel couvert; pluie fine. 
Bonne brise; ciel couvert; un 

peu sombre. 
Bonne brise; cid convert; un 

peu sombre. 
Beau ; ciel pur, ^toU^; quelques 

petits nuages. 
Beau ; auelques cumulus. 
Petite Drise; quelques nimbo- 

cumulus; ciel un peu couvert. 
Bonne brise; beau; cumulus; 

nimbus au S. 
Bonne brise ; ciel un peu couvert 

auS. 
Forte brise ; ciel un peu couvert 

auS. 
Bonne brise; beau; qq. nuages 

un peu sombres. 
Petite Drise ; beau ; ciel pur ; cein- 

ture k rhorizon. 
Pet. brise ; beau ; ciel pur, 6UAU. 
Br. moyenne; b.; ciel pur, 6toil^. 
Petite brise ; ciel couvert. 
Bonne brise; beau; ciel assez 

pur; l^rs nuages. 
Bonne brise; beau; ciel assez 

pur ; l^rs nuages. 
Bonne brise; beau; del assez 

pur; qudques stratus. 
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OBSERVATIONS MfiT^OROLOGIQUES. 



DATES. 




TEMPERATURE. 



Tbennomitre 
A EMTcnra* 



TbennoiiiAtre 
Aaleool. 



Minima. 



VENTS. 



^AT DU GIEL 

et remarques direnei. 



4850. 

Avril. 

2 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

40>»3(Km. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7»» ao^s. 
44 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30' s. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7h 30^ s. 

4 4 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40>»30'8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 
7»» 30^8. 
minuit30' 



24.0 
26.4 

26.5 

27.6 
28.8 
28.2 
26.4 
25.8 
23.8 
22.2 
22.0 
27.0 
27.7 
28.2 

28.7 
28.0 
26.6 
25.7 
24.7 
22.8 
25.0 
26.0 

28.4 
28.3 

28.7 

28.7 
26.6 
25.7 
24.2 
22.9 
23.5 
27.0 

26.3 

27.7 

28.5 

27.3 

25.7 
24.0 
23.2 
23.3 

27.2 
28.4 
28.7 
28.0 
28.3 
26.6 
24.9 
23.2 



25.0 



25.3 



25.4 



) 25.3 



23.8 
25.8 

26.8 

28.0 
29.4 
28.7 
26.6 
25.8 
23.8 
24.9 
24.9 
27.6 
28.4 
28.7 

29.2 
28.3 
26.7 
25.7 
24.6 
22.7 
25.0 
26.2 

28.7 
28.5 
29.4 

29.0 
26.7 
25.7 
24.4 
22.7 
23.4 
27.3 

26.5 
28.2 

29.4 

27.5 

25.8 
23.8 
23.0 
23.2 

27.7 
28.8 
29.0 
28.5 
28.7 
26.7 
24.8 
23.0 



25.4 



22.0 



25.5 



20.4 



25.5 



21.5 



25.4 



24.9 



25.9 



22.7 



Calme. 
E. 

E. 

E.N.E. 

E. 

E. 

E. S. E. 

N. E. 

Calme. 

Id, 

Id. 

Id. 
E.N.E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

N. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

S. 

E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 
Id. 

N. E. 

N. E. 
E.S.E. 

E. 

E. S. B. 



E. 
Calme. 
E.N.E. 

E. 



E.S.E. 
E. S. E. 
B. S. E. 

E. 

E. 

E. 

S. B. 
Calme. 



Gel couv.; sombre; men. de pi. 

Petite brise; del couvert; somo.; 
qq. nimbus; peu de pluie. 

Petite br.; ciel couv.; qq. nimb.; 
un peu moins sombre. 

Br. moyenne : b.; rares cumulus. 

Bonne orise ; beau ; qq. cumulus. 
Id. Id. Id. 

Br. moyenne ; beau ; qq. cumulus. 

L^dre br.; b.; ciel presque pur. 

Beau; ciel pur, ^toil^. 
Id. Id. Id. 
Id. quelques nuages. 
Id. ciel pur; ceinture ^ Thor. 

Bonne br. ; beau ; nombreux cum. 

Bonne brise ; beau ; nombreux 
cumulus un peu gris. 

Bonne brise ; beau ; qq. cumulus. 

Bonne br. ; c. pur, excepts k Thor. 

Presque calme ; nuag. un peu gris. 

Id. qq. nuag. chass^ du N. au S. 

Beau; ciel pur, 6toil6. 

L^g. petite brise ; ciel pur, i^M. 

Beau ; ciel pur; qq. nuag. k Thor. 

Brise moyenne; ciel un peu con- 
vert; pluie au large. 

Br.moy.;b.;qq.cum.unp6ugris. 

Bonne or.; b.; Id. 

Bonne br.; beau; quelques rares 
cumulus; le N. un peu charge. 

Bonne br . ; beau ; ciel presque pur. 
Id. Id. del pur. 

Pet. br.; b.; ceint.de nuag. iFhor. 

Br. moy . ; b. ; ciel pur ; rares nuag. 

Beau; ciel pur, etoil^. 
Id. del un peu couvert. 

Petite brise ; ciel charge au N. E., 
le reste pur. 

T. k grains sans pluie ; cirro-cum. 

Bonne brise; beau; del k petits 
nuages un peu gris. 

Brise moyenne; beau; cumulus 
au 2* plan ; vapeurs au 4 ». 

Bonne brise; nuages gris k Tho- 
rizon; au zenith, nuas. ddlite. 

Bonne br.; ass.b.; charge k Fhor. 

Beau; del pur, 6UM. 

Pet. br.; beau; del pur, ^M. 

Petite brise; beau ; ciel p^; cein- 
ture de nuages. 

Forte br.; b.; forts cum. k Fhor. 
Id. b.; qq. lagers cumulus. 
Id. /(f.qq.ldg.cum.unpeagr. 
Id. Id. Id. 

Bonne br.: b.; qq. 16g. cumulus. 

Br. moy.; D.; del pur; 1^. nuag. 
Id. Id. Id. dSil6. 

Beau ; ciel pur, 6toil^. 
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DATES. 



1850. 

Avril. 



40 



44 



HBU1IB8. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40>»45's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
T^'SO's. 
40>»i5'8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
8>» 30^ 8. 
40>»30's. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
T^ 30^8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
t h. soir. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
7»» 30^ 8. 
44>»30's. 



TBMPiBATURB. 



ThennomAtre 
4 moreare. 



26.3 
27.6 
28.5 
29.5 
29.4 
30.0 
29.9 
26.7 
24.8 
24.8 
24.4 
27.2 
26.5 
25.4 
28.2 
29.2 
28.5 

28.0 
27.4 
25.9 
24.6 
23.2 
23.0 
24.0 
26.3 

26.8 
28.3 
28.9 
28.6 
28.8 
28.6 
27.9 
26.0 
24.2 
23.5 
23.3 
26.2 
28.0 

28.3 
27.0 

27.2 

26.5 
25.3 
24.5 
25.0 ^ 

26.3 
24.7 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.3 



26.6 



25.5 



25.6 



25.4 



24.3 



ThcnnomMre 
itleool. 



26.4 
28.4 
29.0 
30.3 
29.3 
30.6 
30.5 
25.7 
24.7 
24.7 
24.3 
27.5 
26.8 
25.3 
28.6 
29.4 
28.8 

28.5 
27.3 
25.8 
24.5 
23.0 
22.8 
24.7 
26.6 

27.4 
28.8 
29.5 
29.4 
29.5 
29.0 
28.3 
26.0 
24.4 
23.3 
23.2 
26.8 
28.9 

28.8 
27.4 
27.3 

26.6 
25.3 
24.4 
24.9 

26.3 
24.5 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.4 



25.6 



25.9 



25.6 



24.3 



22.4 



24.8 



22.5 



24 



22.8 



VBPfTS. 



E. S. B. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

Galme. 

Id, 

Id, 

E. 

E. 

E. 

E. 

S. S. E. 

S. E. 

E. S. E. 
E. S. E. 

E. 
B.N.E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E.S.E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
Galme. 

Id, 

E. 
S. E. 

S. 

E.S.E. 

E.S.E. 

E. 

N.E. 

N. E. 

Galme. 

Variable. 

S. E. 

N.E. 

S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
Galme. 

N.E. 

N.E. 



^AT DU CIEL 

et rcmarqaes diTerset. 



Pet. br.; b.; del enti^rement pur. 
Pr. calme; b.; Id, 

Br. moy.; Id, Id, 

Id, nuag. chass^duS. E. 
Bonne brise: trte-beau: ciel pur. 
Id. Id. Id, 

Id. Id. Id. 

Pet. br.; tr.-beau; qq. pet. nuag. 
Tr^beau; ciel pur, 6toild. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Forte br.; tr.-b.; nomb. cumulus. 
Id. c. couY.; qa. goutt. d*eau. 
Fortes rafales ; nimous sans pluie 
Br. moyenne; ciel un peu couv. 
la. qa. nimbo-cumul. 

Tr^forte brise ; oeau ; nombreux 

nuages sombres. 
Bonne brise ; beau ; ciel pur. 
Bonne br.; b.; cielpur ; leg. nuag. 
Br. moy.; Id. la. sans nuag. 
L6g.bnse;/(i. Id. 6toU6. 
Assez beau ; ciel 6ioil6 ; ({q. nuag. 
B.; str. k Thor. et qq. cirro-cum. 
L6g. souffle; beau; qq. cumulus. 
Petite brise; ciel degag^ au z^ 

nith ; nuages sombres k VE. 
Forte br.; ilest tomb^qjq. g. d*eau. 

Id. nombreux mmbo-cum. 

Id. cum. moins compactas. 

Id. qq. cumulus ; beau. 

Id. qq. pet. nuag.vaporeux. 

Bonne br.; b.; cumulus au N. E. 

Petite brise ; ciel pur. 

Tr6d-beau; ciel pur, ^i\6. 
Id. Id. Id. 

Forte br . : ciel couv. ; un peu somb. 

L^. pet. Dr.; ciel couv. men. depl. 

Variable au S. S. 0. ; ciel convert ; 
temps lourd. 

Bonne brise ; beau ; cumulus. 

Bonne br.; b.; nimbo-cumulus. 

Tr^faible brise; beau; nimbo- 
cumulus nombreux. 

Br. moy.; assez b.; nomb. nuag. 
Id. beau ; ciel pur , ^toUe. 

Beau; cielpur, ^M. 

L4ger souffle ; stratus k Thorizon ; 
cirro-cumulus au zenith. 

Br. moy.; ciel couv.: pi. au loin. 

Pet. br.; ciel couv.; pi. par interv. 

Bonne br^ moins couv.; pas de pi. 

L^. souffle; ciel somb.; l^r gr. 

Ass. forte br.; c. somb.; pas depl. 

Giel moins convert. 

Petite br.; ciel assez pur, ^toil^. 
Id. Id. Id. 
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OBSERVATIONS MJ^T^OROLOGIQUES. 



DATES. 



HEURES. 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
4 EMTcnra* 



Tbennomtoe 
4 alcool. 



Miirfma. 



VENTS. 



^AT DU CIEL 

et rtinarqaes direnei. 



4850. 
Avril. 

2 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

40>»3(Km. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

44 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30' s. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30^ 8. 
44 h.soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40>»30's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h.soir. 

5 h. soir. 
7»» 30^8. 
minuit30' 



24.0 
26.4 

26.5 

27.6 
28.8 
28.2 
26.4 
25.8 
23.8 
22.2 
22.0 
27.0 
27.7 
28.2 

28.7 
28.0 
26.6 
25.7 
24.7 
22.8 
25.0 
26.0 

28.4 
28.3 

28.7 

28.7 
26.6 
25.7 
24.2 
22.9 
23.5 
27.0 

26.3 

27.7 

28.5 

27.3 

25.7 
24.0 
23.2 
23.3 

27.2 
28.4 
28.7 
28.0 
28.3 
26.6 
24.9 
23.2 



25.0 



25.3 



25.4 



) 25.3 



25.7 



25.5 



23.8 
25.8 

26.8 

28.0 
29.4 
28.7 
26.6 
25.8 
23.8 
24.9 
24.9 
27.5 
28.4 
28.7 

29.2 
28.3 
26.7 
25.7 
24.6 
22.7 
25.0 
26.2 

28.7 
28.5 
29.4 

29.0 
26.7 
25.7 
24.4 
22.7 
23.4 
27.3 

26.5 
28.2 



29.4 ) 25.4 

27.5 



22.0 



20.4 



25.5 



21.5 



25.8 
23.8 
23.0 
23.2 

27.7 
28.8 
29.0 
28.5 
28.7 
26.7 
24.8 
23.0 



24.9 



25.9 



22.7 



Calme. 
E. 

E. 

E.N.E. 

E. 

E. 

E. S. E. 

N. E. 

Calme. 

Id, 

Id. 

Id. 
E.N.E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

N. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

S. 

E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 

Id. 
N. E. 

N. E. 
E.S.E. 



E.S.E. 



E. 
Calme. 
E.N.E. 



E.S.E. 
E. S. E. 
E.S.E. 

E. 

E. 

E. 

S.B. 
Calme. 



Ciel couv.; sombre; men. de pi. 

Petite brise ; ciel couvert • somo. ; 
qq. nimbus; pen de piuie. 

Petite br.; ciel couv.; qq. nimb.; 
mi pen moins sombre. 

Br. moyenne : b.; rares cumulus. 

Bonne orise ; oeau ; qq. comuhis. 
Id, Id. Id. 

Br. moyenne ; beau ; qq. cumulus. 

L6g6re br.; b.; ciel presque pur. 

Beau; ciel pur, ^toim. 
Id. Id. Id. 
Id. quelqaes nuages. 
Id. ciel pur; ceinture k Thor. 

Bonne br.: beau ; nombreux com. 

Bonne bnse; beau; nombreoz 
cumulus un pen gris. 

Bonne brise ; beau ; qq. cumulus. 

Bonne br.; c. pur, excepts ^ Thor. 

Presque calme ; nuag. un peu gris. 

Id. qq. nuag. chassesduN.au S. 

Beau ; ciel pur, 6toil6. 

L^g. petite brise; ciel pur, 6toil6. 

Beau ; ciel pur ; qq. nuag. k Thor. 

Brise moyenne; ciel un peu con- 
vert; pluieau large. 

Br.moy.;b.;qq.cum.un peu gris. 

Bonne or.; b.; Id. 

Bonne br.; beau; quelques rares 
cumulus; le N. un peu charg^. 

Bonne br . ; beau ; ciel presque pur. 
Id. Id. del pur. 

Pet. br.; b. ; ceint. denuag. iPhor. 

Br.moy.; b.; ciel pur; rares nuag. 

Beau; ciel pur, etoil^. 
Id. ciel un peu couvert. 

Petite brise ; cjel charge au N. B., 
le reste pur. 

T.k grains sans pluie ; cirro-cum. 

Bonne brise; beau; ciel k petits 
nuages un peu gris. 

Brise moyenne ; beau ; cumulus 
au 2* plan ; vapeurs au 4 ». 

Bonne brise ; nuages gris k Tho- 
rizon; au zenith, nuas. ddlite. 

Bonne br.; ass. b.; char^ k Thor. 

Beau; ciel pur, ^toil^. 

Pet. br.; beau; ciel pur, ^116. 

Petite brise ; beau ; ciel pur ; cein- 
ture de nuages. 

Forte br.; b.; forts cum. k Thor. 
Id. b.; qq. lagers cumulus. 
Id. /d.qq.ldg.cum.unpeugr. 
Id. Id. Id. 

Bonne br.: b.; qq. 16g. cumulus. 

Br. moy.; d.; ciel pur; 16g. nuag. 
Id. Id. Id. dtoiW. 

Beau; ciel pur, ^toil^. 
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DATES. 



HBU1IB8. 



TEMPiAATURE. 



ThennomAtn 
A BMrcnra* 



Thennomitre 
itlcool. 



VENTS. 



^AT DU CIEL 

et remarques diTerset. 



1850. 

Avril. 



40 



44 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40»>45'8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7>» 30^ s. 
40»»45'8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
8»» 30' 8. 
40>»30's. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
T^ 30^8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
t h. soir. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
7»» 30' 8. 
44i>30'8. 



26.3 
27.6 
28.5 
29.5 
29.4 
30.0 
29.9 
25.7 
24.8 
24.8 
24.4 
27.2 
26.5 
25.4 
28.2 
29.2 
28.5 

28.0 
27.4 
25.9 
24.6 
23.2 
23.0 
24.0 
26.3 

26.8 
28.3 
28.9 
28.6 
28.8 
28.6 
27.9 
26.0 
24.2 
23.5 
23.3 
26.2 
28.0 

28.3 
27.0 

27.2 

26.5 
25.3 
24.5 
25.0 

26.3 
24.7 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.3 



26.6 



25.5 



25.6 



25.4 



24.3 



26.4 
28.4 
29.0 
30.3 
29.3 
30.6 
30.5 
25.7 
24.7 
24.7 
24.3 
27.5 
26.8 
25.3 
28.6 
29.4 
28.8 

28.5 
27.3 
25.8 
24.5 
23.0 
22.8 
24.7 
26.6 

27.4 
28.8 
29.5 
29.4 
29.5 
29.0 
28.3 
26.0 
24.4 
23.3 
23.2 
26.8 
28.9 

28.8 
27.4 
27.3 

26.6 
25.3 
24.4 
24.9 

26.3 
24.5 
26.3 
24.8 
25.4 
25.0 
24.8 
24.4 



26.9 



25.6 



24.8 



25.9 



22.5 



25.6 



24 



24.3 



22.8 



E. S. E. 

B. S. E. 

E. S. E. 

E. S. E. 

E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

Galme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

S. S. E. 

S. E. 

E. S. E. 
E. S. E. 

E. 
E.N.E. 
Calme. 

Id, 

E. 

E. 

E.S.E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.S.E. 
Galme. 

Id. 

E. 
S. E. 

S. 

B. S. E. 

E.S.E. 

E. 

N.E. 

N. E. 

Calme. 

Variable. 

S. E. 

N.E. 

S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



Calme. 
N. B. 
N.E. 



Pet. br.; b.; ciel enti^rement pur. 
Pr. calme; b.; Id. 

Br. moy.; Id. Id. 

Id. nuag. chass^ du S. E. 
Bonne brise: trte-beau: ciel pur. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Pet. br.; tr.-beau; qq. pet. nuag. 
Tr^beau; ciel pur, dtoil^. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Forte br.; tr.-b.; nomb. cumulus. 
Id. c. couv.; qq. goutt. d*eau. 
Fortes rafales ; nimous sans pluie 
Br. moyenne; ciel un peu couv. 
la. qa. nimbo-cumul. 

Tr^forte brise ; Deau ; nombreux 

nuages sombres. 
Bonne brise; beau; ciel pur. 
Bonne br.; b.; ciel pur; leg. nuag. 
Br. moy.; Id. la. sans nuag. 
L6g.bnse;/(i. Id. 6toil^. 
Assez beau ; ciel 6toil6 ; ({q. nuag. 
B.; str. k Inor. et qq. cirro-cum. 
L^. souffle; beau; qq. cumulus. 
Petite brise ; ciel degag^ au z^ 

nith; nuages sombres k VE. 
Forte br.; ilest tomb^qc). g. d*eau. 

Id. nombreux mmbo-cum. 

Id. cum. moins compactes. 

Id. qq. cumulus ; beau. 

Id. qq. pet. nuas.vaporeux. 

Bonne br.; b.; cumulus au N. E. 
Petite brise; ciel pur. 
Tr6d-beau; ciel pur, ^iW. 

Id. Id. Id. 

Forte br . : del couv. ; un peu somb. 
L^. pet. Dr.; ciel couv. men. de pi. 
Variable au S. S. 0.; ciel convert ; 

temps lourd. 
Bonne brise ; beau ; cumulus. 
Bonne br.; b.; nimbo-cumulus. 
Tr^fedble brise; beau; nimbo- 

cumulus nombreux. 
Br. moy.; assez b.; nomb. nuag. 
Id. beau; ciel pur, dtoile. 
Beau; delpur, ^M. 
L^er souffle ; stratus k Thorizon ; 

cirro-cumulus au zenith. 
Br. moy.; ciel couv.; pi. au loin. 
Pet. br.; ciel couv.; pi. par interv. 
Bonne br . ; moins couv . ; pas de pi. 
L^. souffle; ciel somb.; l^r gr. 
Ass. forte br.; c. somb.; pasdepl. 
Ciel moins convert. 
Petite br.; ciel assez pur, MoM. 
Id. Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 

Avril. 

42 



43 



H 



45 



46 



HEUaES. 



6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
% h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
4 4 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 

3 h. soir. 

i h. Boir. 

6 h. soir. 

7>» 45' 8. 
minuit. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 
% h. Boir. 

6»> 30^ 8. 
7>» 30^ 8. 
40>»45'8. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7»» 30^8. 
40i>i5's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40h.m. 

midi. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
44»»30's. 



TEMPERATURE. 



Thermom^tre 
imercure. 



25.6 



22.8 
27.2 
27.7 
27.7 
28.2 
27.6 
26.0 
24.9 
23.8 
25.4 

26.4 



27.8 

28.4 

27.4 ) 2S.6 

26.7 

26.0 



25.7 
24.8 
24.2 
27.7 

27.6 
28.6 
28.0 
27.9 

26.7 
25.6 
24.7 
26.3 
28.4 
28.7 
29.0 

28.3 

26.0 

24.8 
25.0 
24.8 
23.5 
27.7 
27.2 
26.4 
27.8 

25.9 

24.3 
24.0 



25.9 



26.0 



\ • 



25.5 



ThermoiBAtre 
4 alcool. 



22.6 
27.3 
28.0 
28.4 
28.6 
27.9 
26.0 
24.8 
23.6 
25.7 

27.0 

28.5 

28.5 

27.8 

26.9 

26.0 

25.5 
24.6 
24.4 
27.9 

28.0 
29.0 
28.4 
28.4 

26.8 
25.8 
24.6 
26.7 
28.8 
29.2 
29.6 

28.7 

25.8 

24.6 
24.8 
24.8 
23.4 
27.9 
27.6 
26.7 
28.4 

26.0 

24.2 
23.8 



26.7 



} 25.8 



26 



25.6 



Mininu. 



24.8 



22.4 



22.8 



23.6 



22.5 



VENTS. 



Calme. 
S. B. 

E. 

E. 

E. 

E. 

B. 
N. E. 
N. E. 

E. 

S. E. 
S. E. 

E. 

E. 

E. 

N. 

Calme. 

N.E. 
Calme. 

N.E. 

E. 
E. 
E. 
E. 

N.E. 

N.E. 

N. E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.S.E. 

E. S. E. 

E. 

Calme. 

Id, 

N.E. 

Calme. 

E.N.E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 



iTAT DU GIEL 

0t ranurqofls diTena. 



Beau; nuages ^ev^, floconneux. 
L^g. brise ; cmnulus k Hiorizon. 
Forte brise; cum. chaaste de TE. 
Bonne brise; Id. 

Id, Id, 

Forte brise ; ciei pur ; rares nuag. 
Faible br.; ciel pur; rares cum. 
Pet. brise ; ciel pur; tr.-b.; ^toil6. 
Br. moy.; la. Id, Id. 
Petite brise: ciel pur; trds-beau; 

ceinture a rhonzon. 
Petite brise; l^r grain; peu de 

pluie; nuages ^ev^. 
Bnse moyenne; beau; nimbo- 

cumulus sans pluie. 
Bonne br.; nimbo-cumulus au 4«*' 

plan ; nuages 61ey^ au 2*. 
Assez bonne br.; nimbo-cum. au 

4<' plan ; nua^ ^ev^s au 2*. 
Trte-forte br.; del plus sombre; 

nimbo-cumuius. 
Petite brise; beau ; qq. cumulus 

k rhorizon. 
Ciel convert; menaces de pluie. 
Assez forte brise; ciel pur, 6toil^. 
Beau; ceinture k Thonzon. 
Pet. brise ; nimbo-cumulus assez 

nombreux. 
Forte brise: beau; nombr. cum. 

Id, Id, Id, 

Tr.-fortebr.; Id, Id. 

Tr^forte brise; ciel assez pur; 

ceinture k Thorizon. 
Pet. br.; ciel assez pur; qq. cum. 

Id. Id, b.;4toil^. 

Id, Id, Id, Id, 

Petite brise; beau ; qq. cumulus. 
Forte brise ; ciel charg^ ; nimbus. 
Id, nombr. cum. ^lev^. 
Bonne brise; beau; rares cumu- 
lus; ceinture a Thorizon. 
Bomie brise ; beau ; qq. cumulus ; 

nimbus au N. 
Petite brise ; il est tomb^ queloues 

gouttes d*eau ; nimbo-cumiuus. 
Quelques gouttes d'eau ; del couv. 
Ciel convert. 

Petite brise; del convert. 
Beau ; ciel pur ; ceint. k lliorizon. 
Pet. br.; ciel pur ; cumulus k Thor. 
Forte br. par rafales ; nimbo-cum. 

Id. quelques gouttes d'eau. 
Forte brise; nombreux cumulus 

un peu gris. 
Petite brise; beau; del pur; nua- 
ges k lliorizon. 
Pet. brise; beau; del pur, 6toil6. 
Bonne br.; Id. Id, Id. 
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f7 



18 



19 



10 



11 



7 b. nmt 
9 h. mat. 

% h. soir. 

6 b. eoir. 

41 b.satr 

7 h* mat* 

9 h. mat. 
44 h. m. 

S b. Boir* 

3 h. soir. 

5 b. soir. 

6 h. soir, 

7*» 30' s. 

6 h. mat. 

8 b. mat. 
40 b. m, 

44^30'm. 

mfdi, 

4 h. fioir. 

3 b. soir. 

5 h. soir. 

$ b. 3oir. 

8 h. soir. 
44^3<y8. 

7 h, mat, 
^h.mat. 

Hiidi. 

4 b.aoir> 

Z b. Boir. 

€ b. mlr, 

minuit, 

6 b. mat 

8 b. mot. 
40 b, m, 

niidi, 
% h. fioir. 
6 b. fidr. 
Sb.soir, 

401" Ws. 



TEMPiRATUAB, 






S4,3 
:J!8.I 

27.7 

23,9 

i3,7 
^,0 
27,5 
^A 

sa.3 

27.4 
26.5 
25,5 
2iJ 
23,5 
29.S 
29,5 

30.4 
29. e 
28J 
2S.5 

28.0 

27.3 

25,8 
25.0 
27.4 
2J$.9 
29.0 
30.5 

30.5 

29.3 

27.0 
25.2 
25.0 
24.2 
27,8 
2«.9 
29.0 
29.3 
27 J 
25,8 

24.8 



25.6 



^5.1 



26.9 



f7-3 



26,5 






24.2 

28.8 
28.8 

28.8 

27.9 
24.6 

23.8 



25.7 



23,5 

26.6 \ , , 
27.8 

28.4 



29,1 
28.6 
27.1 

26,4 
^,3 
24,1 
23.2 
30.8 
30.5 

31.6 
30,5 
29.5 

29.0 

28.4 

27,3 

25.7 
U3 
27,4 
30.4 
30,1 
31,4 

31.3 

29.6 

26.9 
26.2 
24.9 
24,1 
28.4 
29.4 
29.7 
30.2 
27.2 
25.7 

24,7 



26.2 



) n. 



/:::: 



27.6 



26,8 



20.7 



t1.8 



2IJ 



23.4 



23,4 



E. 
E. 



E. 
N. B. 

E.N.E. 



N. E, 

Calmo, 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 
N. B. 
Calme. 

Id, 

S. S. E. 

S. 
N. E. 
N.B. 
N.E. 

N. E. 

N. E. 

N E. 
K. E. 
Calme. 
Id. 
S. E. 
S.E. 

S.E, 

S. E. 

B.S.E- 
N.E. 
N.E, 

Calmp. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E,N,E. 
E.N.E. 

E.N,E. 



ETAT OU CIEL 

si remarquei dlTeria. 



Obs. sid. 1. 1. 



Pet. bf-; beau; nuag. flocofmeiix, 
Boone br.; beau; cirro-coimilus. 
Boniu' brise; bcaa; nimbo-cu- 

muiug au N. 
Forte brise; nuageg ^iev6e au f« 

plan; nJmbo-cumuIus au 1**^. 
Bonne brise; tamps couvort, gris. 
Pel. bris© ; beau ■ cieJ pur; nuag^ 

k rbori^on, 
Brise moj^eniie; ciel couvert ; 

temps humide. 
Pet. br.; I6ger grain ; cict sontbre. 
Cumtiliis et nimbo-cumulus. 
Bonne br.; nimbo-cumulns iTE, 
Forte brise; drro- cumulus au 

z^nitb ; cumulus au I" plan. 
Bonne br.; b.;ciel pur; I^,Duag, 

id. id. Id. Id. 

Id, Id. Id. qq. cum. 
L6g. souffle ; b. ; riel pur ; Id. 
Br, moyenne; b,; ciel pur , ^U}t\6. 
Beau; ciel pur; qq[. cumulus. 
Id. Id. cemture a 1 bur. 
Temps tf^Iourd ; qq groa cum. 
Pcti te brise ; beao ; loord ; nimbo- 

cumolus au N. 

Pel. br,; b.; burd; cbarg^ au N. 

Id. couv.; lourd; cumuiuii. 

/dv Id. nimbus immobil 

Petite brise; beau; qq, cumulus 

chassis rapidament. 
Petite brise ; beau ; qq. cumufus 

chass^ rapidem^t. 
Presqu© calme; del diScouverl, 

stratud ^ rborkon. 
Pr. catme; b.; Euiages gns an N. 
Pel, br., ciel rouv, ; men. de pluie. 
Beau; nuages nombreujt. 
Id. Quages uu peu gris. 
Pet. bride; beau; nuages t^ers. 
Brise moyenue ; beau ; nuages uu 

pen i^is. 
Bnse moyenne ; beau; nuages un 

peu vafioreux. 
Bonne brise; beau; nuagejs un 

peu vaporcux. 
L^^re brise ; beau ; cict pur. 
Jobe brise ; beau; ciel pur, dtoild. 
Pet. br,; b, ; qq. nuag. a Thorizon. 
Beau; ciel un peu couvert. 
Forte be,; del pur; cum. ^ I'bor. 
Id. Id. cum.unpeu^rfs. 
Id. Id, Qfmbe-cum.atrE, 
Id. Id. qq. cumulus. 
Bonne br; ciel pur; qq. cumulus. 
Bonne brise; del pur, 6toil^; 

cumulus k I'borizen. 
Petite briie; eiei pur» 6taiM. 

37 



194 



OBSERVATIONS MfiT^OROLOGIQUES. 



moA. 


HBUBES. 


4850. 




AvriL 




n 


6 h. maL 




8h.mflt» 




<0 h. m. 




mid]. 




3 h, soir. 




4 h. soir, i 




fi h. soir. 




8 h. soir. 




fO»^30'B- 


23 


7 h, mat. 




9 b, mat. 




*f h, m. 




midi. 




4 h* soir. 




2 h. soir. 




3 h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




HMS'B. 


14 


7 h, mat. 




9 h. mat. 




44 h. m. 




4 h. aoir. 




3 h. soir. 




4 h. soir. 




5 h. soir. 




6 h. &oir. 




71^ 30' s. 




44^3(K8. 


m 


6 b. mat. 




8 h. mat. 




40 h. ro. 




44 h. m. 




midi. 




t h, soir. 




4h.sotr. 




6 h. soir. 




a h. aoir. 




441*30' 8. 


le 


7 h. mat. 




h. maL 




40 h. m. 




mjdi. 




2 h. ftoir. 



TBMPElUTtJaE. 



ThcrtDometre 



23.9 
$8.0 

28.4 

is.o 

28.7 

27.8 
26.7 

25.9 

t6.9 
28.4 
19.0 

S9.4 

19.3 

S9.3 

28.8 

«7,4 
25-7 
25.3 
fS.6 
^.6 
28.4 
29.3 
28.6 
29.2 
27.8 
26.5 
26.5 
24.8 
26.2 
27.8 

28.3 
27.9 
28.8 

26.5 

24.0 

26.0 
25.0 
26.0 

25.4 

26.9 

26.6 
24.8 



16.5 



26.8 



26.4 



25.7 



26.2 1 ^*-^ 



T1ieraiom*tn) 
4 ftlcDctL 



23.7 
28.4 
28.9 
29.7 
29.4 
28.0 
26.8 

35.7 
25.3 
26.9 
28.8 
29.5 

29,6 

29.8 

29.8 

29.2 

27.4 
25.6 
25.4 

25.7 
27-9 
28.8 
30.4 
28.9 
28.5 
27,9 
26.3 
25.4 
24.3 
26.3 
^.S 

28.8 
28.5 
29.6 

26.8 

23.8 

24.8 
24.8 
24.8 

^.2 

27.5 

27.0 
24.7 

26.6 



26.6 



I 27.0 



26.4 



25.8 



26.0 



Minimis 



23.5 



23.9 



22.5 



23.; 



24.8 



VUITTB. 



Calme. 
N. E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
E. 

N.N.E. 
N.N.E. 

E. 

B. 
B.N,E. 

E.N.E. 



B.>).E. 
E.N.E. 
E. N. E. 



E.N.E. 
Calme. 

/d. 

Id, 
N.E. 
N.E, 
N. H. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 
E.N.E. 



E. 
E. 
E. 

Catmo. 

Id, 

N.E. 

Catme. 

Id. 

E,N.E. 

E.N.E. 



E. 
E. 

E. 



^AT D0 COL 

eft reBLvqiiei dlTpgii. 



Ciel un peu couvert. 
Forte bnse ; beau ; cumulus. 
Par rafales; del un peu couvert. 
BoaDe brise ; Id. 

Forte brise; moiDs couvert. 

id. M, 

Petite brise ; beau ; i^iel charge 

autour de I'horizoD. 
Pet.br.; tr.-b.; del pur; qq.uuag. 

Id. Id, fl Id. 

Petite brise; tr^beau; del pur. 
Forte br.; beau : nombreux cum. 
Forte brise; del d*un bleu-p^le; 

cumulus. 
Tr^s-forte brifie ; ciel d'un bleu- 

p^^ \ cum. uti peu plus denses. 
Trfes-forte brise; ciel bleu-p^le; 

cumulus peu denses. 
Tr^foHe bri^ ; ciel bleu*p4ie ; 

eumiilus un peu plus denies. 
Forl« brjse; ciel bleu-p^ie; eu- 

malus moins denses. 
Petite brise; beau; qq. cumulus. 
Beau; del putt 6toile. 
Id, Id, cumulus. 
Id, del im peu couvert. 
Forte brise; beau; nuapes gris. 
Id, Id. nimbo-cum. 
Id. uu gros nimboK^um . 
Br.mo]r.;b.;qq.cum.unpeugris. 
Id, Id, Id. 

Id. id. Id. 

Petite brise; beau; del pur. 
Beau: tie! pur, ^iM. 
Id. Id. Id, 
Id. quelques cumulus. 
Bonne brise; au 2^ plan, nui^ 

floconneui; au 4**, cumulus. 
Forte br.; cid oouv.; uiinbo^um. 

Id. Id, Id. 

Forte brise; masse compacte de 

cumulus. 
Quelques gouttes d'eau; del con- 
vert; nimbus el cumulu*. 
Plusieura petits grains; ciel con-- 

vert ; nimbus avec pluie. 
Petite brise; beau; qq. cumulus. 
Beau ; del pur; qq. cumulus. 
Un petit f^in de pluie; aprte, 

beau; oel jpur. 
Petite brise; beau ; cirro-cumulus 

peu denses. 
Bonne brise ; cumulus rapprochda 

couvrant pres(|ue tout le ciel 
Tr^s^forte br.; ciel plus couvert. 
Wg^pe brise; pluie peu coutinne; 

ciel couvert. 
Prciique calme; ciel couvert. 



GUADELOUPE. 



t95 



4850. 

Avril. 

26 



27 



HBUBBS. 



29 



30 



i h. soir. 

6 h. soir. 
7b 30^8. 

lo'^ao's. 

7 h. mat. 

Oh.mat. 

44 h. m. 
4^ Z(/ 8. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
7^ 30' 8. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

6 h. soir. 
T^^SO's. 
40»»30'8. 
6 h. mat. 
6 h. soir. 
44 h. soir 
6h.mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

5 h. soir. 

7b 30^8. 
minuitSO' 



Moyenne de 30 jours. . . . 



Mai. 
4« 


6h. mat. 


23.0 




8 h. mat. 


27.7 




40 h. m. 


28.i 




midi. 


28.5 




2 h. soir. 


28.i 




i h. soir. 


27.7 




8 h. soir. 


25.0 




44 h.soir 


23.8 




ih'AT DU QBL 
et ranarques diTen«B. 



Brise moyemie; pluie par inter- 

valles; petits nimbus. 
Petite bnse; un peu convert; 

nuases d^hiquet^. 
Petite brise; un peu couvert. 
Petite brise; un peu couvert; n4- 

bulosit^ tr^-^lev^s. 
L6g^re brise; un peu couvert; 

nuages un pen dechiquet^. 
Cirro-cumulus un peu compactes ; 

qq. cumulus an 4^ plan. 
Pet. or.; tr.-beau ; del bleu-fonc^. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. cielpur,^toil6 
Tr^beau; ciel pur; lune. 
Id. nuages un peu ^lev6s 
Id. Id. 

Forte brise; ciel couvert k VE. 

qq. nimbo-cumulus. 
B«»«Dr.; c. couv. A I'E.; men. de pi, 
Br. moyenne; ciel couvert k I'E.; 

qq. l^res gouttes d'eau. 
Petite bnse; l^au; qq. nuages. 
Beau; quelques nimbus au N. 
Id. ciel pur, ^toild. 
Nuages tr^lev^ un peu gris. 
Beau ; quelques nuages. 
Nuages trte-61ev^; lune. 
Beau ; nuages d^hiquet^; coin- 

ture k Thorizon. 
Quelq. gros nuag. ; t. un peu lourd. 
Br. mov.; ciel couv.; men. de pi. 
Forte bnse; ciel charge au N.; 

nombreux cumulus. 
Bonne brise; ciel charge au N.; 

nimbo-cumulus. 
Brise moyenne; beau; cirro-cu- 
mulus un peu rouges. 
Beau ; ciel pur , ^toile. 

Id. la. qq. nuages. 



Beau ; quelques nunges. 

Id. qq. nuag. grio furme nimbus. 
Br. moyen.; b.; cum. unpeu gri*. 
B««br.; b.; coint. de nuag. k iW. 

Id. Id. Id, 

Id. Id. Id. 

Pot.br.; b.;o. do nuag. A rhor.;^t. 
Pr.calme;b.; Id, Id. 
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OBSERVATIONS M&r^ROLOGIQUES. 



DATES. 



HEURES. 



TEMP^aATURB. 



lAermofnctre 
ii 



ThcTmoDMtn 
iAicool. 



VENTS. 



iTAT DU dEL 
0t ramtrquet difWMi. 



1850. 
Mai. 



6 h. mat. 
TlLinat. 
9h.iiiat. 
14 h. m. 

midi. 

2h.8oir. 

ih. soir. 
6ii.sair. 

44>»3(K8. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
14 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

44^16^8. 
6h. mat. 
8h«mat. 
40 h. m. 

midL 
2h.80ir. 

Oh. soir. 

44 h.soir 

7 h. mat. 
9h.mat. 
44 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h.soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

8 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h.soir 



21.6 
26.0 
28.6 
28.9 
28.9 

29.4 

28.2 
id6.5 

25.2 
24.9 
25.6 
26.2 
28.0 

28.3 
28.i 
28.0 

27.4 

26.5 

26.7 
25.0 
24.5 
27.7 
28.6 
28.4 
28.7 

26.0 
26.0 
24.4 

26.4 
28.2 
28.6 
29.0 
28.0 
26.0 
25.5 
24.8 
23.3 
27.4 
28.5 

28.7 

29.0 

28.8 
27.4 
26.9 

26.4 
24.3 



26.4 



/ 25.9 



> 26.3 



26.2 



26.4 



24.3 
26.6 
29.3 
29.7 
29.7 

29.9 

28.7 
26.8 

25.0 
24.8 
25.9 
26.2 
28.6 

28.8 
28.9 
28.4 

27.2 

26.5 

25.6 
24.8 
24.5 
27.8 
29.4 
28.9 
29.4 

26.0 
25.8 
24.4 
26.6 
28.8 
29.0 
29.7 
28.3 
26.4 
25.3 
24.6 
234 
27.7 
28.8 

29.5 

29.5 

28.6 
27,6 
27.0 

26.4 
24.4 



26.7 



49.7 



23.6 



26.4 



24.4 



26.4 



22.0 



1^6.6 



24.4 



Cahne. 

Id, 

Id. 
S. E. 
S. E. 

S. E. 

S. E. 
E. 

Cahne. 

Id. 

Id, 

Id. 
S.E. 

S. E- 

S.E. 

E. 

E. 

E. 

N.E. 

Cahne. 

Id. 
E. S. E. 
B. N. E. 

E. 

E. 

Pr.calme. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E.N.E. 

E. N. E. 

E. N. E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 
N.E. 
N.E. 

N.N.E. 

N. N. E. 

N.N.E. 
N.E. 
N.E. 

Calme. 
Id. 



Beau; del pur. 

B.; del pur ; pet. nuag. tr.-^lev^. 
Le del se charae ; qq. nimbo-cum. 
Br. moyemie; D.; qq.petitsnuag. 
Brise moyenne ; beau ; au 4 «r plan, 

nuages ^ev^ ; au 2*, cumulus. 
Br. moyenne ; rares nuages chas- 

s^ du N. E. 
Pel. br.; b.; qq. nuages i Thor. 
Petit souffle; beau; petits nuages 

i rhorizon. 
Beau; del pur, ^toil6. 
Ciel couvert; petite phiie. 
Beau; nuag. elevte borizontaux. 
Gel un peu couyert; nimbo-cum. 
Bonne Drise ; Mgers nimbus au 

\w plan; cumaias au 2*. 
Bonne brise ; bean ; comuhis. 
Forte br^ b.; cmn. ciiass^ de TE. 
Forte brise; masses de nuages au 

zenith ; cumulus k Fhorizon. 
Brise moyenne; beau; del pur; 

vapours au z^tb. 
L^ger souffle; beau; del pur, 

vapours au zteith. 
Pet. br.; beau; del pur, dtoil^. 
Beau; del pur, 6toife. 
Id. oeinture ^ Thorizon. 
Forte br.; beau ; nombr. cumul. 
Bonne br.; tr.-b.; qq. nuag. 1^. 
Forte br.; tr.-beau ; nombr. cum. 
Bonne brise ; tr6s-beau ; vapours 

parsem^. 
Cid convert; menaces de pluie. 
Petite br.; beau; ciel pur, ^toil^. 
Beau ; ciel pur, MoM, 
Id. Id. cdnture^rhoriz. 
Forte br. : beau ; nombr. cumulus. 
Tr.-forieor.; par raf.; nimbo-cum. 
Bonne br. ; beau ; nombreux cum. 

Id, Id. Id. 

Pet. br.; beau ; ceinture k I'horiz. 

Id. Id. 6U>M. 
Beau ; ^toil^. 

Id. del pur ; ceinture k Thor. 
Br. moyenne ; beau ; nombr. cum. 
Bonne brise; beau; nombreux 

cumulus un peu gris. 
Bonne br.; cielun peu couv.; au 

4 •'' plan, cum. ; au 2«, nuag. vap. 
Brise moyenne ; mdmeciel au plan 

infi^rieur; nhnbo-cumuhis. 
Forte br.; m^me dd au plan inf<6r. 
Br. movenne ; b.; nk^mes nuages. 
Petite Wise ; beau ; nuages par 

plaques d^hiquoKes. 
Tres-beau; ciel pur, ^toil6. 
Id. Id. Id. 
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DATBS. 



HBURES. 



TBMPiBATURB. 



Thennomitn 
i mercore. 



Thc n B omfc tw 
iaicool. 



Minima, 



VBIfTS. 



^AT DU GIBL 



4850. 

Mai. 
7 



23 



24 



25 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

44 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
7»» 3(/ s. 
4 Oh. soir 

7 h. mat. 

44 h. m. 

4 h. soir. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

9 h. soir. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 

7»» 30^ 8. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 
2 h. soir. 



25.2 



24.4 \ 
25.8 ^ 

26.3 

27.8 

27.6 

26.7 

26.0 
25.0 
24.9 
26.4 

28.4 

28.4 

24.0 
28.2 

27.8 

26.4 

26.5 \ 
27.7 ^ 

29.7 

28.3 

28.7 } 26.5 

27.0 



26.2 



25.3 



27.0 

25.9 
24.9 
26.2 
28.7 

29.3 

28.9 



/::: 



26.8 



Moyemie de 44 jours. 



26.40 



24.6 
26.2 

26.8 

28.3 

27.9 

26.8 

25.8 
24.8 
24.8 
27.0 

29.4 

28.9 

23.8 
28.6 

28.2 

26.8 



) 25.3 



26.7 



25.5 



26.6 
28.3 

30.6 

28.5 

29.4 

27.4 

26.9 

26.0 
24.8 
26.5 
29.4 

30.4 

29.4 



26.8 



/:: 



27.3 



22.2 



22.6 



23.0 



24.0 



26.34 



22.44 



Calme. 
Id. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 
N. E. 

Calme. 
Id. 

S. E. 

S. E. 



E. S. E. 

E.S.E. 

Calme. 

id. 
E. 

E. S. E. 



E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 



E. S. E. 



E.N.E. 

E. 
E. S. E. 
E.S.E. 



E. S. E. 
E. S. E. 



Ciel couv.; nuag. gris immobiles. 
Ciel couvert; nuages gris; quel- 

gues gouttes d'eau. 
Brise moyenne; nombr. nimbo- 

cumulus mena^aut pluie. 
Bonne brise; nombreux nimbo- 

cumulus mena^ant pluie. 
Petite brise; au 4 ^^ plan, ommlus 

brillants; au 2«, nimbo-cumul. 
Petite brise; beau; quelqoes pe- 

tits nuages trto-61evds. 
Petite br.; Deau; l^e^ree vapeurs. 
Id, Id. ciel pur, etoil^. 
Id. Id. Id. id. 
Trte-beau; ciel pur; un Idger 

nuage horizontal. 
Bonne brise; beau; un ^norme 

nimbo-cum. embrasse le ciel. 
Petite brise; beau; cumulus un 

peu gris. 
Ciel couvert; pluie fine. 
Bonne brise; ciel couvert; un 

peu sombre. 
Bonne brise; del couvert; un 

peu sombre. 
Beau ; ciel pur, ^11^; quelqoes 

petits nuages. 
Beau; quelques cumulus. 
Petite Drise; quelques nimbo- 

cumulus; ciel un peu couvert. 
Bonne brise; beau; cumulus; 

nimbus au S. 
Bonne brise ; ciel un peu couvert 

auS. 
Forte brise; ciel un peu couvert 

auS. 
Bonne brise; beau; qq. nuages 

un peu sombres. 
Petite Drise ; beau ; ciel pur ; cein- 

ture ^ rhorizon. 
Pet. brise ; beau ; ciel pur, 6toll^. 
Br. moyenne; b.; ciel pur, ^toiM. 
Petite brise ; ciel couvert. 
Bonne brise; beau; ciel assez 

pur; l^rs nuages. 
Bonne brise; beau; ciel assez 

pur ; l^rs nuages. 
Bonne bnse; beau; ciel assez 

pur; quelques stratus. 



Obs. sid. 1. 1. 
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f98 OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQDES. 

Les observations, interrompues k ce moment, n'ont ^t^ reprises k la Pointe- 
ih-Pttre qu'au mois d'aoM soivant; mais les thermometres employ^ jus- 
qu'alors, et en particulier les thermometres d minima, ayant ^t^ mis dans 
rintervalle hors de service par suite d'accidents, nous croyons k propos, 
avant de donner la suite des observations, faite avec de nouveaux instru- 
ments, de presenter le tableau des comparaisons , degr^ par degr^, entre 
les thermometres a alcool et un m6me thermom^tre k mercure. 

Ces thermometres k alcxx)!, qui servaient k la determination du minimum 
diume, etaient au nombre de deux, et ont ete observes simultanement de 
fevrier k decembre 1849. Nous n'avons, neanmoins, porte dans les tableaux 
d'observations que les indications de Tun de ces thermometres, que nous 
designerons par la lettre A, et qui paraissait avoir la marche la plus regu- 
Here. Ce thermometre ayant ete brise le 13 decembre, on a substitue k ses 
indications celles du thermometre B , ainsi que nous Tavons d&]k dit dans la 
note page 176. 

Nous avons di]k presente (page 149) un aper^u des comparaisons faites 
entre le thermometre A et Tetalon a mercure. Nous allons reprendre ce 
tableau, en le rendant plus complete nous resumerons aussi, sous la m^me 
forme, les comparaisons plus nombreuses faites entre le mdme etalon et le 
thermometre B. 
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entre4e thermomilre italon d mereum el U thermomkr* d alcool A. 

,. (FfiVRIBl-DiCBMBSB I«i9.) 









- 








^^^^ 


TBSnMOMiTllE 


TH£HMaM^TB£ 




NQHBBB 


THElMOMfeTnE 


THEimOVBTBE 




mmmM 






DIFFERENCES. 


df^i 






DIFFERENCES. 


del 


i mtrcure. 


iL alcool A. 




rtbserratioBS. 


k mucore. 


A alcoot 1. 




oliaen-aUoiUE. 




Fevrter. 






Hepteoilirc. 




i^M 


\9M 


— 0.35 


fi 


2^.32 


22.47 


■- 0.45 


3 


ia.ss 


S0.34 


- 0.17 


6 


23.33 


23.47 


— 0.46 


7 


IIJO 


f^Al 


— 0.43 


40 


24.34 


24.23 


— 0.44 


43 


2t.53 


ft. 43 


" 0.40 


40 


25.48 


25.42 


— 0.06 


44 


UM 


S3. 40 


0. 


46 


26.26 


26.25 


— 0.01 


!7 


UM 


f4.«6 


— 0,05 


40 


27.25 


27.35 


+ 0.40 


8 


ibM 


25.58 


+ 0.45 


43 


28.36 


28.46 


H- 0.20 


43 


i^M 


26J3 


+ 0.28 


49 


29,49 


29„8I 


4- 0.32 


23 


flM 


27.77 


+ 0.34 


46 


30.43 


30.74 


-*- 0.34 


34 










34.40 


31.85 


-h 0.45 


34 










32.40 


32.83 


-h 0.43 


6 




M»r«. 






Ociolire. 




15.57 


49.12 


— 0.45 


4 


22.30 


2i.30 


0. 


1 


30.57 


20.45 


— 0.42 


4 


23.45 


23.40 


— 0.05 


40 


If. 37 


24.07 


— 0.30 


8 


24.47 


24.48 


+ 0.O4 


15 


^.32 


22. 4 f 


— 0.20 


43 


25.34 


25.30 


— 0.04 


40 


13.49 1 


23.39 


— 0.40 


43 


26.40 


26.40 


0. 


23 


UM 


24.51 


4- 0.02 


47 


27,45 


27.55 


+ OJO 


24 


35.i3 


25.43 


0. 


25 


28.44 


28.67 


-h 0,26 


30 


16.57 


26.84 


^ 0.27 


30 


29.47 


29.80 


-h 0.33 


27 


27*4 


27.70 


+ 0.26 


47 


30.53 


30.96 


+ 0.43 


23 


38.38 


28.84 


+ 0.46 


49 


34.2a 


34.79 


+ 0.50 


20 


29,25 


29.87 


+ 0.62 


6 


32.44 i 


33.03 


Hr 0,89 


5 




ATril. 






IVoweinbre* 




i3.53 


23.23 


— 0,30 


7 


24,47 


24.33 


— 0,44 


3 


fl,39 


24.28 


— 0.44 


40 


ti.32 


2i.36 


H- 0.04 


5 


25.43 


25.37 


— 0.06 


7 


23.40 


23.23 


— 0.47 


46 


t%M 


26.54 


4- 0,04 


45 


t4.40 


24.26 


— 0J4 


47 


17.44 


27.54 


+ 0.40 


25 


25.39 


25.34 


— 0.08 


46 


28,31 


28.55 


H- 0.24 


26 


26.54 


26.60 


H- 0.06 


26 


29.38 


29.78 


-4- 0.50 


8 


27.50 


27.64 


+ 0.44 


23 










28.50 


28.74 


+ 0.24 


47 










29.43 


29.73 


+ 0,30 


33 










30.37 


30.79 


-h 0.52 


SO 










34.34 


31 .83 


4- 0.49 


44 










32.44 


33.45 


H- 0.66 


6 




mmM. 






Il4ceflil>r«i 




UM 


24 .90 


— 0.53 


3 


^i.m 


24.50 


— 0.40 


1 


23.63 


23.43 


— 0.50 


44 


22.53 


22.53 


0. 


3 


S4.5g 


24.48 


— 0.40 


48 


23.14 


23.42 


— 0.09 


S 


25.57 


25.49 


— 0.38 


H 


24.38 


24.40 


— 0.28 


12 


1640 


26.17 


— 0.23 


27 


25.35 


25.29 


— 0.06 


8 


17.44 


27.34 


— 0.43 


40 


26.44 


26.44 


0. 


49 


UM 


28.49 


— o.oi 


40 


27,33 


27.50 


+ 0.47 


U 


29.ff 


29.34 


-h 0.02 


34 


28.41 


28.75 


+ 0.31 


42 










29.44 


29.85 


+ 0.44 


42 










30.43 


30.70 


H- 0.57 


e 






I' 




34.30 


34 J5 


+ 0.65 


% 
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OBSERVATIONS MfiTlfiOROLOGIQUES. 



entre le thermomitre italon d mercure et le themwm^tre d alcool B. 

(F£VRIER-N0VEMBRE 48i9.) 



THBRMOMto^ 


THERMOMtolB 


DIFFiRBNCES. 


NOMBRB 

dee 


THBBMOMtolB 


THERMOMiBTRB 


OIFF^RBNGBS. 


NOmiB 

dee 


k mercure. 


k alcool B. 




obeervaSioiis. 


k mercure. 


k alcool B. 








PdlwrloF* 






•eplen 


ilw«u 




49.61 


49.77 


+ 0.46 


6 


22.43 


22.77 


+ 0.34 


3 


20.58 


20.68 


H- 0.40 


5 


23.33 


23.97 


+ 0.64 


7 


24.60 


24.80 


^- 0.20 


8 


24.34 


24.77 


+ 0.43 


42 


22.53 


22.82 


H- 0.29 


9 


25.48 


25.83 


+ 0.35 


44 


23.i0 


23.60 


-f- 0.20 


45 


26.26 


26.84 


+ 0.55 


46 


24.34 


24.48 


H- 0.47 


40 


27.25 


27.80 


+ 0.55 


8 


25.i3 


25.74 


H- 0.28 


42 


28.36 


28.93 


+ 0.57 


43 


26.55 


26.97 


H- 0.42 


49 


29.49 


30.02 


+ 0.53 


24 


27.16 


27.98 


H- 0.52 


46 


30.43 


34.30 


+ 0.87 


34 










34.40 


32.29 


+ 0.89 


34 










32.40 


33.70 


+ 4.30 


6 




Main. 






OCwOI 


kre. 




49.57 


49.90 


-4- 0.33 


5 


23.45 J 


23.64 


+ 0.46 





20.57 


24.00 


H- 0.43 


3 


24.47 


24.73 


4- 0.26 


45 


24.37 


24.71 


+ 35 


8 


25.34 


25.68 


4- 0.34 


40 


22.32 


22.62 


H- 0.30 


42 


26.40 


26.84 


+ 0.44 


23 


23.49 


23.60 


+ 0.44 


43 


27.45 


27.99 


4- 0.54 


24 


24.49 


24.87 


-i- 0,38 


47 


28.44 


28.98 


4- 0.67 


34 


25.43 


25.93 


-4- 0.50 


22 


29.47 


30.42 


4- 0.65 


26 


26.57 


27.04 


H- 0.47 


34 


30.53 


34.38 


4- 0.85 


23 


27.44 


28.44 


+ 0.67 


44 


34.29 


32.49 


4- 0.90 


24 


28.38 


29.22 


-f- 0.84 


45 


32.44 


33.98 


4- 4.84 


5 


29.25 


29.90 


4- 0.65 


5 












AwrU. 






NOWMI 


i«e. 




23.53 


24.40 


4- 0.57 


7 


24.47 


24.50 


+ 0.03 


3 


24.34 


24.98 


+ 0.64 


5 


22.32 


22.52 


+ 0.20 


5 


25.40 


25.98 


+ 0.58 


5 


23.40 


23.58 


4- 0.48 


47 


'26.44 


27.00 


H- 0.56 


8 


24.40 


24.58 


4- 0.48 


48 


27.44 


28.05 


H- 0.64 


45 


25.39 


25 59 


4- 0.20 


47 


28.34 


29.44 


+ 0.75 


46 


26.54 


26.80 


4- 0.36 


28 


29. « 5 


29.90 


-4- 0.75 


2 


27.50 


27.87 


4- 0.37 


23 








28.50 


28.98 


4- 0.48 


49 








29.43 


29.85 


4- 0.42 


34 




Mat. 




30.37 


34.09 


4- 0.72 


21 








34.34 


32.03 


4- 0.69 


44 


22.43 


22.:i3 


+ 0.40 


3 


32.44 


33.20 


4- 0.79 


6 


23.63 


24.12 


4- 0.49 


44 










24.58 


24.95 


4- 0.37 


47 










25.57 


25.92 


+ 0.35 


40 










26.40 


26.88 


-4- 0.48 


24 










27.44 


28.40 


+ 0.66 


34 










28.54 


29.45 


+ 0.64 


36 










29.29 


30.04 


-k 0.72 


28 
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COHPJlBAI««1«« 

entre le thermomktre italon d mercure et le thermomitre d alcool B. 

(DfiCEHBRE 48i9 — MAI 4850.) 



TttKanoMirr&i 


TIlRimONETnE 


DtFriAG!«CE5. 


NOMBIIB 


TUEKMOH^TBE 


TUERMOSlkrAE 


DlFFiaEMCES. 




a ins^iiTCi, 


i alcool B. 




obscrTftliitiTis. 


i Bier c lira. 


i nlcool B. 




obicrr&Uoa*. 






mre* 




^ 


I 1 

Man. 




2iJ4 


22.45 


+ 0.04 


8 


48.55 


48.62 


+ 0.07 


4 


UM 


23.46 


H- 0.07 


46 


49.20 


49.40 


— 0.40 


4 


24.38 


24.54 


H- 0.46 


46 


20.42 


20.26 


— 0.46 


8 


25.35 


25.47 


+ 0.42 


47 


24.60 


24.57 


+ 0.07 


40 


26.45 


56.73 


-h 0.28 


22 


22.54 


22.49 


— 0.02 


25 


27,41 


27.84 


H- 0.43 


23 


23.38 


13.44 


-h 0.03 


32 


2S.46 


29.06 


-h 0.60 


21 


24.49 


24.56 


H- 0.07 


26 


29.12 


30.09 


-h 0.67 


26 


25.34 


25.54 


+ Q.47 


27 


30.20 


30.94 


-h 0.74 


8 


26.53 


26.86 


H- 0.33 


36 


a^.so 


32.20 


-h 0.90 


2 


27.43 


27.94 


+ 0.48 


59 










28.28 


28.97 


H^ 0.69 


24 




" 






29.38 


30.25 


-^ 0.87 


6 




iP«iiTl«r 1S&0. 






Avrll« 




18.47 


48.52 


-h 0^05 


4 


22.54 


22.56 


H- 0.02 


5 


19,34 


49.48 


— 0.06 


5 


23.46 


23.53 1 


+ 0.07 


12 


ao.5o 


20.42 


— 0.08 


43 


24.48 


24.58 


^- o.to 


35 


H.36 


24.27 


— 0.09 


9 


2S.45 


25.58 


+ 0.13 


40 


22.39 


22.23 


— 0.46 


45 


26.44 


26.58 


4- 0.47 


43 


23.45 


23.38 


— 0.07 


25 


27.48 


27.92 


+ 0.44 


45 


24.47 


24.52 


+ 0.45 


23 


28.38 


29,05 


-4- 0.67 


64 


25-50 


25,60 


+ 0.40 


20 


29.33 1 


30.48 


H- 0.85 


49 


26. 4e 


. 26.84 


+ 0.38 


24 


30.38 


34.30 


-4- 0.92 


4 


27.46 


^ 27.84 


4- 0.38 


24 










2a.i7 


28.79 


H- 0.52 


46 


- 








29.43 


30.43 


-h 0.80 


40 










30.07 


34.47 


-1-0.40 


3 












WSwwlmr* 






HiiL 




4S.70 


48.60 


— 0.40 


2 


23.40 


23.38 


— 0,02 


5 


49.27 


49.00 


- 0.27 


3 


24.64 


24.74 


-h 0,13 


7 


20.26 


20.26 


0. 


5 


25.37 


25.53 


-h 0.46 


9 


24.42 


24.34 


— 0.08 


5 


26.34 


26.66 


+ 0.35 


45 


22.40 


22.44 


+ 0.04 


5 


27.56 


27.97 


-H 44 


B 


nM 


23.55 


, — 0.03 


44 


28.38 


29.08 


+ 0.70 


25 


24.53 


24.58 


+ 0.03 


€ 


29.03 


29.90 


-t- 0.87 


3 


MAB 


25.68 


-h 0.20 


44 










20.53 


26.94 


+ 0.38 


7 










27J3 


27.80 


+ 0,47 


26 










2S.34 


28.76 


H- 0.38 


5 










2s.ao 


30.40 


^- 0.80 


4 











06s. sSd. 1. 1. 
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Enfin nous avons r^uni dans les deux tableaux suivants les r^ultats de ces 
comparaisons de deux en deux degr^s. 

Le premier tableau correspond au thermom^tre A j le deuxieme au ther- 
mom^tre B. 



if 


F^VRIBR. 


MARS. 


AVRIL. 


MAI. 


SEPTBMBRE. 


OCTOBRE. 


NOVEMBRE. 


DiCEMBRB. 


HOTENIIB 

de 

8 roois. 


49 


— 0.35 

— 0.45 

— 0.05 


— 0.45 

— 0.36 

— 0.45 














— 0.40 


24 










— 0.44 

— 0.06 


— 0.04 


— 0.22 


23 


— 0.30 


— 0.54 


— 0.46 


— 0.05 


— 0.46 


25 


H- 0,05 


+ 0.04 


— 0.08 


— 0.39 


— 0.08 


— 0.02 


— 0.44 


— 0.47 


— 0.44 


27 


^ 0.30 


-»- 0.26 


+ 0.05 


— 0.48 


4- 0.04 


H- 0.05 


4- 0.40 


+ 0.08 


4- 0.09 


29 




-»- 0.36 


4- 0.37 


0. 


-{- 0.26 


4- 0.29 


4- 0.25 


+ 0.37 


4- 0.27 


34 










-H 0.38 


4- 0.46 


4- 0.50 


+ 0.64 


+ 0.48 
















— 0.04 



il 


JANVIER. 


FiiVRIBR. 


MARS. 


AVRIL. 


MAI. 


SEPTEMB. 


OCTOBRE. 


NOVEMB. 


D^EMB. 


MOTENME 
de 

9 mois. 


49 


0. 


4- 0.04 


— 0.02 














0. 


24 


— 0.08 


4- 0.07 


4- 0.03 










4- 0.03 




4- 0.04 


23 


— 0.44 


4- 0.42 


4- 0.07 


+ 0.34 


+ 0.48 


4- 0.49 


4- 0.28 


4- 0.49 


4- 0.05 


4- 0.48 


25 


4- 0.42 


4- 0.27 


4- 0.24 


+ 0.36 


+ 0.25 


4- 0.39 


4- 0.30 


4- 0.49 


4- 0.49 


4- 0.26 


27 


4- 0.38 


4- 0.45 


4- 0.43 


+ 0.45 


4- 0.47 


4- 0.55 


4- 0.49 


4-0.36 


4- 0.35 


4- 0.44 


29 


4- 0.76 


4- 0.60 


+ 0.70 


+ 0.76 


4- 0.73 


4- 0.55 


4- 0.64 


4- 0.45 


4- 0.63 


4- 0.64 


34 


4- 4.40 






+ 0.92 




4- 0.88 


4- 0.87 


4- 0.74 


4- 0.80 


4- 0.88 












4- 0.34 



Nous reviendrons, dans le M^moire m^t^orologique, sur les cons^uenoes 
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D4TBd. 



BBUHES. 



TBMPiiaATURB. 



Tbermom^tre 
k mercure. 



Thennom^tre 
i alcool. 



Minima. 



VENTS. 



^AT DU CIBL 

et raourqiiM diTenei. 



1850. 

7 



40 



14 



42 



T^aO'in, 
9 h. mat. 
44^30'm. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
40 h. soir 
6»»30'm. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
40 h. soir 
S'^SO'm. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30'. 

2 h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 

40 h. soir 

5 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40»»30'm. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

40>>30'8. 

6 h. mat. 
7»»30'm. 

40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 

4 Oh. soir 
7h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
40 h. soir 



26.i 
28.7 
32.2 
34.4 
29.4 
2i.7 
24.4 
28.6 
29.4 
34.4 

30.9 
29.4 
28.9 
25.6 
25.0 
27.9 
30.0 
34.5 
34.2 
34.2 
29.4 

25.0 
24.4 
28.5 
28.8 
34.2 
34.5 
34.5 
30.0 
28.9 

26.5 
25.2 
29.4 

34.9 

30.2 

30.4 
34.5 

29.7 
28.2 

26.4 
27.5 
28.7 
27.6 

27.7 

30.6 

29.7 
26.4 



> 27.4 



27.6 



27.9 



28.4 



) 28.5 



27.5 



Calme. 

Id, 

Id, 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. E. 



Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. E. 



Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 
£. 
£. 

Calme. 
Id. 
Id. 

E. 

Calme. 

Id. 
Id. 

Id. 
N.E. 



Calme. 



E. 

S. 

E. 

E. 

Calme. 
E. 



Ciel couvert ; il pleut. 

B.; ciel assez pur; cirrus tr.-^lev. 

Id. ciel un peu couv. ; Id. 

C. couv. ; peu somb. ; pet. gr. de pi. 

Id. Id. Id. 

Tr^beau ; ciel pur, 6U)M. 
Beau : del pur. 
Id. Id. 
Ciel assez pur; stratus. 
Petite brise; ciel pur; quelques 

cumulus k rhorizon. 
Ciel presque couv.; strat. ^lev^. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Ciel 6toil6; quelques nuages. 
II a beaucoup plu ; ciel couvert. 
L^g. souffle ; ciel couv. ; t. humide. 
Stratus tr.-^lev^ ; cum. auS. S. E. 
Ciel plus couvert. 

Id. temps lourd. 

Id. Id. 

Tr^l^^ brise; ciel couvert; 

stratus tr^s-^lev^. 
II a plu ; ciel couvert; qq. ^toiles. 
Beau; ciel pur. 
Id. Id. 
Id. Id 

Pet. brise ; ciel pur ; qq. cumulus. 

Faible br.; ciel pur ; qq. pet. nuag. 

Id. un peu plus de nuapes. 

Id. ciel pur ; nuag. & Tnor. 

Faible brise; del pur; nuages 

plus rares. 
Ciel 6u>il6; quelques nuages. 
Beau; del pur. 
Le del se couvre au S. E.; temps 

lourd. 
Petite brise; nuages divis^; un 

peu gris. 
II a plu, et pleut l^g^ment; 

nimboHCumulus. 
Plus de pluie ; ciel un peu couvert. 
Ciel couvert; nimbus sans pluie ; 

cumulus sup^rieurs. 
Ciel couv.; sombr. ; menaces de pi. 
Petite brise; petite pluie, avec 

orages lointains. 
Ciel couvert; pluie peu continue. 
Fortes rafoles: b.; ciel assez pur. 
L^^er souffle ; beau ; qc^. cumulus. 
TrSs-forte brise; gram et me- 
naces de coup de vent. 
Par rafales ; del couvert ; menaces 

de pluie. 
Petite brise; beau; au 4«' plan, 

drro-cum.; au 2*, nimboncum. 
Beau; del pur; nuag. k Thorizon. 
L^^ brise; del puTi 6toil6. 
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DATES. 



4850. 

Aoat. 

43 



44 



46 



47 



4ft 



49 



HBURES. 



e^ao'in. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
midi. 

2»» 30' 8. 

4 h. soir. 
6 h. soir. 

8 h. soir. 

4 Oh. soir 

5 h. mat. 
8h.mat. 

midi. 

2 h. soir. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2^ 30' s. 
i^ 30' s. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40»>30's. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
ih. soir. 

8 k. soir. 
9^ 30' s. 
8k30'm. 
8 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. sdr. 
40 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 

• h.3oir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 



TBMPiaATURB. 



Thennom^tre 
imercure. 



26.2 
28.2 

30.0 
34.2 



29.7 / 27.9 

30.7 I . . . 
28.9 I . . . 



28.7 
26.4 

a4.2 ^ 

28.7 



34.2 

34.5 
30.7 
34.0 
28.7 
29.0 
28.4 
27.8 
26.6 
27.2 

26.3 

28.2 
28^9 
2a.9 
28.7 

27.6 
27.4 
25.i 
27.9 
30.5 
34.2 
34.6 
34.9 

29.9 
28.4 
27.9 
26.0 
27.9 

29.9 
34.9 
3^.4 
34.0 

29.7 
29.0 
27.2 



> 28.0 



27.3 



27.6 



28.6 



2a.7 



Tbennomitre 
i alcool. 



Minima. 



VENTS. 



Calme. 
E. 

E. 
E. S. E. 



E.N.E. 



E.N.E. 
E.N.E. 



Calme. 

E.N.E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

S. E. 



S. E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 



Calme. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

Calme. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 

Calme. 
Id. 
Id. 



^TAT DU CIEL 
et remarques diTenes. 



Beau; cielpm*; qq. cum. k i*hor. 
Ldgersouiue; ciel pur; quelques 

cumulusparcourent le ciel. 
L6ger soufile; ciel pur; qq. cum. 
Br. moyemie ; ciel pur; nombreux 

Duag^es. 
Pet. brise; il est tomb^ quelques 

gouttes d'eau. 
Pet. br.; beau; cum. k Thorizon. 
Brise moyenDe ; petite pluie par 

intervalles. 
Beau; ciel pur, 6toil^. 
Ciel courert ; 16gers grains. 
Ciel couv. ; il a plu pendant la nuit. 
Petite brise ; oeau ; nuages co- 

tonneux; horizon charg6. 
Brise moyenne; beau- nuages 

cotonneux; horizon cnarg^. 
Br. moyen.; qq. cum. peu denses. 
Gel couv.; gros nimbo-cumulus. 
Forte brise; petits grains. 
Br. mov. ; gram violent ; ciel couv. 
Bonne or. ;nimb.rapides; Id. 
L^.br.;ldg6res vapours; Id. 
Apr^, grain avec pluie et vent. 
Beau ; quelques gros cumulus. 
Forte brise; nuages grjs traver- 

sant rapidement le ciel. 
Petite brise; ciel convert; il a plu 

beaucoup. 
Br. moy.; cielcouv.;nimb.sanspl. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Orage au loin ; ciel couvert ; som- 
bre ; pluie assez forte. 
II a beaucoup plu. 
Petite pluie nne : ciel couvert. 
Assez oeau; del un peu charg^. 
Bonne brise ; beau ; nuages I^rs. 

Id. Id. cumulus. 
Br. mov.; b.; nuages peu denses. 
Bonne brise ; tr^Meau. 
Brise moyenne; tr^beau; qq. 

nuages k Thorizon. 
Beau; nuae. lagers mena^nt pi. 
Petite br. : oeau ; ciel presque pur. 
Beau ; ciel presque pur. 

Id. Id. 

Br. moyenne ; beau ; gros nimbo- 

cumuluff. 
Bonne brise ; beau ; lagers nuages. 
Id. Id. ciel pur. 
Id. Id. Id. 
Petite brise; beau; qq. 16gerj^ 

nuages gns. 
Beau ; ciel pur. 

Id. ciel 6toil^. 

Id. Id. 
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D4TBS. 


HBDBBS. 


1850. 




XoAi. 




20 


5 h. mat. 




7 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




imdi. 




S h. soir. 




i h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




lOh.sdr 


21 


s'^acm. 




Th.mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




«b.soir. 




3 h. soir. 




i h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




40 h. soir 


22 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




2 h. soir. 




i h. soir. 




6 h. soir. 




8 h. soir. 




40h.soir 


23 


6 h. mat. 




8 h. mat. 




40 h. m. 




midi. 




4 h. soir. 




3»» 30^ s. 



TBMP^RATUBE. 



HMnomitn 
imercore. 



Moyenoe de 46 joors. 



Sept. 






40 


8fc30'm. 


27.6 




midi. 


28.6 




2 h. soir. 


28.9 




i h. soir. 


29.4 




8 h. soir. 


27.2 




40 h. soir 


26.5 


c 


)bs. sid. 


t.I. 



2i.l 

26.2 
27.7 
29.9 
34.5 
32.0 
34.4 
28.9 
26.0 
24.7 
24.7 
28.2 

28.7 
30.9 
34.6 
34.9 

32.4 
30.9 
28.4 
27.0 
25.0 
26.0 

27.1 

28.9 
31.0 

34.2 

29.4 

28.0 
26.5 

25.9 

25.2 
28.5 
30.8 
30.8 
34.2 
34.2 



27.7 



28.3 



Tkennomtot 
iaicool. 



27.5 



28.3 




26.5 




Galme. 

Id, 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 
E. 
E. 

S. E. 

S.E. 
S. E. 

Calme. 
Id. 
Id. 

E. N. E. 
B.N.E. 
E N.E. 

E. N. E. 

E. N. B. 

E. N. E. 
B. N. B. 

Calme. 

Id. 
B. N. E. 
B.N.B. 

E. 

E. 

E. 



E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. B. 
Calme. 

Id, 

Id. 



tfAT DU OEL 
remuniiiM diTCfMS. 



Beau; del pur. 

B.^ ciel pur; noag. 6levds au z^n. 
Faible or.; nimbo-cum. a Fhoriz. 
Faible brise; nuages ^lev^s. 

Id, nuag.au N.et^rO. 
Brise mojrenne ; ciel pur. 
Petite bnse; del pur. 
Tr^s-beau ; del pur. 

Id. Id. dtoil6. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Petite brise ; trte-beau ; quelques 

cumulus au S. B. 
Br. moyenne ; qq. nuages legers. 
Bb* br . ; nuag. un peu plus form^. 

Id. Id. 

Br. moyenne ; drro-cum. au ze- 
nith ; strat. sur d'autres points. 
Bonne i>r.; nombr. nuag. au S. E. 
Petite brise; beau; del convert. 
Nuag. au zenith ; horizon d^couv. 
Assez beau t.; nvages tr^s-^lev6s. 
Trto-beau; ciel poomiel^. 
U a plu la nuit et le matin l^ers 

nimbus. 
L^dre brise; il pleut; nimbus. 
Bonne br.; pluie par intervalles. 
Brise moyenne; stratus ^lev^; 

cumulus k rhorizoB. 
Bonne br. ; beau ; drn>-cum. supd- 

rieurs; nuag. 4ksv^ infikieurs. 
Assez bonne brise dans les grains; 

peu de pluie. 
Faible brise; beau; ciel pur. 
Faible brise; beau; qq. stratus 

i lliorizon. 
Gel tr6s-charg6 an N. E.; le reste 

pur. 
Tres-bean ; del pur. 
Bonne brise; nimbus rapides. 
Brise moyenne; qq. niinbo-cnm. 

Id, Id. 

Petite brise; ciel enli^m. pur. 
Brise moyenne ; qq. 1^. vapours. 



L^dre brise; pluie; del sombre. 
Presq.calme; Id. Id. 
Brise moyenne ; del convert. 
Convert; temps hmnide. 

Id. forte pluie. 
Beau. 

40 
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DATES. 



1850, 

Sept. 
ii 



13 



43 



U 



^h 



16 



HEUBES. 



% b. mat. 

tnidi. 
'i^ 30' s. 

* h, soir. 

8 h. soir. 
fOh. soir 
6 h. mat. 

5 b, mat. 

91* 30' m. 

midj. 

4 h. soir. 

6 h. soir, 
8 b, soir- 
40 b. soir 

7 b, mat. 

8 b. mat« 
40 h.m. 

iiirdi. 
4 h, soir, 
2h- soir. 

4 h. soir. 

6 h, soir, 

5 h. Boir, 
40 h, soir 

7 b. mat. 
D b, mat. 
40 b, m, 

midi, 
I b- sdr, 

5 h* soir, 
I h, soir. 

6 b. soir. 

5 b. soir. 
40 h. soir 

7 iu mat. 

8 b. mat. 
40 b, m. 

midi. 

2*" ao' s. 

a b. sou*. 
40 h, soir 

7 b, mat. 

8 h, mat. 
Il*^30'm. 

midi, 
i b. Boir, 
4*" 30' 8, 

6 b, soir 
40 b. soir 



TKMPilRATURE. 



Thermom^tre 



27.4 

tr.i 

f7.f 
30.2 
28.8 
27.7 
28.0 
24,0 
23,6 
27.7 

29,7 
30,9 

3t-0 
30,2 
28,4 
25.7 
25. 3 
26,S 
28,2 
30,8 
34.0 
30.7 
30,9 
30,7 
28.3 
26.2 
24,6 
26.3 
29,5 
30,7 

32.5 
32.0 
31.7 
30,7 
28.5 
27.5 
26.9 
28.5 
29.6 
30,2 

31.3 
34,5 

28.0 
27.2 

27,7 
18,6 
32.8 
32,2 
32,6 
30.7 
28.7 
27.0 



25.7 



27.2 



27.3 



28,2 



28.5 



28.1 



k aleool. 



28,0 
34.0 
29,2 
27.9 
25.4 
24.2 
24,0 
28.5 

30.3 
32.0 

32.1 

30,8 
28,4 
26.2 
25.8 
27,0 
29.0 
34,7 
32.0 
34.5 
34.8 
3i.5 
28.6 
26,2 
24.6 
27 
30.2 
31.9 

33.8 
33,0 

34.0 
31,5 
29,0 
27,5 
27,2 
29,2 
30.4 
30.8 

34,8 
32,5 

28.2 
27.3 

28,4 
29,6 
33.6 
32.2 
33.7 
31.7 
29,0 
27.2 



26.2 



27.9 



27.9 



29.0 



29.0 



29.4 



21 



.7 



23.6 



25,0 



26.4 



24.2 



VENTS. 



C^lme. 

Id, 

Id. 
E.S. E. 
K. S, E, 
Calmo, 

Id. 

Id. 

Id. 

E, 

E. 
E, 

E.S.E. 
E. S. B. 
E.S.E, 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 
Gabne. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 

E. 

E, 

E. 
E. 
E. 
E, 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E, 

Calme. 
E. 

E. 
E. 

Ca]me, 

E. 

£, 

E. 

E. 

E. 

E< 
Cabne. 



^TAT PL- CIEL 
et remuqutft diTena, 



Convert; ptutela null. 
^oios cauvert; U a plu. 
Couvert au S,; nimbus au S E. 
Petite brise; qq. images ^lefv^.' 
id, qq. J^gers uuages, 
Queiques l^jgers nuages, 

Idl ciel |>iir. 

B^u ; del pur, 
Nuage;^ oombreitt. 
L^^re brisa ; nuages , qyelques- 

uns i^Jevfe. 
L^g^re brise ; qq. petits nimbus. 
TrSs-l^gfere bnse ; ciel entiere- 

mcnl pur. 
Br. moyenne ; qq. I6gers nuag^es. 
Petite brise; Id. 

L^LT souffle ; ciel pur. 
Giei pur* 

ll 

Id. qq* cumulus k Fboriion. 

Id. Id. 

Bonne brise; qq, lagers nuages. 
Faible br.; cirro-slr, Ires41ev6s, 

Id. id. 

Beau ; qq, 16gprs stratus k Tbof . 
Ciel pur ; stratus k Tborizon. 

// Id. 

Id. 61qM. 

Id, Id. 

Queiques nuages. 
Br. moy . ; qq. nuag.; del assez pur. 
Brise moyenne; queiques nuages 

61ev^s; ciel assez pnr. 
L^.br.; qq.nuag.^cielassezpur, 

id. Id. id. 

Id. id. Id. 

Petite brise; nombreui stmtus, 

id. qq. cumulos. 

id. cid par, 6toil6. 

Id. Id. Id. 

Leg, br,: ciel cquv.; nimb, auS,E. 

M Id. fd. 

Bonne brise daos les grains, qui 

sont rares. 
Grains par intenalles. 
Brise moyenne et fortes rtfalet 

par intervalled. 
Petite brise; ciel pur, ^toil^. 
Brise moyenne; cieljur, ^toild, 

oq. nuagea au S. E. 
Ciel couverl. 

Brise moyenne; del assez pur. 
PeL br.; e. aaaez pur ; qq. 1%, cum. 

Id. Id. Id. 

Id. ciel enti^rem^t pur, 

id. qo. i^gera nuagps. 
Uger soufllej quelquei stratos. 
Ciel pur, ^lotl^. 
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E8. 



^0. 

f)t. 



BBUEBS. 



7 h. mat. 
S h. mat. 
9h.mat. 

midi. 

5 h. 6oir. 
Si» 3(K8. 
i h. soir. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
10 h. soir 
S^Wm. 
40 h. m. 

midi. 
4>» ao' 8. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 
T^aO'm. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
' midi. 

% h. soir. 

3 h. soir. 
i h. soir. 

5»» Z(/ s. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 

40 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

e^ao'm. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40h.8oir 



TBMPiiRATURE. 



Thermomitn 
imtrcare. 



28.0 



«7.8 



27.0 
28.5 
29.2 

32.0 
32.8 
32.7 
34.2 
28.4 
26.8 
26.0 
29.2 
30.2 

32.0 
32.2 
34.4 
28.2 
26.8 
25.9 
27.0 
28.0 

30.3 
30.4 
34.5 
32.7 
32.5 
34.3 

27.4 

27.3 
24.9 

23.8 
22.0 
26.8 
30.5 
34.9 



29.9 ) 26.6 



27.3 



29.5 
28.5 
25.2 
24.0 
23.4 
27.7 
29.3 
29.7 
29.4 

30.0 
28.6 
27.5 
26.0 
235 



26.3 



ThennoinAtre 
4 alcool. 



30.2 
28.9 
25.3 
24.0 
24.0 
28.0 
30.4 
30.9 
30.3 

30.3 
29.4 
27.8 
26.4 
23.4 



28.6 



27.6 
29.0 
30.3 

33.5 
34.0 
33.^ 
32.4 
28.8 
26.8 
26.0 
30.0 
34.0 

33.4 
33.8 
32.5 
28.7 
27.2 
26.0 
27.8 
28.8 

34.4 
34.5 
32.7 
34.0 
33.6 
32.4 

28.0 

27.5 
25.0 

24.0 
22.0 
27.4 
34.9 
33.2 



30.3 > 27.4 



28.2 



26.7 



23.4 



23 



22.4 



24.2 



24.4 



VBNTS. 



Calme. 
Id. 
E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
Calme. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
S. E. 

Pr.calme. 
Calme. 

Id. 

S. E. 

Calme. 

Id. 

N. 

Calme. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

S. E. 

Calme. 



Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
N. E. 
Calme. 



^AT DU CIEL 

et remarques diTwiM. 



Ciel charge ao S. E. ; il a plo la nuit. 

Gel oouvert; pluie. 

L^re brise ; gros cumulus chas- 

s^ de I'B. N. E. 
Temps lourd ; ciel un pen charge. 
L^. Dr.; ciel pur; l^ers nuaees. 
Petite br.; qq. stratus et cummus. 

Id. qq. nimbo-cumulus. 
Quelques nuages k rhorizon. 
Petite brise; ciel pur, ^toil^. 
Ciel pur, dtoild. 

Tr.-l^. br.; ciel pur; qq. nuages. 
Trte-leg^re brise; ciel pur; ilest 

tombe UD petit grain. 
Br. moy.; ciel pur; qq. pet. cum. 

Id. la. 
Trte-&ible brise; del pur. 
Ciel pur; petits nuag. i Thorizon. 

id. cumulus k lliorizon. 
Id. ^toil^. 

Id. gq. cumulus ^rhorizon. 
lA^jbre brise; del pur; les nuages 

s'^^vent. 
Les cumulus ont envahi le ciel. 
Gel couvert: qq. gouttes d'eau. 
Temps loura; qq. nimbo-cumul. 
Pet. Dr.; qq. cumulus un peu gris. 
Trto-gros nimbo-cumulus. 
Tr^s-iros nimbo-cumulus; quel- 
ques gouttes d'eau. 
Petite brise; petite phiie; nuages 

qui envahissent le del. 
Cid oouvert, trto-cbare6 k TO. 
Plaque de cirro-cumulus au z^ 

nith, lerestepur. 
Gel pur, dtoil6. 

la. temps humide. 
Id. terre s^h^. 
Rares nuages chasste de I'E. 
Faible brise; ciel convert au S. , 

charge au N. 
II pleut l^rement; nimbus chas- 

steduN. 
Ciel assez pur; gros cum. immob. 
Temps lourd. 
Gel enti4irement pur, ^ild. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



Id. 



qq. cum. un peu gns. 
Id. 
Une heure de pluie modMe; qq. 

cumulus. 
Pluie mod^rte, par srains. 
Un grain par inlflrvaUes. 
Un peu oouv.; menace de pluie. 
Petite brise; del pur, MM. 
del pur, ^loiM. 
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4850. 
Sept. 

22 



23 



24 



25 



7^3(Km. 

8 h. mat. 

40»»3(/m. 

midi. 

2 h. soir. 
6h. 8oir. 
6 h. soir. 
lOh.soir 
6 h. mat. 
7h. mat. 
8h.mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2»» 30^ 8. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 

40 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 

7 h. soir. 

8 h. soir. 
40h.8oir 
6 h. mat. 
7h.mat 
40 h. m. 

midi. 



TBMP^BATUHB. 



26.4 
26.9 
27.3 
29.6 

27.6 
27.3 
24.4 
23.6 
22.0 
24.8 
26.6 
30.6 
34.7 
30.6 
30.7 
30.3 
28.8 
26.0 
25.3 
22.8 
26.6 
30.9 
34.8 
32.0 
34.2 

28.5 
26.5 
25.2 
24.0 
22.7 
25.4 
34.9 
34.9 



25.5 



Moyenne de 46 joura. < 



Octobre. 
8 



6 h. mat. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
9h. maL 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

5h. aoir. 

7^80^8. 
40h.8oir 



26.8 
34.0 
30.0 

24.8 
29.8 
34.4 
34.7 
34.4 
80.9 

28.8 

27.7 
26.5 



26.9 



27.2 



27.5 




28.2 



28.4 



29.3 
27.4 
24.4 
23.4 
22.0 
25.0 
27.2 
34.2 
33.0 
34.8 
34.9 
34.4 
29.6 
26.2 
25.2 
22.7 
27.4 
32.4 
33.3 
33.4 
32.4 

29.0 
26.8 
25.2 
24.0 
23.0 
25.9 
33.3 
33.3 



26.0 



27.0 
34.8 
31.2 

25.0 
30.8 
32.9 
33.2 
32.4 
32.0 

29.S1 

28.4 
26.7 



27.5 



27.8 



28.4 



27.87 



28.9 



29.2 



24 



24 



24.4 



22.4 



22.70 



25.6 



24.6 



Calme. 
Id. 

N. 
N. 

Calme. 

Id 

Id. 

N. 
Calme. 

Id. 

Id. 
S. E. 
S. E. 
S. B. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 
E. S. E. 
E.S.E. 
Calme. 

N. 
N. E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
B. N. E. 
E.N.E. 



^4T DU dKL 
et ramarqiMt divitaai. 



Calme. 

0. 
S.O. 

Calme. 

0. 

Calme. 

S.E. 

S.E. 

E. 

S.E. 

S.E. 
Calme. 



Gel par ; qq. str. ; mootag. d^couv. 

Id. Id. Id. 

IA%. souffle ; pi. modMe : nimbus. 
L^^re brise ; il a plu abondam- 

ment; nuages tiev^. 
Un foti grain; nuages ^levds. 
II a plu; del aasez dto)uvert. 
Ciel pur, ^tQil6. 
Petit souffle ; ciel pur, ^toil^. 
Ciel d^gag^. 

Id. qq.pet.8trat.4rhor. 
Id. qq. cumulus. 
Faible br.; cum. et stratus k Vhor. 

Id. Id. Id. 

Br. moyeime; ciel enti^rem. pur. 

id. Id. 

Petite br.; qq. stratus i rhorizon. 

Id. Id. 

Ciel pur, ^toil^. 

Id. Id. 

Id. 
Tr .-faible br.; ciel pur ; qq. nuag. 
Brise moyenne ; cumulus. 
Nombreux cumulus. 
L^r souffle ; cumul. un peu gris. 
L^ger souffle; qq. gouUes d'eau ; 

nuages pluvieux. 
Ciel pur; gros nuage « l*horizon. 

Id. StoiW. 

Id. M. cumulus. 

Id. Id. 

Id. quelques nuages. 

Id. Id. 

lAg. souffle; nombreux cumulus. 
Id. nimbo-cumulus. 



Gd asset pur. 

Pet. br.; nimbus et orage au S. E. 

Tr^-faible brise; il a plu; del 
convert. 

Quelques cumulus. 

L^r souffle; quelques cirrus. 

Nuages lombreux. 

L^. or.; nuag. nomlxstationnair. 
Id. Id. Id. 

Tr^faible brise ; nuages ^tevte; 
stratus k Thonzon. 

L^^ brise; mMgesderte; stra- 
tus k rhorizon. 

Bonne brise , ciel pur, Mikk. 

II plent; del convert. 
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DATES. 



1850. 
Octob. 



10 



44 



42 



43 



H 



45 



HBURBS. 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

40 h. m. 

44»»30'm. 
midi 30^. 
2 h. soir. 

i^ 30' 8. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
4 h. s«ir. 
2^ 30^ 8. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h.soir 
8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 

5»» 30^ s. 

40 h.soir 
8 h. mat. 
40 h. m. 
44»»30'8. 

4 h. soir. 
2*» 30^ 8. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
7»» 30' 8. 
40 h.soir 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 
3»» 30^ 8. 

5 h. soir. 
7i»30's. 

40 h. soir 



TEMPlbblTURB. 



Thennomitrt 
imercnre. 



28.2 
29.8 

30.8 

34.3 
30.7 
29.4 

28.8 
26.2 
26.8 
28.4 
34.2 
34.4 
30.7 
30.4 
27.8 
26.5 
25.4 
25.2 
25.6 
29.9 
30.4 

27.7 
26.0 
25.3 
29.3 
34.7 
34.5 
31.2 
34.0 

28.7 

27.6 
25.9 
28.4 
34.4 
34.3 

34.3 
30.9 
29.9 
27,6 
26.5 
25.0 
28.7 
34.2 
34.3 
34.4 
30.7 

28.i 
26.9 

26.0 



27.8 



27.9 



27.0 



28.3 



27.9 



28.0 



Ili«nnoiDAtr« 
Aalcool. 



28.5 
34.4 

32.4 

32.6 
32.0 
30.2 

29.4 
27.0 



28.7 



29.5 
32.4 
32 4 
34.6 
34.2 



27.0 
25.8 
25.6 
25.9 
30.9 
34.4 

28.2 
26.4 
25.3 
29.9 
33.7 
32.7 
32.0 
32.0 

29.0 

28.0 
26.0 
29.0 
32.4 
32.7 

32.6 
34.8 
30.7 
28.4 
27.0 
25.4 
29.8 
32.2 
32.4 
32.2 
34 .» 

29.0 

27.2 

26. 



28.8 



M1nhn« 



24.0 



27.5 



29.4 



23.8 



23.2 



28,7 



28.8 



23.0 



23.7 



VENTS. 



Calme. 
S. E. 

S. E. 

S. E. 

S. E. 

E. 



E. S. E. 
Caime. 

0. 
Cahne. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 

S. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id, 

Id. 

E. 

E. 

E. 

Calme. 

Id. 

0. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 

N.E. 

Cahne. 

Id. 
E. N. E. 
E. S. E. 
E.S.E. 



E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. B. 

E. 

E. 

E. 

0. 

E.S.E. 

E. S. E. 

S. E. 

S.E. 

B.S.E. 
0. 

Cahne. 



iTAT DU CBL 
0t ramarqa«B dbwMt. 



Obs. sid. 1. 1. 



Cirrus au zenith ; itratas A Thoriz. 
L^r souffle ; nombreux cumulus 

UD peu gris. 
Brise moyenne; nombreux cumu- 
lus un peu gris^ 
Bonne br.; cumulus A Thor.: beau. 
Id. td. Id. 

Tr^faible brise ( stratus k Tho- 

rizon; nombreux cumulus. 
Pet. br.; beau ; stratus k lliorizoD. 
Charge au S. 0. 

Ldg. souffle; b.; qq. cum. k I'hor. 
Charge au S. 

Bonne brise; nombreux cumulus. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Brise moyenne: ciel assez pur. 
Quelaues cumulus. 
Etoile; nuaeeux au S. 

Id. quelques nuages. 
Nombreux cumulus un peu gris. 
Petite pluie trte-fine. 
Bb« br.; cum.; qq. gouttes d'eau. 
Bonne brise ; quelques petits cu- 
mulus ; quelques stratus. 
L^r souffle: pur ; qq. stratus. 
Qel pur, dtoile; qq. stratus. 

Id. nuages epais. 
L^. souffle; b.; qq. strat. k llior. 
Trfis-l^re brise : cirro-cumulus. 
Br. moy.: coucheae Duag. tr.-^lev . 

Id. Id. 

Petite brise; ciel couvert autour 

de rhorizon. 
L^r souffle ; nuages trte^levte ; 

stratus. 
Ciel pur, dtoil^. 

Id. Id. 
L^. souffle ; nombreux cumulus. 
Assez bonne br.; Id. 
Assez bonne brise; ciel assez 

pur; lagers nuages. 
Bonne brise; quelques cumulus. 
Id. nombr. cumulus. 
Brise moyenne; presque pur. 
Petite bnse; presque pur. 

Id. del pur, ^toil^. 
L^ger souffle; Id. Id. 

Id. Id. cum. au S. 

Br. moyenne; Id. Id. 

Id. qq.l^rs cumulus. 

Id. nuages trto-^vte. 

Petite brise; del charg6 au S.; 

menace d*orage. 
Petite brise; del charge au S. 
L^r souffle; nuages pommeMs 

tr«s-^evte. 
Nuages nombreux. 

41 
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OBSERVATIONS M^TlfiOROLOGIQUES. 



HATES, 


heuhes. 


1850. 




Oclobre, 




4e 


ft b. mat 




9 h, mat. 




fO h, m. 


^ 


midi* 




1 h, Boir, 




%^ W a. 




4^ 30' @. 




lOh.soir 


17 


7li<inet. 




&b.tiiat. 




9h.mat. 




it^h.m^ 




midi. 




* h.mir. 




^Wn- 




* b^ mt. 




6 b.sain 




7^ W ft. , 




<Ob,*w 


(a 


7 h. mat. 




l^arm. 




10 h. ID. 




niidi. 




1** 30' «. 




3 b, soir. 




4>^3ra. 




6 b.goir. 




a h. idr. 




lOh. Bojr 


<9 


7 h, mal. 




ai^aO'm. 




10 h. m. 




midi- 




91^ W 8. 




&b»6oir. 




6 h* acMr, 




T^ao'?. 




lOb.idir 


so 


ft h, TOt. 




!0 li. m. 




midl. 




« b^aoir. 


„ 


i b. aoir 




3 h. soir. 




$ b. toir. 




T^avs. 




lOb.aoir 



TlMPiRATURE. 



TliLi&rtnDmetiv 



^-4 \ 

30.7 

29.8 
29.7 

2^.7 
2SJ 

SI^O 

MS 
37J 
2S.0 
30,0 

sej 

30,8 
29.9 
29.4 
29-4 
517.1 
16,0 
ia.3 
25.4 

25*7 

37.S 
i9.0 
27.6 
27.6 

T$J 
24.8 
f5,9 

ie.7 

87,5 

38.5 
%8.2 
27,9 
16.3 

25.4 
US 
28.1 
30.i 
30,S> 
30> 
31.0 
34 6 
S7J 

i^i 

S0.4 



26,8 



tl\ 



^S 



25-9 



fS.O 



4 ukool. 



VIMTS* 



29.2 

30.6 

34.0 
30.6 

29;6 
29.6 

2S.S 

26,5 / 

17.8 

290 

31.1 

30,7 

3i.1 

31.1 

30.0 

29.8 

27.5 

26.4 

25.6 

25.5 

26,0 

27.1 

28.3 
30.0 
28.0 
18.3 
27.2 
25.4 
15.0 
16.4 \ 

27,2 
28.1 

19.3 
29.0 
28.7 
26.5 

25.6 
24.6 
29.5 
31,0 
311 
32.1 
32.1 
32.7 
2S,4 

28.0 
26.9 



27.6 



27,9 



26.0 



26,4 



2«.8 



%Lt 



228 



24,a 



23,2 



22.5 



Calobe. 
0. 
E, 

E, 
E.S.E. 



E, S. E. 



Catme. 

Id. 

id. 

B. 

E. 

E. 

E, 

E. 

E. 
Calme. 

id. 

id. 
N.E. 

N.E. 

S. 0. 
S, 0. 

E, 

B. 

0. 

N, 
Calme. 

Id. 



N.B. 

0, 

Calme. 
a S. E. 

0, 

E, 

Cabiie, 
E. 
0. 

S. S. E. 
S. S. E. 
S. S. E, 

S. K. 

S. E. 
B. 

Calme. 
id. 



^AT DC CtKL 

4l RmsTqa^ djveft«t. 



Stratus tr^*d4U^; cumuliif a 

rhorizon. 
L^r souflle; nuagi^ nombneui 

immobttes, 
Faible brise /chargd iiVE* 
L^ersoutne; couverl; quelque:! 

^uttes d'eaa. 
Petite brise ; menaces da pluie. 
Bonne brise ■ uti peu coui?erl ; 

nuagee Aleves, 
Petite brim ; UQ peu coin*ert ; 

nuage* 6lev^. 
Ciel pur. 
Ciel enticement pur. 

id. 
Pet. br*; nambreuxgrDsaimultis. 
id. id. Id. 

id. id. Id. 

Br. moyeone; nombr. groa cum. 
Id. id. id. 

id, un pen cbarg^. 
Pur; nuages h Fhorizoti. 
Id, queiquee stratus au S. 
id. id, 

L^er souffle; couvert; iaeiia<:8S 

de ptuie, 
Leger souffle; oouvert; qudques 

gouttea d'eau. 
L^g. souffle i oouv.; pi . par inter?. 
Id. id. id. 

id. Id. ta^tui&acess^. 
id. /d.pluieparinlerv. 
id. Id, mena€43a de pi, 

id. Id, moins sombre, 
AssM! pur; halo-lunaire. 
Convert: niiagps 61ev^«3. 
NuagiB eim^t au iloitli ; chat^ 

au S* 
L^r imiSle; dot isouv*; iombre. 
I4ger souffle* ciel couvert- me- 
naces de pluie* 
Ciel CO u vert ; orage dans le S, 
Id, teinps bumide. 
L^r muffle ; ciel molns couvert. 
L^er souffle ; auages 6tev^ ; 

forme de stmtua. 
Nuages tMeves. 

L^g. souffle; nuag. ^Iev6* tr.-epais. 
Id. id, formtdeitr. 

BoEipe brise; nuag. ^Lev6i; ttim. 
id. Id. id. 

Id, id. id, 

id. id, id, 

id, id. id. 

Souffle Idger; nuages 6lev^; qq. 

vapeurs noires au 2* plan, 
L^g, graia ; cumulus thas^ du S. 
Nuag. tr.-d^oup^cbasfi^dei'B. 



GUADELOUPE. 



211 



HATES. 



1850. 

Octobre. 
14 



n 



13 



34 



KBU&BS. 



6 h. IDiBt. 

8 h. maL 

9h,mat, 
<0 h. m. 

5 h. soir. 

6 b, soir. 
71" SO' 8. 
4 lu 3oir 
5J* 30' m. 

8 b, mat. 
8^ 30' m, 

0h. mat* 

40 h. m. 

midi. 
4^ 30' g, 
3»* SO' a. 
i*' ao' 8, 

6 h. soir. 
1^ 30' 8. 

40 b. soir 

7 h. mM. 

8 b, mat. 

9 h.mat. 
40 h.in. 

midi. 

4 kaoir. 

3 b. foir. 

4^ 30' s. 
6 b. Boir. 
71* 3tKs, 
40h«^ir 
6 b. iML 

8 b. mat. 

9 h.mat. 

40 b. m. 

midL 
4^ 3ft' 9. 
3"^ 30' t, 

4^ 30' s. 
6 h. soir, 
7»* 30' s. 
40b.aair 



TEMFifUTURE, 



Tberniom^U-e 



23 J ^ 

to. 3 

30J 
3(.0 

30.4 
26.7 

28 .e 

28.5 
t7,5 
15,9 
15.4 
15.0 
18.1 
30,0 
30.3 



WIA 



30.6 

30.3 

30.8 
34,4 
30.3 
2§.3 

16.8 
16,1 
16,3 
19.3 
30.6 
3I.& 
34.9 

34.0 

34.4 

98.1 
17.fi 
17.4 
16.0 
15.3 
18.5 

30J 

34.4 
34<6 
30.5 

30,4 
30.7 
17.8 
16.5 
15.9 



) 18.0 



18.0 



18.0 



Thennomitrft 



13.8 \ 

29.9 
31.9 
31,9 

34.1 
17.0 

19.4 

19, t 
18.0 
%^J 
15.5 
15.0 
18.9 
34.0 
34.4 



17.7 



34.8 

34.9 

31.1 
31.1 
34.4 
30.1 
29.0 
17.1 
1S.8 
17.1 
30.1 
32.0 
33.0 
33.4 

31.0 

31.3 

29.0 
28.4 
27.8 
26,7 
15,6 
19.1 

3t.O 

31.7 
31.6 
34.7 
34,5 
34.3 
28.3 
27.4 
16,e 



\ 28.9 



) 28.9 



18.8 



23.0 



33.4 



23.1 



14,T 



VE!fTS. 



Calme. 
0, 

s. 

S. S. E. 



Celme. 



E. 

N. 
N. 
Calmi^. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 

S. B. 

S, S, E. 

S. E. 
S. B, 
S. E, 
SB. 
S. E. 

S. 
Calme. 

Id. 

O. 

s. 
a E, 

S, E, 

E. 
S. E. 

S. E. 

B. 

E, 
Calme. 

Id. 

e. 

E. 

E. 

E, 
Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
E. 



AtAT DC OEL 



Deax longs images traverseot le 

cieL 
Uger sotiflle ; qq. slratui h t*hor. 
Pi?tiu»brise; cutoubis k HioHzoti. 
Brtse moyenne; ciel pur, quel- 

oueS cumdus au N. E, 
CM couvert; orageft au S. 0. 
L^g6re brbe; qq. gouti^ d'eiu; 

oragc au N. 
Leger soulllo ; coucbes de nuagai 

L^er sotiflle; un peu sombre. 

Id, Id, 

Nusges nombreui dtssSmiii^i. 
Quefques nuages. 
CM pur, 
Quolqaei slrattis. 

/(I. del pur. 

cirnis m K^nitb. 
Tr^B-l^ger ioufile; cirrus au iS- 

iiilh; cumulus k I'honzon. 
Briaemoyenoe; large stratus du 

S, E. an N.; cumulus A I'borii. 
Br. moyetme ; beau ; charge au N. 
Id. stratus duS.E,auN. 
Bonne br.; b., qq. cum. au N. E. 
Br. moy.; Id. Id. 

L^g. brise ; Id. Id. 

Bp. moy,; Id, Id. 

Beau ; cirrus au H* B. 
Assez beau. 

Legpr souffle ; Infes-beati. 
Souifle leg,; b.; qq. cumulus atist. 
Pet. brise; b,; qq. cum. A Tbor. 
Bris© moyenne; tiombreux cumu- 
lus; quelques-uns grts. 
Brise moyenne; Dombreus comti- 

\m ; quelques-uns grijs. 
Forte brise; temps bunl; le del 

§6 cliarge. 
For te br. ; 8lf at, tin fbnne d*ar£tG9. 
Uger soufne; %ers nuagea. 
Petite brise; ciel pur, ^toil^. 
L6^r grain; nimbo-cumulus. 
A33sez beau. 
Leger souffle; qo, nuagjes ^levfe; 

cumulus plus bas. 
Bonoo bftse; nombreui pelils 

cumulus chassc^ de fE* 
Brise moyenao ; cumulus. 
Br. moy.; beau ; qq. cum* A Vhor 
Nombreux cumulus. 
Beaiu: cumulus tutour de rborix. 
M. Id. Id. 

Id. Id. 

Petite bfise; beau; cial ^Ui^. 
Beau;€iel6U>il^. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HBURE8. 



4850. 

Octobre. 

25 



6 h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
8 h. soir. 
a h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 



TBMPiRATUEB. 



Tliennoin^tre 
4 HMKore. 



25.5 
29.8 
30.5 
30.8 
30.4 
30.4 
29.7 
28.4 



Moyeuie de 48 jours. 



Novem. 
6 



4>» 30' s. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
5 h. soir. 
7»» 30^8. 
40 h. soir 
6^ 30^ m. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
i h. soir. 
5 h. soir. 
7^30^8. 

40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
4*> 30^ s. 

3 h. soir. 

i** 30/ 8. 
5»» 30/ 8. 
7«» 30^ 8. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
i h. soir. 



27.6 




30.7 
29.5 
29.4 
28.5 
26.5 
26.2 
25.7 
28.5 

29.8 
30.2 
30.3 

29.4 
26.3 
26.4 
25.8 

25.7 
26.0 
27.0 
28.8 

30.0 
29.6 
29.4 

29.3 

28.6 
27.7 
26.7 
26.6 
25.6 
28.5 

29.5 
30.5 
30.6 
29.5 
29.6 
28.7 



27.4 



26.8 



Thennom^tre 
iaIcooT. 



) 26.8 



27.0 



26.2 
30.8 
31.7 
34.9 
34.0 
34.0 
30.6 
29.0 



28.5 



28.29 



34.6 
30.5 
30.3 
29.2 
27.0 
26.8 
26.2 
29.4 

34.4 
34.4 
34.3 

30.4 
26.8 
26.2 
26.0 

26.0 
27.0 
28.0 
29.8 

34.0 
30.3 
30.2 

30.4 

29.2 
28.4 
27.2 
27.4 
26.0 
29.5 

30.5 
34 7 
34.4 
30.5 
30.6 
29.5 



27.8 



26.8 



27.5 



Mbdma. 



24.4 



23.74 



24.8 



23.4 



27.8 



24.6 



VENTS. 



Calme. 
Id. 
E. 
B. 
E. 
E. 
E. 
E. 



E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 

E. N. E. 
E. N. E. 
E.N.E. 



E.N.E. 

E. S. E. 

Calme. 

E. 

E. 

Calme. 

Id. 

E. 

E. 
E. 
E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 

E. 
Calme. 
E. S. E. 



S. E. 
E. S. E. 
E. 
E. 
E. 
E. 



6tat du Gnu. 

et remarqufli cli< 



Beau ; qq. cumuhis k rhorizon. 

Nombreux cumulus. 

Bonne brise ; nombreux comuhi8. 

Id. Id, 

Id. Id. 

Id. nombr. petits cum. 

Id. quelques cumulus. 

Id. Id. 



Bonne br.; ciel pm*; qq. Tapeurs. 

Quelques vapours ^vms. 

Petite brise ; cumulus un peu gris. 

Brise moyenne: del pur. 
Id. Id. 

Ciel pur ; qq. cumulus k lliorizon. 

Brise moyenne; ciel pur; quel- 
ques cumulus k rhorizon. 

Bonne brise ; nombreux cumulus. 
Id. cum. un peu gris. 

Forte brise ; cumulus un peu gris ; 
quelques stratus. 

Forte brise; stratus k lliorizon. 

Bonne br.; 1^. grains; peu de pi. 

L^. grains ; nimbo-cum. Aleves. 

Bonne brise; del convert; pluie 
assez forte. 

Bonne br . ; ciel couv. ; peu de pluie. 

Ciel couvert; grain de pluie. 

Nimbo-cumulus chass^ de 1*E. 

L^re brise; drrus ^lev^; cu- 
mulus k rhorizon. 

Brise moyenne ; nombr. cumulus. 

Forte brise ; nimbo-cumulus. 

Brise moyenne; nimbo-cumulus 
k rhonzon ; stratus au 2* plan. 

Brise moyenne: qq. l^res vap.; 
nunbo-cumulus a rhorizon. 

Pet. br.; il a plu 1^.; mdme dd. 

Assez pur. 

Petite brise; pur, ^il^. 
Id. Id. Id. 

Nombreux 8trat.;cirru8auztoith. 

Tr^l^dre brise ; nombreux stra- 
tus; drrus auz^mth. 

Bonne br.; drrus et cum. k Yhntr. 
Id. stratus et cum. Arbor. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. 14. 

Id. Id. Id. 

Id, pur;quelqiieBcimia. 
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DATES. 



4850. 

40 
44 



4i 



43 



41 



Hzumss. 



9 h> mat. 
40 h. m* 

4 h. soir. 

6 h. soir. 

40 b, Boir 

6^30'm, 
8 h. mat* 

5 h. mat. 

midi, 

4 h. soir. 
f h.soir. 
I h, soir. 

5 h, mif. 

4 h- soir 

6 h. mat, 

7 b, mat. 

8 h, mat. 
40^30'm. 

midi. 

4*^ 30' B. 

3»* SO' s. 

5 b. ioir, 

7* ao' 8. 

4 h. sotr 

6 h. mat. 
1^ au' m. 

9 b, maU 

40 b. m. 

midi. 
4^ aO' a. 

5 h. fioir. 

6 b« mr* 
7^ aO' 8. 
40b*sqir 



} TBMFEaATU&B. 






«6.7 



27. 



19.4 

ao.6 
a4.a 
a4.9 
aoj 

27.4 

t5.8 
S5.0 

S8.4 

29,0 

30.5 
39.5 \ 

29.8 

28.7 

^.5 

16.0 / 

25.7 

16.0 

27.5 
34.0 

27.9 

30.7 

ao.5 

28.9 



27.1 , , _ 
15.0 

2t.a 
ao.4 
aiJ 



arr.4 



17.5 



30.7 
34.0 

30.6 
29.4 

t7.9 



27^ 

lfi.5 / . . . 



TbermoEQ^Ua 



28.« 
29.6 
30.2 
30.7 
29.6 
28.8 

17.7 
26.0 
25.0 

26.0 
29.4 

29,5 

34.5 
30.4 
30.8 

ao.o 

29.5 

26.7 

26.4 
26,1 
26.6 

28.0 
32.0 

28.6 

34.8 

34.7 

30.4 



27.3 



27.8 



28.4 



28.0 / . . . 



15.2 \ 
32.0 

aaj 

34.8 
34.9 
34.8 

ao.o 

28.3 
fr.2 
27.6 



18.4 



^Iklmi. 



24.1 



14.6 



24.8 



24.0 



24.0 



E. 
1. 

S.B. 
B. 
B. 

E. 

B, 

B.N.E. 

Catme. 
E. 

B.S.E. 

B. 
E. 
B, 
E, 
B. 

Gatnoe. 

B. 

Calme. 
14. 

E.N.B. 
E. 

S. E. 

S. E. 

S-E- 

S.B. 

Calme. 
/d. 
14. 
id. 

S. S. 0. 



B.S.E. 

S. B. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 
S. B. 

N,E- 

N. B. 



itAT Dn asL 



Obs. sdd. 1. 1. 



L^or souffle; qq. gros cumulus. 
Boune br.; qq. gros cum. k I'hor. 

/d. 14. 

Petite bnse; ciel par. 
firiso mo^enne^ legers oimulus. 
Pettta bnse; t^rs cumutus k 

rhorizon ; lo reste pur. 
L^gi^re brise ; t^. cumulus. 

Id, Id. 4 IE. 

Bonne hrim; pur; qq. cumulus 

k J^borizon. 
Pur; qq. cumulus i i'horizoD. 
Tr68-J^6re br.; pur; long eirro- 

slratus. 
Br^ moyenne; qq. nimboKmm.: 

qq. gouttes d'eau. 
Bonne brise; quelques cumulus. 
Forte br.; nimbo-cjim, sans pluie. 
BoJiDe br.; pur; qq. feers cum. 

i4. id. id. 

Pelila brise ; ud gros cumuhis k 

fhoriion. 
Pur; qualquei ^ros cumulus k 

rhomon, 
Tr^falble brise; nombr. nuagei. 
Nombreux cumulus. 
Strttus 6t cumuhis k Vhotmn ; 

nuages gds pEus hnut, 
Ciel couvert ; qq. goiittes d'emi. 
Brise moyeune ; drrcHStralus Ir^ 

Forte brise par int«rvalles; qiiel- 

ques gouttes d'eau. 
AssesL bonne bme; cumulus k 

rhoruon. 
Petite brise; quelques vapouis un 

peu poises, 
Tres-faible brise; stratus; quel- 

quos cumulus k rhohzou. 
Stratus [>ar tout le cieJ. 
Pur, ^toiJ6. 
Nimbus ; peu de pluie. 
Quetqueg vapeurs ptuvieusee sans 

pluie- 
L^er souffle ; cumulus et nimbo- 

cumulus; temps lourd. 
Petite brise ; cumulus et iiimb<H 

cumulus; temps lourd. 
Br. moyeime; qq. cimiulus; pur. 
// id. id. 

Br. moy.; qq. cum. un peu gris. 
Brise moYenne ; drrus. 
Trds-faible brise ; stratus k Tho- 

Hion; qudques cumulus. 
Tj^faibte brise; strat^is a I'ho- 

rimn; quelques cumulus. 
Tr.-faib. br. ; wg. mmb. ; peu de pi. 

42 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HEURES. 



TEMP^BATUBB. 



ThwmomAtre 
4 moreare* 



TliemioiiiAtra 
iaicool. 



YBlilTS. 



^▲T DU asL 

0t mnuqaM diTertM* 



4850. 

Novem. 

45 



46 



47 
48 



49 



20 



6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
8 h. soir. 
dM SO' s. 

5»» 30^ 8. 

7»» 30^8. 
40 h. soir 
6»'30'm. 
8h.mat. 

40 h. m. 

midi. 
4«» 30^ 8. 



2^ 30^ 8. 
4 h. soir. 
6*> 30^ 8. 

8 h. soir. 

6 h. mat. 
8h.mat. 

9 h. mat. 

40h.m. 
midi. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

7»»30'8. 

4 Oh. soir 

6 h. mat. 
8 h. mat. 

91'30'm. 

44i>30'm. 
4^30^8. 
2»» 30^ 8. 
i h. soir. 

5 h. soir. 
8 h. soir. 
40 b. soir 



25.7 
27.0 
28.7 
30.4 

30.4 
29.9 
30.4 
29.5 

27.7 

26.5 
25.2 
23.8 
28.0 

30.5 
34.4 
30.3 



27.3 



27.0 



30.5 
29.5 
27.0 

26.0 

24.0 
27,4 
30.4 

30.8 

30.5 

30.9 

30.4 

25.3 

26.4 

25.4 
24.2 
23.2 
27.6 

28.7 

30.4 
30.0 
30.4 
29.4 

27.8 
26.5 
25.6 



26.9 



26.4 



26.8 



26.0 
27.8 
29.6 
34.4 

34.0 
30.9 
34.4 
30.4 

28.0 

27.0 
25.3 / 
24.0 
28.9 

34.5 
32.3 
34.3 



27.9 



25.4 



27.8 



22.7 



I 



34.4 
30.4 
27.6 } 27.6 



24.2 



24.4 



24.2 
28.5 
34.0 

32.8 

34.8 

32.2 

32.4 

25.3 

26.8 



25.8 
24.4 / 
23.2 
28.3 

29.9 

34.2 
30.9 
34.4 
29.9 

28.4 
26.8 
26.0 



26.7 



22.4 



27.4 



22.5 



Galme. 

Id. 

S.B. 

E.S.B. 



B. 

E. 

E. S. B. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 
N.O. 

E. 
E. 
E. 

E.N.E. 
E.N.E. 

N. N. E. 

N. B. 

Calme. 
Id. 
E. 

B. 

E. S. E. 



E.S.E. 

E. 
N.E. 
N. B. 

Calme. 

Id. 

Id. 
E.N.E. 



E.N.E. 



E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 



Ciel pur: cumulus k rhorizon. 

Id. Id. 

Pet. br . ; del pur ; oeinture k Thor . 
Bonne brise ; cumulus chasste de 

IX S. E. 
Bonne brise; cumulus. 
Porte brise; nombreux cumulus. 
Bonne brise ; qq. l^gi&res vapours. 
Brise moyennej ciel pur; quel- 

aues l^ers cirrus. 
Paible bnse; ciel pur; quelques 

l^ers cirrus. 
Pet. or.; ciel pur; qq. 16g. cirrus. 

Id. id. id. 

Ciel pur ; qq. nuages k Thorizon. 
L^r souffle; defpur; quelqoes 

nuagBS k rhorizon. 
Bonne or. ; c. pur ; qq. cum. 6pars. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Faible brise; del pur; quelques 

petits nuages. 
Bonne brise; del pur; quelques 

petits nuages. 
Ciel pur ; qq. petits nuages k l1ior. 

la. cumulus. 
Bonne brise; del pur; cumulus 

chass^ de TE. 
Bonne brise; ciel pur; cumulus, 

quelques-uns ^ns. 
Bonne orise : ciel pur ; nuages 

dpars , guelques-uns ^ris. 
Bonne bnse; del pur; nuages 

6par8, quelques-uns gris. 
Bonne brise; assez pur; un pen 

charg6 au N. E. 
Bonne br. ; assez fortepluie depuis 

40 minutes ; elle diminue. 
Forte brise ; pur ; quelques drnis 

au z^th. 
Quelques stratus au N. E. 
Ciel pur, ^il^. 

Id. cumulus au N. E. 
L^r souffle ; nuages 61ev6s ; del 

pur; cum. auN.E. 
Leger souffle; temps lourd; gros 

nimbus au N. E. 

Bonne brise; quelques cumulus. 

Bonne br.; ^ros nimbus au N. E. 

Id. cumulus un peu gris. 

Brise mojrenne; pur; un peu 

ohargd au N. 
Fafl)le brise ; cumuhis assez forts. 
Id. qq. cumulus. 
Id. M pur, 6toil^. 
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D4TB8. 



HBUEBS. 



TBUP^RATURB. 



4m«rcim. 



ThennomMra 
4 alcool. 



Miirfma. 



VKPTTS. 



^AT DU CIEL 
et remarqoet dlTenet. 



4850. 

Novem. 
24 



7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4>»30's. 
3 h. soir. 



Hoyenne de 44 jours. 



24.3 
26.4 
27.7 

29.5 
29.4 
28.4 



D^cemb. 




4 


7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»»30'm. 


5 


midi. 
4^ 30^ 8. 
3 h. soir. 
5>» 30^ 8. 
7»»30'8. 
40 h. soir 
7 h. mat. 




8 h. mat. 


* 


9h.mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
3 h. soir. 




4 h. soir. 

5 h. soir. 


6 


7»» 30' s. 
40 h. soir 
7>»30'm. 




8 h. mat. 




9 h. mat. 




40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 




2 h. soir. 




3i» 30^ 8. 




X^ 30^8. 
7^30^8. 
40 h. soir 



25.9 



26.85 



26.0 



25. 



25.0 
26.5 
28.0 

28.7 
29.0 
28.2 
26.0 
25.0 
24.3 
25.6 

26.8 

26.8 
28.4 
27.9 
28.7 
27.3 

27.2 
26.4 



24.9 I. . 
24.0 / . . 
24.9 \ . . 

25.0 

26.3 

26.9 
27.8 
28.4 I 

28.0 

27.7 

27.4 
26.4 
25.0 
24.9 



25. 



24.3 
26.9 
28.0 

30.5 
30.3 
29.3 



26.6 



24.0 



27.54 



23.55 



25.4 
27.0 
28.9 

29.7 
30.0 
28.8 
26.4 
25.4 
24.6 
25.4 

27.7 

27.4 
28.9 
28.6 
29.9 
28.0 

27.8 
26.8 

25.2 
24.0 
25.4 

25.4 

26.9 

27.4 
28.3 
29.8 

28.8 

28.4 

27.8 
26.3 
25.4 
25.0 



26.5 



23.8 



26.4 



24.2 



25.9 



22.4 



Calme. 
/d. 
E. 

B. 

E. N. B. 

E. 



Calme. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 
Calme. 
Id. 
Id, 
E. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

E. 
Calme. 
E.N.E. 



E.N.E. 

E. 

B. N. E. 
B. N. E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

Calme. 

E. 

B. 



Assez pur. 

Ciel charge ; qq. nimb.; peudepl. 

L^re brise : qq. gouttes d'eau ; 

nimbus k rhorizon. 
Assez forte br. jnimbus sans piuie. 
Forte brise; drro-cumulos. 
Bonne brise; ouekiues vapeurs; 

cumulus k rnorizon. 



Ciel un peu couvert. 

Brise mo^^ennej charge k VE. 

Bonne brise; cirro-comulus; qq. 
petites vapeurs. 

Bonne brise; cumulus. 

Id. nuages gris k TE. 
Id. Id. 

Beau ; cirrus et stratus & rhorizon . 
Id. «toU6. 

Couvert. 

L^re brise; cirrus; quelques 
cumulus k rhorizoD. 

Brise moyenne; cirrus et stratus 
k rhor.; nuag. 61evte au zenith. 

Bonne br.; couv.; nuages ^ev^. 
Id. strat. et cum. k Thor. 
Id. couv.;cirru8etcirro-cum. 
Id. Id. Id. Id. 

Brise moy^enne ; couvert; un peu 
de pime. 

Br. movenne ; couv. ; nuag. 61ev^. 

Trte-l^re brise; couvert; nua- 
ges elev^. 

Br. moyenne; pur; ^toil^. 

Un petit grain ; aprte del pur. 

L^r souffle; un peu couvert; 
drruset drro-cum. oompactes. 

L^r souffle; drro-cum. k TE.; 
petites vapeurs infi^neures. 

Petite brise; couvert; deux cou- 
ches de nuages. 

L^. br., couv.; menace de pluie. 

Br. movBune; couv.; cirro-cum. 

Bonne orise ; assez pur ; qq. pe- 
tits cumulus. 

Bonne brise; cirro-stratus; qq. 
cumulus k lliorizoD. 

Brise moyenne; stratus et l^g^res 
vapeurs. 

Brise moyenne ; stratus et drros. 

Quelqttes nuages ^levte. 

Petite br.; qq. bandesnuageuses. 
Id. aelpur,«toil«. ^ 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HEURES. 



TBMPillATURB. 



Xbcmioinetra 
imcrcnre. 



ialcool. 



MUdnuL 



^▲T DU dBL 

0t rciiiii<qaM difwiM. 



4850. 
D^cemb. 

7 



40 



ei^ao'm. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
40i>30'm. 

midi. 
4»» 30^ 8. 
3»» 30^ 8. 

5 h. soir. 

T^aO's. 
40 h. soir 
7 h. mat. 

7^a0'm. 

SkaO'm. 
44»»30'm. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 

7k BO'S. 
40h.soir 
S'^aO'm. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

3>^30'8. 

6 h. soir. 
9 h. soir. 
40 h. soir 

7 h. mat. 
8k30'm. 
40i»aO'm. 

midi. 
4»» BO' 8. 
4 h. soir. 

5^30" 8. 
7>» 30^ 8. 
40 h. soir 



26.7 



2i.O 
27.0 
26.4 
27.3 

29.2 

28.3 

27.8 

27.0 

25.4 
24.3 
25.2 

26.0 

29.6 
29.Q 
28.8 

28.5 

26.0 

24.8 
24.9 
26.4 

28.4 
28.8 

28.4 

28.3 

28.0 

28.0 



24.8 

24.8 / . . 
24.8 / . . 
24.3 \ . . . 
23.8 
24.2 
25.3 
27.2 
26.7 

25.8 
23.8 
23.2 



25.8 



24.0 



24.0 

28.0 

27.2 

28.2 

30.0 

29.0 

28.5 

27.6 

25.2 
24.4 
25.4 \ 

26.5 

30.8 
30.4 
29.8 \ 

29.3 

26.4 



23.7 



26.9 



24.9 
25.4 
26.7 

29.3 
29.8 

29.4 

29.0 

28.8 

28.8 

25.4 
25.4 / 
25.4 / 
24.0 ^ 
24.0 
24.7 
26.0 
27.9 
27.2 

25.4 
24.4 
23.3 



26.4 



24.3 



23.5 



22.7 



22.2 



B.N.E. 
B.N.E. 
B.N.E. 



B. N. E. 
B. N. E. 
E.N.E. 



B.N.E. 



E.N.E. 



Galme. 

Id. 
B. N. B. 



E.N.B. 



E. 
E. 
E. 

B. 

E. 

E. 
E. 
E. 

B. 
E. 

E. 

B. 

E. 

B. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id, 

Id. 

Id. 
E.N.B. 
E. N. E. 

Calme. 
E. N. E. 
B.N.E. 



linger soofiQe; del pur; cirro-cu- 

muhis ^pars; stratus k I'horiz. 
Petite brise; stratus et cumulus 

k lliorizon. 
Quelques gouttes d'eau ; stratus k 

rhorizon. 
Bonne brise; pur; qq. cumulus 

k rhorizon. 
Assez forte br.: le del 8e couvre ; 

nimbo-cumuius. 
Bonne brise; assez pur; quelques 

nuages ^pars. 
Brise moyenne ; assez pur ; qq. 

nuages un peu gris. 
Brise moyenne; assez pur; qq. 

stratus. 
Gel pur, ^iM. 

ll Id. 
Petite br.; pur; plaaues de drro- 

cumuhis tr^s-eievees. 
Petite brise; ciel pur; plaques de 

cirro-cumulus trte-^tevees. 
Bonne brise ; un peu cbarg^ A I'B. 
Assez forte brise; cumulus. 
Forte brise; nombreux petits 

cumulus. 
Bonne brise; pur; quelques 16- 

gers petits nuages. 
Petite brise ; drnnmmulus ; petits 

nuaees ioterieurs. 
Petite Drise; ciel pur, 6toil6. 
Assez bonne br.; del pur, 6toil6. 
Petite brise: del pur; quelques 

cumulus 4 rhonzon. 
Assez forte brise; nimbus k TE. 
Assez forte brise; lagers petits 

grains; cumulus. 
Assez forte brise; qq. gouttes 

d*eau; l^rs nuages. 
Tr^forte brise; nombreux nua- 
ges un peu gns^ 
Forte brise; assez pur; cumulus 

chass^ rapidement. 
Bonne brise; quelques nuages 

un peu gris. 
Petite brise; qq. drro-cumulus. 
Petite br . ; del pur ; lagers nuages. 

Id. Id. Id 

Ciel tr^s4U)uvert; sombre. 
Pluie assez forte; orage. 
Pluie continue; orage; calme. 
Gouvert; la pluie cesse. 
Moins convert; horizon d^gag^. 
Bonne brise ; quelques nuages un 

peu gris , pea dptis. 
Quelques lagers nuages. 
Petite brise; pur; rares nuages. 
Id. Id. Id. 
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DATES. 



4850. 

D^mb 

44 



42 



43 



4i 



47 



TBHP^RATURB. 



HEUBBS. 



7»»3(Kra. 
Sfcao'm. 

40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 
2>» 30^ 8. 
b^ 30^ 8. 

1^ 30' 8. 
4 Oh. soir 

7»» 30' m. 

40 h. m. 

midi. 
4^ SO' 8. 

3 h. 8oir. 
i»» 30' 8. 
5»» 30' 8. 

7 h. 8oir. 
40h.8oir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

2 h. 8oir. 

3 h. soir. 
i h. soir. 
5»^ 30' 8. 
7i» 30' 8. 
40 h. soir 
6 h. mat. 
7i»30'm. 
9 h. mat. 

midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. Boir. 

4 h. soir. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

9'»30'm. 
40»>30'm. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 
7»» 30' 8. 
40 h. soir 



Tharmoin^tre 
imtrcure. 



24.0 
24.6 

27.4 

29.2 

28.4 
27.6 
25.4 

24.9 
24.8 

24.3 
25.4 

28.9 

27.6 

27.6 

27.4 
26.9 
26.0 
24.9 
24.7 
23.0 
24.4 
28.4 
28.4 
28.7 
28.4 
28.4 
27.9 
27.6 
26.4 
24.9 
24.7 
23.7 
24.6 
28.0 
28.2 
28.4 

28.1 
28.0 
27.9 
24.8 
23.0 

27.0 

28.5 
27.3 
27.0 
24.8 
24.2 



25.2 



) 25.4 



25.6 



25.8 



24.9 



Th«nnom^tra 
ialcool. 



24.4 
24.9 

28.0 

30.2 

28.9 
28.4 
25.2 

25.4 
25.0 

24.6 
26.4 

30.0 

28.4 

28.4 

28.0 
27.5 
26.3 
25.4 
26.0 
23.0 
24.4 
29.0 
29.4 
29.7 
29.0 
29.0 
28.7 
28.3 
26.3 
25.4 
24.9 
23.8 
25.4 
28.9 
29.4 
29.2 

29.0 
28.9 
28.5 
24.8 
23.3 

28.0 
29.5 
28.0 
27.8 
25.0 
24.2 



25.6 



25.9 



26.4 



26.5 



25.4 



22.9 



23.0 



23.0 



22.0 



24.7 



YBlfTS. 



Galme. 



E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

Calme. 



Galme. 
B.N.E. 



E. N. E. 



E. N. E. 

E. N. E. 

E. N. E. 
E. N. E. 
Calme. 
E.N. E. 
E.N.E. 
Calme. 
B. N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

N.E. 

N. B. 

B.N.E. 

B.N.E. 

B.N.E. 
B.N.E. 
B.N.E. 



^TAT DU OBL 

dt rtmarqaeB diTenee. 



Calme. 
B.N.E. 



E. 
E. 

E. 

E. 

B.N.E. 

E.N.E. 



Obs. s4d. 1. 1. 



Pluvieux; couvert. 

Pluie par intervalles; l^re brise 

dans les grains. 
Bonne brise; nombreux cumulus 

un peu gris. 
Forte or.; cumulus; qq. gouttes 

par intervalles. 
Br. moy.; cum. k TE.; le reste pur. 
Bonne Dr. ; assez pur ; nimb. k TE. 
Petite brise ; par intervalles pluie 

assez forte. 
Assez pur; qq. nuag. gris k Thor. 
Forte brise dans les grains; cou- 
vert; pluie assez forte. 
Pur au zenith ; nuag. noirs k Tbor. 
Petite brise; il a plu; pur; qq. 

cumulus k rhorizon. 
Assez bonne brise ; pur ; quelques 

lagers cumulus. 
Assez bonne brise; nimbus tr^- 

espacds ; pas de pluie. 
Assez bonne brise : pur ; quelques 

gros nuages k rhorizon. 
Ass. bonne Dr.; pur ; qq. pet. nuag. 
Assez forte br.; Id, qq. gros nuag. 
Pur; sans nuages. 
Brise moyenne; pur, ^M. 
Petite bnse; pur, ^toil6. 
Assez beau ; qq. cumulus k I'hor. 
Pet. br.; nimbo-cum. un peu gris. 
Bonne br.; pur; qq. lagers cum. 
Assez forte br.; nombreux com. 
Porte brise; nombreux cumulus. 
Bonne brise; enti6rement pur. 
Id. Id. 

Id. qq. lagers nuages. 
Id. Id. 

\Ag. souffle ; qa. 1^. nuag. k Fhor . 
Gros nuafi»s pluvieux. 
II est Umb^ quelques gouttes. 
Assez pur; qq. nuages k Fhor. 
Bonne Dr.; pur; gq. cum. k rhor. 
Id. qq. nimbo-cum. k 1*B. 
Id. pur ; qa. cum. k Thor. 
Bonne brise; nombreux cumuhis 

un peu gris. 
Brise moyenne; qq. cumulus. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Couvert au N. E. 
Tr^l^^ brise; couv. au N. E.; 

menace* de pluie. 
L^re brise ; nombreux cumulus. 
Bonne brise; pur;qq.l^ger8 cam. 
B"« br . ; pur ; qq . Idg. cum. k Thor . 

Id. Id. fegers nimbus d 1*6. 

Id. Id. qq.cum.irhoraoB. 
Petite brise; pur, ^toiI6. 

43 
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OBSERVATIONS MlfiTfiOROLOGIQDES. 



DATES. 



HEUEBS. 



TEMP^EATURB. 



Thennom^tre 
imercnre. 



Thennomitro 
k alcool. 



VENTS. 



^▲T DU GIEL 

et remarqiies direnm. 



4850 

D^mb. 

48 



49 



90 



82 



U 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

midi 30^. 

4>» Z(/ 8. 
2fc 30^ s. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
7»»30'8. 
40 h. soir 
7»»30'm. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40*>30'm. 

midi. 
4^ 30^ 8. 
2 h. soir. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

T'^SO's. 
40 h. soir 

7 h. mat. 
R h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4«» 30' s. 
2>» 30^ s. 

3>» 30^ s. 

6 h. soir. 
7«» 30^ s. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2^ 30^ s. 

8 h. soir. 
40 h. soir 
7 h. mat. 



Moyemie de 47 jours. . . 



24.2 
26.0 
27.9 

28.8 

27.7 

27.8 
27.4 
27.3 
25.9 
24.9 
24.4 
24.7 
26.0 
25.8 

26.9 
88.4 
27.3 
27.4 
26.9 

26.3 

25.3 
24.7 
24.3 
24.8 
!f6.9 
28.0 
28.4 

27.4 
27.6 

27.0 
25.8 
24.8 
24.5 
23.9 

24.7 

27.0 
28.6 
25.0 
26.5 

27.0 
24.4 
24.2 
23.3 



^ 26.6 



25.! 



25.3 



24.7 



84.3 



24.8 
26.9 
28.9 

29.9 

28.3 

28.8 
27.7 
27.9 
26.4 
25.4 
24.4 
24.9 
26.6 
26.4 

27.3 
28.8 
27.8 
27.7 
27.5 

26.8 

25.5 
24.9 
24.4 
25.4 
27.4 
28.6 
28.9 

28.0 
28.3 

27.5 
26.0 
25.0 
24.6 
24.0 

25.4 

28.0 
297 
25.0 
27.4 

27.6 
24.5 
24.2 
23.5 



26.4 



23.0 



> 25.( 



23.0 



25.7 



23.0 



25.4 



23.4 



25.35 



24.5 



22.2 



25.84 



22.73 



Calme. 

Id. 
E.N.E. 



E.N.E. 



B. 

E. S. E. 
E.N.E. 



N. N. E. 
Calme. 

Id, 

Id, 

Id. 
E.N.E. 



E.N.E. 

Calme. 

E.N.E. 

E. 

N. E. 

N. E. 

N. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
N. E. 
N. E. 

N. E. 
E.N.E. 

E.N.E. 



N. E. 
Calme. 

Id 
E.N.E. 



E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 

E.N.E. 



E.N.E. 

Calme. 
Id. 
Id. 



Pur; qq. \6gen nuages ^evds. 

Enti^rement pur. 

Brise moyenne ; pur au z^th ; 
cumulus k I'horiion. 

Bonne brise ; nombreux cumulus 
un peu compactes. 

Assez forte bnse ; chai^ k VE, 
qq. gouttes d*eau. 

Petite brise; nimbus k VE. 

Pet. br.; pur; qq. nuag^i Tbor 

Enti^rement pur. 

L^. souffle ; pur ; qq. cum. k Yhor 

Pur, 6toil6. 

Un petit grain; apr^, ciel pur. 

Le ciel se couvre ; qq. Idg. gouttes 

Ciel assez pur; qq. cum. k Thoriz. 

Bonne brise; qq. l^rs nimbus 
peu de pluie. 

Assez forte br.; le ciel se couvre. 

Couvert ; petite pluie. 

Pet. br.; nimbus k VE.; t. humide 
Id. tr6s-charg^ k YE. 

Petite brise; pur; mais quelques 
grains par mtervalles. 

L^re br.; pur; qq. petites va- 
pours k I'horizon. 

Pet. br. ; un peu couv. ; nimb. auN. 

Pur; quelques lagers cumulus. 

Un peu couvert. 

Tr^nuageux. 

Couvert ; menaces de pluie. 

Tr.-forte br . dans les grains ; pluie. 

Assez forte brise; nombreux cu- 
mulus du N. E. 

Forte br. ; nomb. cum. unpeu gris. 

Brise moyenne; charge k VE.; 
cumulus un peu gris. 

B<^« br.; nombr. vapours du N. B. 

L6g. brise ; pur; qq. cum. k Thor. 

Pur; quelques cumulus k VE. 

Id. Id. k rhor. 

Petite brise ; un peu couvert ; trte- 
cbarg^ au S. 

Petite brise ; un peu couvert ; trte- 
charge au S. 

Bonne brise ; pur ; qq. cirro-cum. 

Bonne br.; gr. s'^levant au N. E. 

U est tomb6 un fort grain; couv. 

Petite brise; couche de nuages 
trto-^levte. 

Br. moy.; couv.; menaces de pi. 

Couvert ; menaces de pluie. 

Pur, 6toil6. 

Pur. 



GUADELOUPE. 
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DATB8. 



4854. 

Pdvrier. 

48 



49 



20 



24 



22 



HEUEBS. 



8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30^. 

2»» 30' 8. 
i h. soir. 
5>» 30^ 8. 

7 h. soir. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4>» 30' 8. 

3 h. soir. 
5»> SO' s. 
7fc 30' s. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40*>30'm. 

midi. 
4^» 30' 8. 
i h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40*>30'm. 

midi. 

4»> 30' 8. 

3 h. soir. 

4»» 30' 8. 
6 h. soir. 
7«» 30' 8. 
4 Oh. soir 

%^ 30' m. 

40 h. m. 
midi. 

4 h. soir. 
3 h. soir. 
i h. soir. 

5 h. soir. 
1^ 30' s. 

40 h. soir 



TBMPiRATURE. 



Tkcmoniitro 
4i 



25.7 
26.0 

26.4 

26.8 
26.2 

25.7 
24.8 
24.3 
23.2 

25.5 

25.8 
27.4 

25.9 
26.2 
26.5 
25.7 
24.7 

23.2 



23.8 



24.4 
24.6 
25.6 
26.7 

26.6 
25.9 
24.8 
24.3 
23.3 
24.0 
25.4 
26.4 
27.4 



26.6 } 23.6 

24.3 
23.8 
23.3 
23.4 
22.3 



22.4 
23.2 
23.5 
24.6 
24.8 
24.2 
24.0 
23.7 
23.6 



22.4 



23.9 



24.2 



Thermom^tre 
4 alcool. 



24.0 



24.0 
25.0 
26.0 
27.4 

27.2 
26.3 
24.8 
24.5 
23.0 
24.0 
26.4 
27.4 
27.8 



27.2 > 23.8 



24.0 
23.5 
23.3 
23.6 
22.0 

^2.3 
23.4 
23.8 
25.4 
25.4 
24.2 
24.0 
23.8 
24.0 \ 

26.8 
26.4 

27.0 

27.2 
26.7 

26.4 
24.9 
24.5 
23.2 

26.0 

26.4 
28.4 

26.0 
26.7 
27.0 
26.0 
24.8 

23.2 



22.5 



24.3 



24.2 



24.4 



24.0 



24.5 



24.6 



24.7 



VENTS. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. S. E. 



E. 

E. 

E. 

N. E. 

Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

E. 
S. E. 

Calme. 

/(i. 

S. E. 

N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 
E.S. E. 



Calme. 
Id. 
Id, 
Id. 

S. E. 
S. E. 

S. E. 

E. S. E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

N. E. 

S. 
S. 

s. 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

S. E. 



ijkT DU GIEL 



Pet. br J nomb. nnag.; chared k 1*B. 

Id. Id. Id. 

Br. moyenne; couv.; nimb. k VE. 
Petite brise; moins couvert; qq. 

nimbo-cumulus. 
Tr^-I6g^re brise; couvert. 

Id. Id. 

Petite brise : moins couvert. 
Trte-16g^re brise; un peu coov. 
Pur; lagers cirrus. 
L^g. br.; cirr. au z6n.; couv. k YE, 

Id. Id. Id. 

Br. mov. ; cirrus ; horizon charge. 
Assez torte briae; menaces de 

pluie; couvert k VE. 
Brise moyenne; charge ; zenith 

plus pur. 
Forte brise ; forte pluie ; chargi. 
Forte br. au large ; la pi. continue. 
Pluie constante peu forte. 

Id. assez forte. 

L^ger soufQe ; couvert ; quelques 

gouttes d'eau. 
L^g. br. ; couv. ; menaces de pluie. 
Pet. br . ; moins sombre ; pas de pi. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Tr^s-I^re brise ; temps lourd. 
Couvert ; temps humide. 
Quelques nua^ k Thorizon. 

Cirro-cum. tr^-denses; charge 

au S. 
Tr^l6g^re brise; charg^ k VE. 
Tr6s-16^6re brise; pluie par in- 

tervalles. 
Tr^s-l^g^re brise ; temps humide ; 

quelques gouttes d*eau. 
Brise moyenne; nombr. camuhis. 
Bonne bnse ; pur; cirrus et cirro- 
cumulus. 
Forte br . ; assez pur ; charg6 au S. 
Petite brise; pur; cirrus et strat. 
Pet. br. dans les srains ; couv. ; pi. 
L^ger souffle; u a plu; z6mth 

assez pur. 
Petite br.; cirro-cum. au z6nith; 

horizon charg6. 
Br. moyenne; couv.; peu sombre. 
Assez bonne brise; couvert; un 

peu sombre. 
Assez bonne br.; couv.; petite pi. 
Bonne brise ; assez clair : bumiae. 

Id. Id. Id. 

L6g^rebr.; Id. Id. 

Br. moyenne; zenith pur; nuag. 

k rhorizon. 
Petite brise; pluie; ooavert. 
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OBSERVATIONS M^T^OROLOGIQUES. 



DATES. 



4851. 

F^vrier. 



33 



24 



25 



26 



27 



HEURBS. 



TEMP^HATURE. 



7«»30'm. 
8»>3(/m. 

midi. 
4*» 3(K 8. 

««» 3(K 8. 

6 h. 8oir. 
8 h. soir. 
I0»»3(K8. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4>» 3(K 8. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
40^3(K8. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4*> 30^ 8. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 
7»»30'm. 
8 h. mat. 
9»»30'm. 

midi. 
4i» 30^ 8. 
2^ 30^ 8. 

4 h. soir. 

5«» 30^ 8. 

8 h. soir. 
4 Oh. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9«»30'm. 
40>'30'm. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
5^30^8. 

7^ 30' 8. 
40 h. soir 



Thennomtoe 
imercnre. 



25. 



24.2 



25.0 
26.4 
27.4 

27.7 
27.9 

28.0 

25.3 

24.8 
23.5 
23.0 
24.0 
24.8 
26.5 
27.6 
27.2 
26.9 
26.4 
25.4 
23.4 

25.9 

28.4 
29.7 
28.3 
28.2 
26.7 

24.0 
23.9 
24.8 
23.9 
25.5 
27.4 

25.4 
26.3 
26.8 
27.4 

25.8 

22.8 
24.2 
22.4 
25.8 
28.4 
28.4 
28.0 



27.4 ) 24.6 

26.8 
25.7 



25.4 



24.0 



23.0 
22.0 



Theimom^tre 
4 alcool. 



26.4 
26.9 
28.2 
28.3 
28.5 

29.0 

25.3 
25.0 
23.5 
23.0 
24.2 
25.4 
27.5 
28.7 
28.0 
27.7 
26.5 
25.2 
23.0 

26.7 
30.0 
30.9 
28.9 
29.4 
27.2 

24.4 
24.0 
24.6 
24.4 
26.4 
28.4 

25.2 
27.4 
27.8 
28.0 

26.0 

22.8 
21.0 
22 4 
26.8 
29.4 
29.4 
29.0 

28.0 

27.2 
26.0 

23.0 
22.0 



25.5 



24.6 



25.7 



24.4 



Minima. 



22.8 



24.5 



20.4 



20.0 



25.4 



49.2 



VEIfTS. 



Calme. 

S.E. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 

S. E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 

Calme. 

Id. 

S.E. 

E. 
Calme. 
E. N. E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

N. 

0. 
N.E. 

Calme. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

Calme. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
N.O. 

N.N.O. 

N.N.O. 
N.N.O. 



^TAT DU CIEL 
«t ranarqnes diTenat. 



Calme. 
N.E. 



Cirrus au zenith ; nuages a l*hor. 
Ldg^re brise ; del un peu charge. 

Id. Id. 

Bonne brise ; qodques cumulus. 
Bonne brise ; qq. cumulus ; stra- 
tus k rhorizon. 
Brise moyenne; nuages en forme 

de stratus. 
Assezpur. 
Pur, ^toil^. 

Id. Id. 
Z^nilh assez pur; E. charg^. 
Couvert ; menaces de pluie. 
Petite pluie; couvert. 
L^ger nimbus ; couvert. 
Nimbo-cumulus; convert. 

Id. Id. 

L^s. br.; b.; qq. stratus et cirrus. 

Id. Id. Id. Id. 

Quelques nuages ^iev^. 
Petite brise; temps obscur; qq. 

nuages. 
Pur; qq. cumulus k Thorizon E. 
Quelques larges cumulus. 
L^. souffle ; cumulus un peu gris. 

Id. nimbo-cumulus. 
Temps lourd ; se couvre au N. E. 
lAgibre brise; trto-charg^ k YE. 

et au N. 
Pluie depuis 5 heures. 
Pur, ^toil^. 
Id. Id. 
L^er souffle; qq. cumulus. 

Id. Id. 

L6ger souffle; queljques cumulus, 

quelques-uns gris. 
Couvert ; quelques gouttes. 
Tr^-l^ger souffle ; un peu couv. 

Id. Id. 

Trte-16ger souffle; z^ilh pur; 

quelques cirro-cumulus. 
Pur; c^uelques l^rs nuages a 

Thonzon. 
Ciel pur. 

//. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



quelques cumulus. 
Id. 

L^re brise; ciel pur; quelques 
cumulus. 

L^^re brise; TB. se couvre; cu- 
mulus au N. N. 0. 

L^g^ brise ; cumulus au N . N. 0. 

L6g6re br.; cumuhis au N. N.O.; 
quelques-uns gris. 

Assez pur; quelques nuages. 

Petite orise; Id. 



GUADELOUPE. 
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DATES. 



4854. 

Fi^vrier. 

28 



HBURES. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
% h. soir. 
4fc 30' s. 
6 h. soir. 
8»» 30' s. 
40 h. soir 



TBllPiRATURB. 



ThennomMre 
imerenre. 



Iloyenne de 44 jours. 



Mars. 
4 



r»30'm. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

1 h. soir, 

2 h. soir. 
3*> 30' s. 
5 h. soir. 
8 h. soir. 
40h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4fc 30^ s. 

3 h. soir. 

8 h. soir. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 

4fc 30^ s. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
8 h. soir. 

40 h. soir 



24.4 

23.0 
25.0 
25.4 

26.2 

26.4 
26.3 
25.2 
24.4 
24.4 
22.4 



23.4 




22.5 
24.8 
25.3 
25.8 
26.0 
26.3 
24.6 
24.9 
23.3 
22.7 

25.5 

26.6 
27.8 
27.6 
28.4 
27.0 

23.0 
22.3 
26.4 
26.4 



23.4 



24.7 



25.8 

24.3 

25.7 ) 23.3 

24.7 



23.3 
23.0 

23.0 



i: 



Obs. sid. 1. 1. 



Th«nnoinetre 
ialcool. 



24.3 

23.0 
26.0 
25.8 

26.9 

26.6 
26.9 
25.4 
24.6 
24.0 
22.5 



) 23.4 



24.35 



22.3 
26.4 
25.6 
26.4 
26.2 
26.8 
24.7 
24.9 
23.0 
22.5 

25.6 
26.6 
28.3 
27.8 
28.8 
27.4 

22.8 
22.3 
26.3 
26.6 

25.9 

24.2 
25.8 
24.5 

23.4 

22.8 



23.5 



25.0 



\:::: 



23.3 



22.8 / . 



Mtnlma. 



20.0 



20.95 



20.4 



49.5 



20.5 



VENTS. 



N. 

Galme. 

Id, 
N. B. 

N. 

N. 0. 
N. 0. 
N. E. 
N. E. 

N. 
Galme. 



Calme. 
Id, 
Id, 

N.N.E. 
N.N.E. 
N. N. B. 

N. B. 

N.E. 

Calme. 

N. B. 

E. 
E.N.E 

B. 

E. 
E. N. B. 

B. 

N. 

N.E. 

E. 

N.E. 

E.N.E. 



E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 



B. N. B. 

N.E. 



N.E. 



^AT DU GIBL 

0t remarqnes dif c r i w. 



L^er souffle; ztoith pur; E. 

charg6. 
Couvert. 

id. mais peu sombre. 
Ldg^re brise; couvert; mais peu 

sombre. 
Tr6s-16g6re brise; couvert; mais 

peu sombre. 
L6g. souffle; un peu moinscouv. 
Id, Id, 

br.; pur; qq. stratus a Thor. 

U, Id, Id. 

Petite brise ; pur, ^il^. 
Pur, 6toil^. 



Couvert ; un peu sombre. 

Id, Id. 

Id. Id. 

L^re brise; couvert. 

Id, Id. 

Brise moyenne; nombreux cum. 
Forte brise; couvert. 
Petite brise; nuag^s nombreux. 
Couvert. 
Brise moyenne; couvert; l^rs 

grains. 
L6^^re brise; entidrement pur. 
Brise mojrenne; enti^rement pur. 
Bonne brise; Id. 

Id. Id. 

Id. cumulus. 
Bonne brise; cumulus et nimbo- 

cumulus. 
L^. br.; enti^mentpur, ^toil^. 
Pet. br.; Id. Id. 

Id. pur ; qq. nuages k Thor. 
Forte brise; nombreux cumulus; 

le N. E. se charge. 
Petite brise; convert; menaces 

de pluie. 
Bonne brise; il est tomb6 quel- 

ques gouttes. 
Bonne brise ; nimbo-cumuhis ; un 

peu couvert. 
Forte brise; il a plu l^rement; 

un peu couvert. 
Forte brise ;nuag.; humide, froid. 
L^re brise ; il a plu l^gtoment ; 

couvert. 
Brise moyenne; E. charge ; le 

restepur. 

44 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



4851. 
Mare. 

i 



VENTS. 




40 h. m. 

midi. 
4** 30' 8. 
3»» 30' s. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
4 4 h. soir 
S'^SO'm. 

9>» 30^111. 

40*>30'm. 

midi 30'. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40»»30's. 
8 h. mat. 

9»>30'm. 
40*>30'm. 

midi. 
4»> 30' s. 
4 h. soir. 

5»» 30' 8. 
8 h. soir. 

4 Oh. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

midi. 
4»» 30' s. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4»» 30' s. 
3*> 30' s. 



TBHP^RATURB. 



24.6 

25.4 

26.6 

27.2 
26.9 
26.0 

24.0 
23.8 
23.2 
24.3 

22.3 

25.0 

27.2 
24.0 
23.5 
23.6 
23.0 
22.9 
25.3 

26.2 
26.3 

27.2 
27.2 
24.3 

23.9 
22.0 

22.2 
23.3 \ 

23.4 

25.0 
26.8 
26.7 
26.0 
24.4 
23.9 
23.0 
22.8 

22.5 
25.7 

24.5 
25.2 
25.4 
25.5 
24.9 



24.4 



22.8 



23.9 



23.5 



23.3 



24.8 
25.8 

27.4 

27.7 
26.9 
26.4 

23.7 
23.6 
23.0 
24.4 

22.0 

25.6 

27.8 
23.8 
23.3 
23.5 
22.8 
22.8 
25.6 

26.6 
26.7 

27.3 
27.4 
24.3 

23.9 
24.8 

22.4 
23.4 

22.9 

24.9 
27.2 
26.9 
26.0 
24.3 
23.7 
22.8 
22.6 

22.3 
25.9 

84.8 
25.5 
25.8 
25.4 
24.7 



24.5 



22.8 



24.0 



23.5 



23.4 



20.4 



49.8 



20.0 



48.8 



20.0 



Calme. 
N. E. 

N. E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 



N. B. 
N. E. 
N.E. 
N. E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 

N.E. 
E. N. E. 

N.E. 

S. 0. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

E. 
E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 



ih'AT DU GIEL 

et remarques diTerset. 



Cirro-cumulus; stratus k I'hor. 
L^re brise; cumuius brillant; 

cirro-cumulus au zenith. 
Brise moyenne ; masses de nuages 

eoveloppant le ciel. 
Forte br. ; cum. s'^levant de I'E. 
Id, nimbo-cum.; obscur. 
Bomie br.; l^rs nuages chass^ 

rapidement du N. E. 
Pet. br. ; pur; qq. nuag. k Thor. 
Brise moyenne; couvert; obscur. 
Pet. br.; l6g. nuages; pur, 6toil^. 
Assez forte brise; couvert; me- 
naces de pluie. 
Forte brise ; pluie assez forte par 

intervalles. 
Brise moyenne; temps humide; 

ciel pur; l^^es vapeurs. 
Forte br.; couv.; nimbus sans pi. 
Id. Id, l^ers nimbus. 
L6g. br.; Id, Id, 

Id, Id, moins sombre. 
Petite brise; pur, 6toil6. 

Id qq. nuages k TE. 
Ldg. brise; zenith pur; quelques 

stratus k Thorizon. 
Assez forte br.; nombreux cum. 
Assez forte brise ; le ciel se couvre; 

nimbus; pas de pluie. 
Assez forte brise, nimbo-cumul. 

Id, Id, 

Assez forte brise; il est tomb^ 

quelques grains. 
L^. br.; z6nith pur; E. char^^. 
Brise moyenne; temps humide; 

assez pur, ^toil^. 
Petite brise; pur, dtoild; humide. 
Brise moyenne; tr^-nuageux; 

E. et S. chai^. 
Brise moyenne; tombd un fort 

grain ; menaces de pluie. 
Fortes rafales ; nimbus ; pas de pi. 
Forte brise; nimbo<;umulus. 
Bonne br.; cum.; qq -uns 16gers. 
Forte brise ; quelques cumulus. 
Brise moyenne; qq. cumulus. 
Bonne br.; z^n.pur ; nuag.4 1'hor. 
Id. enti^rementpur,^toil^. 
Assez forte brise; l^rs nimbus; 

quelques gouttes aeau. 
L^ger soufiQe ; enti^rement pur. 
Brise moyenne ; le ciel se couvre ; 

nimbo^umulus. 
Bonne br.; couv.;nimb.; peude pi. 
Forte br.; cum.; il a plu. 

Id. Id, et nimbo-cum. 
Forte br . ; nombr. nuag. un peu gris. 

Id. se couvre ; nombr. nuag. 
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Moycnnode 40 jours, 



7»»30'in. 


26.0 


8»» 30' m. 


27.2 


^o^^ao'm. 


28.2 


midi 30^ 


27.8 


2 h. soir. 


28.7 


3 h. soir. 


28.7 


6 h. soir. 


26.3 


8 h. soir. 


24.2 


40 h. soir 


22.4 


7 h. mat. 


24.2 


8 h. mat. 


25.3 


9h.mat. 


27.3 


40fc30'm. 


29.0 


midi 30'. 


28.4 


3 h. soir. 


28.2 


6 h. soir. 


24.8 


8 h. soir. 


23.5 


40 h. soir 


22.2 



^AT DU GIBL 

et rcmarqaM dlTwset. 



Petite brise, il a plu; couvert. 

Asscz bonne bnsc ; nombreux 
cumulus et nimbo-cumulus. 

Bonne br.; z^n. pur ; nimb. k I'hor. 

Assez bonne brise ; quelques cu- 
mulus un peu gris. 

Br. moven.; qq. cum. un peu gris. 
id. Id. 

JA^. souffle ; assez pur ; I6g. strat . 

Brise moyenne; zenith pur; quel- 
ques nuages k Thorizon. 

Petite brise; z6nith pur; quelques 
nuages k Thorizon. 

L^^re brise; cirrus au zenith; 
stratus 4 Thorizon. 

Petite brise ; cirrus au zenith ; 
stratus k Thorizon. 

Bonne brise; zenith pur; cirrus 
et stratus k Thorizon. 

Forte brise; zenith pur; quelques 
cumulus au N. 

Bonne brise ; zenith pur ; quelques 
cumulus au N. 

Bonne brise; cirrus transparents. 

Bonne brise: cirrus transparents ; 
cumulus a rhorizon. 

Bonne brise ; Idgers nuages gris. 



Zenith pur; quelques nuages. 

Id. Id. 

lAg. souf. ; ceint. de nuag. k Thor. 
Quelques cumulus un peu gris. 

Id. 
Tr.-l^g. br. ; mdme 6tat du del. 
L^. souffle; ungros nimb. sans pi. 
Enti^rement pur, 6toil6. 

Id. l^er cirrus 

Enti^rement pur. 
Stratus; ceux du zenith presque 

imperceptibles. 
Quelques R^ers cumulus; strat.; 

ceux du ^n. presque unperc. 
L^^. souffle ; cum. assez denses. 
Petite brise; cumulus denses et 

gris. 
Petite brise; un peu charge ; 

cumulus gris. 
Enti^rement pur; Idgers nuages 

a 1 horizon. 
Bnti^rement pur ; ^toil^. 
Lagers nuages k Thorizon ; ^toil^. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4851. 

Avril. 

44 



45 



46 



47 



48 



HBURES. 



6 h. mat. 

8 h. mat. 

9»»3(Km. 

midi. 

2 h. soir, 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9^»30'm. 

midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 
i«» 3(K s. 
6 h. soir. 
7*> 30' s. 

40 h. soir 
1^ W m. 
8»»3(Km. 

40 h. m. 

midi. 
4fc 30^ s. 

2*> 30^ 8. 

i h. soir. 

6*> 30^ 8. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40h.m. 

midi. 
4fc 30' 8. 
9y 30' 8. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40** 30^8. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 
44 h.m. 

midi. 
4fc SO' 8. 
2»» 30' 8. 
6 h. 8oir. 

8 h. soir. 
40»»30's. 



TBMP^aATDEB. 



Thennom^tre 
k mercore. 



22.2 
27.4 
27.0 
267 
26.0 
26.4 
25.5 
22.8 
22.5 
26.5 
28.0 
29.2 
28.7 
28.6 

28.0 

27.2 
26.0 
25.6 

25.5 
24.8 
26.9 

27.6 
28.5 
28.4 

28.5 

27.4 

26.3 
25.8 
25.4 
27.6 
29.7 
28.7 
28.9 
29.4 
28.6 
27.7 
26.7 
25.9 
25.3 
27.4 
28.7 
29.3 

29.7 
29.9 
29.0 
29.0 
29.4 
27.0 

25.8 
25.9 



24.4 



26.3 



) 25.8 



26.6 



27.4 



Thermomitov 
ialcool. 



22.0 
28.3 
27.5 
26.8 
26.0 
26.6 
25.6 
22.3 
22.2 
26.5 
28.8 
29.5 
29.4 
211.4 

28.3 
27.3 
26.0 
25.6 

24.8 
24.8 
27.0 

28.3 
29.0 
29.0 

29.4 

27.6 

26.6 
26.0 
25.6 
27.7 
30.6 
29.3 
29.4 
29.6 
29.4 
27.9 
26.8 
26.4 
25.3 
27.5 
29.4 
29.8 

30.4 
30.6 
29.6 
29.6 
29.8 
27.4 

25.8 
26.0 



24.5 



26.5 



26.4 



26.9 



27.5 



Minima. 



20.9 



49.4 



24.2 



24.4 



25. 



VElfTS. 



Calme. 

Id, 

E. 
N. B. 
N. B. 
E.N.E. 
E.N.E. 
N. E. 
N. B. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 

Calme. 
E. 
E. 

S. B. 
S. E. 
S. E. 

S.E. 

S. E. 

S. E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S. E. 

S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

BSE. 
B. S. B. 
E. S E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
0. 

0. 
0. 



iTLT DU CIKL 
ot mmiqnM dlTcncs* 



EnU^rement pur. 
Cumulus. 

br.: cumulus; un peu cout. 

id. Id, Id, 

Cumulus chass^ de TO. 
Bomie brise; pur; lagers nuages. 

Id. Id, Id, 

Pet. br.; pur; stratus disperses. 

Id, cirrus et cumulus. 
L^r cumulus k FhorizoQ. 
Cumulus chasses de 1*6. 
L^^re brise ; Idgers cumulus. 

Id. Id, 

L^^re brise ; pur; quelques pe 

tites vapeurs. 
Br. moyeime ; pur; lagers stratus. 

Id. Id, Id, 

Assez forte br.; pur ; Id. 
Petite br.; masse de petits cirro- 
cumulus compactes. 
Signe de pluie. 
U a plu. 
Petite brise ; ciel couvert de nua- 

ges blancs. 
Assezbomiebr.; str.; cum. ^ I'hor. 

Id, Id. Id. 

Assez bomie brise; un peu coo- 
vert ; menaces de plme. 
Assez forte brise, ciel couvert; 

menaces de pluie. 
Bonne brise ; assez beau ; nuages 

moins denses. 
Assez bonne brise; qq. cumulus. 
Brise moyenne; qq. cumulus. 
Assez forte brise; Id. 

Pet. br ; un peu couv. denuag.sris. 
Br. moyenne; pur; cum. A Thor. 
Id. Id. Id, 

Id, Id. Id. 

Assez forte br.: pur; cum. k Thor. 

Id. Id. Id. 

Br. movenne ; 1^. nuas. z^. pur. 
Petite orise; vapeurs eparses. 
Brise moyenne ; pur; etoil^. 
Petite bnse ; pur ; ^toil^. 
Br. moyenne; pur; nuag. k Tbor. 

Id. Id. Id, 

Forte brise; nombreui nuages 

cbass^ rapidement. 
B'>«br.;cir .-cum.au z.;8tr.dllior. 

Id, Id, Id. 

Id. Id. Id. 

Id. ciel presque couv.; Id. 

Id. Id. Id. 

Petite brise; pur; large stratus i 

rhorizon. 
Pet. br.; pur; qq. lagers cumulus. 

Id. Id. im^ 
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4S5I. 

Avril. 

49 



SO 



n 



13 



UBUKfiS. 



7*^ 30' m. 

40 b. Qi. 

I h. soir. 

%^ 30' s. 

i h.miT. 
G h. soir. 

40 h. soir 

e^ao'm. 

7 h. mat, 

8 b. mat. 

9 h. mat. 
4 b. iotr. 

3 h. Boir, 
40^»30'8. 

7 h. iDot. 

8 b. mat. 
40 h. ID. 
41* 30' s. 
f *" 30' ». 

4^ 30' s, 

& b. solr. 

7** 30' s. 

4 h. soir 

6^30'm- 
7*»30'm. 

10 h. m. 

midi. 

I b, mr, 
A*" 30' s. 
7** ao' s« 
40**30's. 
g h. mat. 
10 b. m, 

midi. 
4*1 30' g. 
i b. soir. 
6 h.soir. 
H b. soir. 
10 b. soir 



TEiiP^R.VTVaE = 



Tki«rmom^trc 
i mere life. 



16.7 



16.3 



3e.7 

S9.t 

29.0 

S7.5 

t6J 
f5.7 

ill 
t6J 

19.9 

«8.7 

SR.i 

25.6 
27.9 
t9.0 
18 J 
t9.5 
18.4 

17.3 

16J 

16.4 
15.0 

1«.5 

17.7 



19.4 

19.0 ^ 2^^^ 



39.0 
27.7 
15.9 
14.9 
18.5 
19.0 
18.7 

18.0 
16.7 
15>§ 
IS.O 



16.8 



16.6 



Then&QjoltTe 



16J 

19.3 

29.t 

t9.8 
19.8 
19.8 

29.9 
17.6 

16.0 
15>7 / 
15.0 
14.1 
16.8 

30.8 

19.S 

18.9 
25.6 
28.7 
29.7 
19.4 
30.0 
28.9 

17.6 

16.6 

16.4 
14.9 

16.6 

18.0 

19.7 

19.7 

19.4 
17.9 
16.0 
2i.8 
18.9 
29.7 
19.4 
19.8 
18.4 
16.8 
15.9 
14.9 



17.4 



16.5 



17.1 



17.0 



16.9 



Mioimft. 



14.8 



11.4 



13.1 



13.8 



13.3 



VEirri. 



S. E. 

Pr.calme. 

S. E. 
S. E. 

S. E. 

CaJin. plat 
Pr. caimc. 

E. 

Cahnc. 
/d. 
Id. 
E. 

S. E. 

S. E, 

S. E. 

Calme. 

S. E. 
S. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

CaJme. 
id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Catme, 
S.E. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 

1. 



iktkt nu ami. 

et r«jsuin|ae« dtverte 



Obs. $id. 1. 1. 



Brise tnoyonne'; a>uverl ; peu 

sombre. 
Bonne brise; drma an z^tli; 

cumulus 4 rborizon. 
Melange de cumulus et cirro- 
cumulus. 
Petite brise; nuagea trfe-6Iev^. 
Br. moyenne; m6me *tat du ciel. 
Brise moyeiuie; mtoie m^laoge; 

slralus h ('horizon. 
Couv.; nuag. ^iev^ ; temps lourd. 
Nombr^ux cirro-cumulus ; stratus 

k J*bonaon. 
Petite brise ; MM 
II a plu l^g^r^noeut; ^ro» nuagee. 
Z^nitb pur; gros nua^. 
II a plu ; couvert. 
Pc?tita brise; couverl h TE.; me- 

nac4?s da pluie. 
Boone bri§e ; a«s<!« pur; cumulus 

A r horizon. 
Bonne bris4>; quelqum grofi cu- 
mulus h rjiorizon. 
Assez bonne brise ; couvert. 
Couvert. 

Zenith pur; cumulus h Tboriion, 
Tr*«4A^ bris4? ; sros nuage noir. 
Bonoe briae ; quelqu(?s tumulus. 

Id, Id. 

Bomie brtse; enli^remcnt pur; 

[i^er stratui. 
Petite brise; i^nitb mmt pur; 

oeinturo d€ nuages gris. 
Trdshli^g^re brise; l^er nimbtia; 

pluie insi^nsible. 
Ciel brumeui. 
11 eat tomb^ qudques gouttes 

d'eau. 
Linger soudle; assei pur; I6ge« 

nuages. 
Brise mod^rdef ^uelques cumulus 

un peu grie. 
Ai^isez Torte brise; nombreux eu- 

muUis. 
Bonne brij»e; i^itb pur; cpiel- 

ques cumuluiit k rhorizon. 
Boune br. ; zj^n, pur ; qq %. cum. 

Id. il id. 

Petit© briS(?; ciel pur, 6U)ii^. 
Ciel pur , ^toil^. 
Cumulus; bonne briae. 
Bonne brise ; cumulus. 
.\ssei forte brise; cumulus. 

id. id, 

Brise mod^r^; cumulus. 
L^giro pet, br.; cumulus. 

id. <iq.aiia.;oloili^. 

UgergooMe; cielpiir. 

45 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. HEURES. 



4854. 
Avril. 

n 



6 h. mat. 
8 h. mat. 

9»»30'm. 

midi. 
4>» 3(K 8. 
3 h. soir. 
i»» 30' 8. 



TEMPERATURE. 



Thermom^tre 
imercnre. 



Moyenne de 43 jours. 



4854. 

Juin. 

24 



25 



26 



5>»3(Km. 
7»»3(Km. 
4 4>»3(Km. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

4 Oh. soir 
3 h. mat. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 

40>»30'm. 

midi. 

4»» 30^ 8. 



3 h. soir. 
i h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4J» 30^ 8. 
3 h. soir. 

i>» 30' 8. 

6>» 30^8. 
8»» 30' s. 
40 h. soir 



25.0 
28.0 

28.8 

29.3 
29.3 
29.6 
27.8 



27.0 



26.24 



26.4 
29.0 
29.3 

29.6 

29.5 
28.7 

26.5 



26.3 

28.4 

29.3 
29.6 
29.3 



29.0 
28.6 
27.5 
27.0 
25.9 
26.5 

28.5 
28.6 
29.2 
29.0 
29.0 
28.4 

27.4 

26.9 
25.9 
25.8 



27.2 



26.4 



26.8 



Thennomitre 
i alcool. 



24.8 
28.5 

29.2 

29.8 
29.8 
28.9 
28.4 



27.3 



26.29 



25.4 
29.4 
29.8 

30.4 

29.8 
28.8 

26.4 



26.2 
28.3 

29.7 

30.4 

29.8 



29.4 
29.9 
27.8 
27.3 I 
25.8 / 
26.8 \ 

28.8 
28.8 
29.8 
29.3 
29.5 
28.7 

27.8 

27.0 
26.0 
25.7 



27.2 



26.6 



) 27.0 



23.5 



22.74 



24.0 



25 



24.6 



VENTS. 



Galme. 
E. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 



E. 
E. 
E. 



E. 
E. 



E. 
E. 

E. 

E. 

E. 



E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Calme. 

S. E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

E. 
E. 
E. 



Etat du ciel 

et remarqnes divenes. 



Pur; aq. nuages k rhorizon. 
Forte Drise; cumulus chass^ ra- 

pidement de I'E. S. E. 
Bnseassez forte ; cumulus chass^ 

rapidement de YE. S. E. 
Forte br.: assezpur ; qq. pet.nuag. 

Id. Id. Id. 

Bonne brise; quelques cumulus. 
Id. Id. 



Brise moyenne; del bnimeux. 

Forte brise ; nombreux nuages. 

Forte brise par rafales; ciel con- 
vert; nuages. 

Forte brise; peu de nuages; ciel 
brumeux. 

Bonne brise; beau; 1^. nuages. 

Forte brise; nombreux nuages 
un peu gris. 

Petite brise; sombre; nuageux. 

Secousse de trembl. de terre ayant 
dur^ k peu pr^ 20 secondes. 

Pet. br.; ciel brum.; un peu couv. 

Assez forte brise; ciel brumeux; 
peu clair. 

Bonne brise ; ciel brumeux ; quel- 
ques stratus. 

Bonne brise; ciel opaque; peu 
de nuages. 

Assez forte brise; ciel opaque; k 
2>» 4 5', 16g6re secousse de trem- 
blement de terre. 

Bonne br.; nuages un peu gris. 
Id. nombr.cum.unpeu^pais. 

Petite br.; assez pur; qq. cirrus. 
Id. pur; etoil6. 

Assez bonne br.; pur, 6toil^. 

Pur; qq. cirrus; secousse ^2^ 4/2 
du matin. 

L^. soufiQe; nimbo-cum. au S. 

Ass. forte br. ; qq. cum.un peu gris. 

Bonne br.; assez pur; mais pi&le. 
Id, unpen couv.; nombr. cum. 

Forte brise ; qq. rares nuages. 

Assez forte bnse. II est tomh^ un 
fort grain. 

Petite br. ; pur; qq. stratus; se- 
cousse assez violente k 4^ 45'. 

Petite br.; qq. gouttee par interv. 
Id. pur, 6toil^. 
Id. Id. Id. 
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DATI8. 



4849. 

Avril. 

U 



48 



49 



HBUEE8. 



7»»3(Km. 
40 h. m. 
4 h. soir. 

2»» 30' 8. 

6 h. soir. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
3>» 30^ 8. 
6 h. soir. 
8 h. mat. 
9>»30'm. 

midi. 
4»» 30^ 8. 



Moyenne de 43 joure. 



TBMP^EATUEB. 



Thermom^tre 
4 nmrcim. 



Mai. 
28 



29 



30 



34 



Juin. 
4» 



9 h.mat. 
40>»30'm. 
midi 30^. 
3»» 30^ 8. 

6 h. soir. 
7>»30'm. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. mat. 
9>»30'm. 

midi. 
midi 30^. 

2 h. soir. 

6 h. soir. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
4»» 30^ 8. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 



7»»3e'm. 
9»» 30^ m. 
midi 30^. 
i h. soir. 



MoyenDO de 5 jours. 



27.4 
29.2 
29.4 
29.2 
26.6 
27.2 
25.7 
26.6 
28.4 
28.7 
27.4 
26.4 
29.4 
29.9 
28.4 
28.5 
26.3 
25.5 
26.6 
29.4 
30.3 
30.4 
28.2 



26.3 
27.5 
25.4 
28.8 



23.8 
26.8 
28.0 

29.5 



25.8 



27.4 



26.7 



26.29 



26.7 



26.0 



26.7 



27.3 



25.9 



26.52 



Minima . 



20.6 



20.85 



24.5 



24.0 



24.2 



24.6 



24.32 



VENTS. 



Calme. 

S. S. 0. 

S.O. 

S. 0. 

Calme. 

Id, 
N. E. 
N. E. 
Calme. 

Id. 
N. E. 
S.O. 
S.O. 
S.O. 



B. 
E. 

S. E. 
S. E. 
S. E. 

E. 
N. E. 
Calme. 
S. E. 
N. E. 
E. N. E. 
S. E. 
S. E. 

N. 

N. 

N. 
S. E. 
Calme. 

Id 

Id. 
N. B. 

E. 

N. 



N. 

N. 

S. E. 

B. N. B. 



iTAT DU CIBL ET REMABQUBS DIVBE8BS. 



«««<.«« . ciel pur. 

Tr^-l^r souffle; beau; ciel pur. 

Trto-I^r souffle; stratus nombreux; uuages 

^\eY& chasste du N. 
Brise un peu plus forte; beau; montagnes cou- 

ronn^. 
Beau ; peu de nuages. 
Nuages gris chassis du N. E. 
Beau; nuages gris chassis du N. E. 
L^^re brise ; temps lourd ; nuages sombres. 
Beau; nuages somores. 
Assez beau ; quelques gros nuages. 
L^^ brise; beau; ciel pur. 
L^er souffle; beau; quelques nuages. 
Brise moddr^ ; ciel pur. 
Id. Id. 



Couvert; quelques gouttes de pluie. 

Bonne brise ; quelques gouttes de pluie. 

Faible brise; couvert; nuages somores. 

Forte brise: moins couv.; nuag. sombr.; pluie 4 b^. 

Presque calme ; quelques nuages gris. 

Couvert ; pluvieux. 

Faible brise; pluvieux; forte pluie depuis 8^. 

Pluie fine; forte pluie de 9 k ^0^ 4/2. 

Petite brise; moins couvert. 

Ciel plus d^gag6. 

Bonne brise; presque pur; nuages lointains. 

Couvert; pluvieux. 

Pur; quelques nuages au zenith. 

Bonne brise ; beau ; nuages au N. 

La temperature baisse suoitement aprte un grain. 

Tr^s-nuaeeux ; petit grain par intervalles. 

Tr^s-faibie brise; couvert; petit grain par interv. 

Charge k rhorizon ; temps k gjnms. 

Id. petite pluie. 

Moins charge. 

Faible brise; tr^s-charge k Thorizon. 
Assez bonne brise; ciel charge au N. 
Presque calme ; horizon charge ; qq. gouttes d'eau. 



Couvert au N. et k TO. 

Faible brise; moins couv.; petite pluie par interv. 
Ou calme; couv., tr^s-forte pluie de 4oi> 30' k midi. 
Assez bonne brise; grain par intervalles. 



Ob$. $id. 1. 1. 
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OBSERVATIONS MMOBOLOGIQUES. 



DATB8. 




TBKPiBATURB. 



Thermomitre 
i mercore. 



Minima. 



^AT DU CISL BT REMARQUia MYEESBS. 



4849. 

Aodt. 

6 

7 
ft 
9 



midi. 
9 h. mat. 
4 h. soir. 
9 h. mat. 



Moyenne de 4 jours. 



4860. 

Mai. 

9 
40 



44 



42 
45 
46 

28 



7h. mat. 

7 h. mat. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 

9>»30'm. 

midi. 
6*» aO' m. 

8 h. mat. 
6»» 30' m. 
4 h. soir. 
6h.mat. 
9»» 30' m. 

midi. 



Juillet. 



44 



46 



8 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
6k30's. 
7»» 30' 8. 

40»»30's. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
6 h. soir. 

40 h. soir 
6>»30'm. 
8 h. mat. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 
6 h. soir. 
40 h. soir 



Moyenne de 7 jours 



29.8 
28.7 
29.6 
29.2 



25.6 
25.8 
30.6 
28.5 
26.8 
28.5 
30.2 
27.4 
26.7 
24.5 
29.0 
25.0 
28.4 
27.7 



28.0 
29.5 
30.0 
30.4 
29.0 
27.8 

26.7 
25.8 
26.7 
26.0 
29.7 
28.5 

26,5 
26.S 
28.4 
29.3 
29.0 
29.5 
29.3 
28.9 
25.5 



27.0 
27.7 
27.8 
28.4 



27.66 



27.5^ 

'27.7 



27.5 

26.6 
26.7 

26.6 
'26u6 



27.47 



27.4 



26.9 



27.3 



Calme. 
Id. 
E. 

N. E. 



B. N. E. 

N. E. 
Calme. 

N. E. 
Calme. 



Calme. 



SB. 

S. B. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 



E. 



S.E. 
S. E. 
S.E. 
S.E. 



Calme. 

Id, 

B. 
S.E. 

E. 
B.S.E. 
E. S. E. 

E. 



Ciel pur. 

Id. 
Bonne brise ; beau. 

Id. Id. quelques l^rs nuages. 

Beau ; ciel enti^rement pur; un fort grain la nuit. 
Petite brise; beau; quelques lagers nuages. 

Id. ciel enti^rement pur. 
Beau ; nuages un peu gris. 
Id. c[uelques l^ers nuages. 
Id. ciel enti^rement pur. 
Id. 
Id. ciel pur.. 



Petite brise ; beau ; quelques nuages ^lev^. 
Bonne brise; nuages plus nombreux un peu gris. 

Id. Id. Id. 

Bonne br.; ciel un pen chargd k 1*B.; pur aiUeurs. 
Petite brise ; beau ; ciel un peu charge 4 TB. 
Beau ; ciel un peu charge k VE. ; peCit grain de 

E. N. E. 
Charge k TB.; flairs; il a plu. 
Ciel enti^rement convert; il a plu jpeadant la nuit. 
Petite brise; ciel tr^s-charg^ a VE, 

Id. ciel moins couv. ; stratus plus ^lev6s. 
Bonne brise; beau; nombreux cirro-cumulus. 
Petite brise ; beau ; stratus pommel^ ; nuages un 

peu gris. 
Beau ; stratus pommel^; nuages un peu. gris. 
Ciel un peu couvert. 

Beau; cirro-cumulus daises; stratus au S. 
Petite brise ; beau ; nombreux cum. diasste de 1*B. 

Id. il a plu ; ciel couvert k I'E. 

Id. beau ; nimbo-cumulus et cumukis. 

Id. Id. nuag. d^coup^ ; oa. goult d'ean. 

Id. zenith pur; nuaees k YE. 

Id. ciel couvert ; niinbus ; pluie par inter. 
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It. 



mM€BM&* 



6 h, mat. 

7 h, mat. 

S*" 30' &. 
7** 30' g. 
1 4 h. mir 

7 h* maL 

9 b. inaL 

4 h. soin 
a h. sojr. 
6 b« soir. 

7^ W s. 
4 h. soir 
6 h. mat. 
7^ ac m. 

10 h. m. 
midL 

I h.iolr. 
i h* soir. 

8 b. soir, 
4 h. soir 
4{^30's. 
6 b. mai. 
8 b. mat. 
40»»30'ro, 




6 h. soir. 
7^ 30' 9. 
40»'ao'8. 
6 b, mat. 
H h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. ra. 

mkli. 
4»" 3r s, 
6 h. soir. 

7** 30' g, 
40h, gotr 
t h. mat, 
B b. maL 
7^ 30' ra. 
9 h. mat. 

6 h. soir. 

8 b. soir. 

4 4 b. soir 

5 b. mat, 

7 b. mat. 

9 h. mat 
44 h. m. 
5 b, scir 

10 h. soir 



TBMPJJIUTCBB. 



29.3 
30.4 
30,S 
18.3 

26.5 
t6.5 
36.3 
28.9 
30.i 
30.5 
34.7 
2S.3 
26.8 
27,2 
*6.8 
26.9 
29.3 
20.9 
30.d 

30.5 
WM 
UJ 
25.8 
26.7 
28.7 
29,7 
30.3 
30.8 
30.7 
28.3 

26.0 
25.8 
24.9 
24.i 
28.0 
29.8 
16.9 
25.8 
24,5 
24.5 
26,t 
^9.5 
29.7 
30.5 
25.3 



97.3 



2$.2 



27.9 



27J 



27.0 



27.5 




Cabne. 
Id. 
B. 

e. 

Calme. 
E. 

Calme. 

S. E. 

E. 

Cabne. 
1. 
B. 
K. 

E. 

E. 

■ i/ ' 

E.N.K 
E.N.E. 
E. N. E. 

B. 

E. 
B.N.E. 
E. N. E. 
Cabne. 
E. N. B. 
B.N.E. 



E.N.E. 

E. 
E. N. B. 
B.N.E. 
Calme, 
E.S.E. 
Calme. 

id. 

E. 
B. 
E. 

Calme. 

E. 
Caime. 

Id. 
S. E. 
Calme. 
B.S.E. 
B. S. E. 
B. S, B. 
Calme. 

id. 

id. 

id, 

E. 



irkt DV cmt IT KBMiUIOUtta divbr^bs. 



Aasez beau temps. 

Ciel pur; E. el S. un peu rbarg^. 

Fetita bride; del ceuvert; petite pluie 6oe. 

Boniie brise; del couvert sans pfuia. 

Ciei couvert; ptuje par mtervaltea. 

Bonne brise; Ir^-beau; nua^es trto-^m'^. 

Ciel couvert; groii nuage £k VE. 

Bonne brise ; grog nimbus ; ciel pluvieux. 

Petite brise ; nimbus blancbfttr^ 6clair<5s par 

quelque^ rayons. 
Cid couvert ; nimbus sans pluie. 
Brise moj^enno, tiel couviTtj nimbo-oimulua. 
Bonne bnse; nimbus hVE. 
Petite brise; beau; eirro* cumulus au t* plan; 

nimbo-cumulus au ^«^ 
Bonne brise; cirro-cum. tr^^-denseit; qq. nimbus. 

id. del couvert; temps pluvieui. 

Pluie et vent pendant toute la nuit, 
Forle brise; del pluvieux; nirtibus do IB. 

Id, bori2oo trte-charg^; zenith pur. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. le soleil brille k 10. 

Id. ciel lr^s<cHafg^; soleil k VO, 
Bonne brise; beau; ntia^es d^coup^. 

Id. Id. Id. 

Id. id. Id. 

Gel couvert; nuage$^lev6s; forme do drroHCum. 
Porte brise; uimbo-cumulus ; petite piuie. 
Beau ; cumulus ^ Tborizon. 
Bonne brise; nombreut cumulus; nuages ^Iev6s 

floconoeux. 
Bonne briso; z^nitb pur; quelques gouttes d>au. 

Id. qq. petiies gouttes par inlenralles. 
Bri^ moyeime; beau; ctel asdei pur. 

Id. Id. id. '^ 

CidI couvert; il a plu. 

Petite brise; nuages au Zi^nilh; com, k Fborixon. 
Oel presatie pur; cumulus et stratus a Tborizon. 
Beau ; ciel pur; quelquea stratus fort ^lav^. 
Peiile brise; m6me <^tat du ciel. 
Brise mo)^enne; m^me ^tat du del. 
Petite bnse ; beau; larges stratus; qq. cumulus ^ 

Iborizon. 
Beau; del pur; quelques cumulus k rhort£on. 
Bonne brise; beau^ nuages un peii gris. 
Beau; quelques nuages; del ^totld. 
Id. queiques nuagea un peu gns. 
Petite brise; ciel couvert; menaces de pluie. 
Beau ; rumulos ^ rhorizon ; z^oiLb pur. 
Petite brise; beau; del pur. 
Faible brise; id. id. 

Id. Id. 

Ciel enti^rement couvert, 
Assez beau ; il a plu un peu ; nimbo^cufnulus. 
Beau; quelques nuages de TE. N. £* 
id. id. id. 

Petite brise; tr^beau; del pur. 
Tr^beau; del pur; qq. nuagei k i'bori^oii. 
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OBSERVATIONS MlSTlilOROLOGIQUES. 



DATES. 



1850 
Xovemb. 



3 

23 



ii 

25 



26 



27 



28 



HIUEBS. 



3 h. soir. 
i h. soir. 
6 h. soir. 
40»»30's. 

5 h. mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»»30'm. 

44 h. m. 

midi. 
4*» 30^ 8. 
2»» 30^ 8. 
4 1 h. soir 
6 h. mat. 
4 1 h. soir 

6 h. mat. 
7h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

4»> 30' s. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 
6>»30'm. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
4»» 30^ 8. 

3 h. soir. 

4 1 h. soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
H»»30'm. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
4»» 3(K s. 
7 h. soir. 
40»»30'8. 
7 h. mat. 
8»»3a'm. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
441*30' 8. 



TBllPiRATURE. 



Thermomitre 
imercure. 



30.3 
30.4 
27.0 
26.7 
25.0 
23.7 
24.8 
26.8 
28.5 

29.6 

30.4 
30.8 
30.8 
25.8 
23.0 
24.8 
23.0 
25.2 
26.8 
28.8 
30.2 

34.0 

28.4 
26.7 
25.2 
24.2 
25.8 
26.4 
28.5 
29.7 
29.8 
29.3 

26.4 

25.8 
28.6 
29.2 
29.2 

27.0 
27.7 
25.2 
25.8 
24.0 
24.4 
25.0 
25.7 
25.8 
26.4 
26.4 
26.5 
35.6 
25.0 



27.7 



27.2 



25.9 



26.6 



27.3 



26.3 



24.4 



25.0 



22.8 



22.5 



22.2 



23.2 



23.8 



22.8 



vBim. 



Calme. 

id, 
N. B. 
N. E. 
Calme. 

Id. 

Id, 
E.N.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.B. 
E.N.E. 
E.N.E. 



N. E. 

Calme. 
N.E. 
Calme. 

Id, 

Id, 

E. 

E. 

Calme. 



Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 

Calme. 

0. 

0. 
N.E. 

N.E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 
Calme. 
E. 
E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
Calme. 
E. N. B. 
E. N. B. 

N.E. 

N.E. 



^TAT DU CIBL ET EEMAEQUBS DITBISBS. 



Gros cumulus un peu gris. 

Quekiued cumulus. 

Pur; oomie brise. 
Id. Id. 

Pur. 

Pur: montagnes couvertes. 
Id. Id. 

Brise moyeoDe ; quelques cirnis. 

Brise moyemie; montagnes d^gag^; Soufriere 
couronn^. 

Brise moyunne; montagnes ddgag^es; Soufriere 
couronn6e. 

Brise moyenne; cirrus; quelques petits cumulus. 

Bonne bnse; pur; quelques petits miages. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. ^toU^. 

Ciel pur; montasnes d^couvertes. 
la. bonne Drise. 
Id. montagnes d^uvertes. 
Id. Id. 

Id, gros cumulus k rhorizon. 

L6g^ brise ; quelques oimulus k rhorizon. 

Bonne brise ; cirrus ; quelques cumulus a rho- 
rizon. 

Quelques cumulus , quelques-uns gris , immo- 
biles. 

Faible brise; il a plu; ciel couvert. 

Convert; quelques gouttes d'eau. 
Id. Id. 

Couvert; quelques nimbus; peu de pluie. 

Nombreux nuages ; un peu couvert. 
Id Id. 

Petite brise; quelques nuases un peu gris. 

Forte brise ; id, 

Assez forte br.; Id, 

Assez forte brise; quelques nuages un peu gris; 
menaces de pluie. 

Assez forte brise ; couvert ; nimbus ; peu de 
pluie. 

Pur ; nuages ^lev^ k Thorizon. 

L^r soufOe ; cirrus et cumulus on peu denses. 
Id. horizon tr^s-charg^. 

Assez forte brise; pur; nombreux nuages a rho- 
rizon. 

Forte brise; il est tomb^ un fort grain. 

Brise moyenne; tr^-charg^ au N. , pur aillenrs. 

Forte brise ; pluie assez continue. 

Petite brise: pur, dtoil^. 

Couvert ; petite pluie. 

Forte brise; couvert; temps k grains. 
Id, petite pluie par intervalles. 
Id. pas de pluie. 
Id. par rafeles; pas de pluie. 
Id. 

Assez forte brise ; moins sombre. 

Id. couvert; nimbus sans pluie. 

L^6re brise; nuageux. 

Vent tr^-violent; presque tempMe. 
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DATES. 



4854. 

AoAt. 

47 



48 



49 



20 



HEURES. 



8 h. mat. 

9 h. mat. 

40>»30'm. 
midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
6 h. soir. 

8 h. soir. 

40 h. soir 

8 h. mat. 



midi. 



2 h. soir. 

i h. soir. 

5>» 30' s. 
8 h. soir. 

40h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40»»30'm. 

midi. 

4 h. soir. 
2>» 30^ s. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
4 Oh. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 

4»» 30's. 

3 h. soir. 
i^ 30^ s. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h. soir 



TEMPERATURE. 



Thermom^tre 
imercore. 



28.9 \ 
30.4 



30.6 
30.4 

30.9 

28.4 
27.3 

26.6 

24.9 / 

I 

25.6 



26.3 

26.3 

25.7 

26.3 
25.4 

24.9 / 
27.8 \ 

28.6 

29.5 

30.0 

29.9 
29.4 
28.8 
27.7 

26.3 
25.7 / 
24.5 \ 
24.7 ^ 
25.7 
28.2 

28.5 
29.3 
28.5 
27.2 
26.3 
25.4 



} 27.5 



25.5 



27. 



26 



Thennomitre 
i alcool. 



VENTS. 



26.4 
25.5 



29.8 \ 
34.0 

31.6 
30.9 

34.7 \ 

28.8 
27.8 

26.8 

25.4 / 

I 

25.8 \ 



26.8 



26.8 
26.4 



28.2 



25.8 



24.8 / 
28.2 \ 

29.0 

30.4 

30.9 

30.6 
30.4 
29.5 
28.3 

26.8 
25.9 
24.8 
24.8 
26.4 
28.8 

28.8 
29.9 
29.0 
27.7 
26.7 
25.0 



,... 



27.8 



26.4 



25.0 



25.0 



24.0 



23.8 



N.N.E. 
N. E. 

N.N.E. 
N.N.E. 



N. N. E. 

N.N.O. 

N. N. 0. 



N.N.O. 
N.O. 



E. 

E. 

Calme. 

E. 
S.E. 

Calme. 

N. 

B.N.E. 



E.N.E. 



E.N.E. 



S.E. 

E. 

E.N.E. 

N. N. 0. 



Calme. 

Id, 

Id, 

E. 
Calme. 
E. S. E. 

E. S. E. 

E. 

E. 
E.N.E. 
Calme. 
B.N.E. 



^AT DU GIBL 

et remarqnes diTenet. 



L^g6re brise ; nombreux cumulus . 
Brise moyenne ; nombreux cumu- 
lus un peu gris. 
Bonne brise ; cirrus. 
Brise moyenne; presque enti^re- 

raent couvert. 
L^g6re brise; charg^ au N. E.; 

coup de tonnerre. 
L^. souffle ; fort grain avec orage. 
Ldger souffle ; couvert ; humide ; 

nimbo-cumulus. 
L^ger souffle ; couvert ; humide ; 

nimbo-cumulus ; peu de pluie. 
Forte brise; couvert; nimbus; 

pluie assez forte. 
Dans la nuit, forte bourrasque 

avec orage et pluie; le vent, 

d'abord au N., passe au S. 0. 

A 8*» , la bourrasque est deve- 

nue plus forte; le barom^tre a 

baiss^ fortement. 
Vent tr^fort; couv., mais moins 

sombre; la temp^te diminue; 

les quaissont jonch^s de debris. 
Par rafales; ciel couvert; grains 

presque sans pluie. 
Plat; k 2> 30^ les montagnes com- 

pl^tement nues ; nuages 61ev^. 
L^g. brise; couvert; nuages gris. 
L^g^re brise par intervalles ; nim- 
bus avec vent. 
Couvert. 
L^er souffle; cirro-cumulus; 

cumulus k rhorizon. 
L^^re brise ; qq. gouttes d*eau ; 

cumulus et nimbo-cumulus. 
Brise moyenne; nombreux nuag., 

quelaues-uns ^ris. 
Petite orise; cirro-cumulus et 

stratus k Thorizon. 
Br. moy.; cirr.; nua^. un peu gris. 
L^g. br.; couvert; cirro-cumulus. 

Id, assez beau; qq. cum. 
L^ger souffle; cirrus au zenith; 

stratus a Thorizon. 
Pur.^toile. 
Id. Id, 

Couvert; nuages ^lev^. 
L6g. souffle; rorte pluie; couvert. 
Couvert; nuages 6lev6s. 
Petite brise ; nombreux cumulus; 

cirrus peu denses. 
Bonne br.; qq. cum.; strat. et cirr. 
Br. moy.; str., un gros nuag. gris. 
Br. moyenne; pur; nombr. strat. 
L^g. br. ; qq. peUts nuag. ; stratus. 
Pur, 6toife. 
Petite brise; pur, 6toil^. 



252 



OBSERVATIONS MifiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



HEURBS. 



TBMP^ATURE. 



Thermomitre 
i mercore. 



Thennomitre 
i alcool. 



Minima. 



VENTS. 



jftTAT DU CIEL 

et remarques diTenes. 



4851. 

Aoiit. 

24 



22 



23 



24 



25 



8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4»» 30' s. 

3 h. soir. 
i>» 30^ 8. 
5»»30'8. 
8 h. soir. 

4 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44»»30'm. 
4»» 30^ s. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
6^ Z(/ 8. 
8 h. soir. 
40>>30's. 
T^SO'm. 

8»»30'm. 

40 h. m. 
44>»30'm. 

4 h. soir. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. soir. 
40 h. soir 
T^30'm. 

9 h. mat. 
40>»30'm. 

midi. 
4J» 30^ s. 
3 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
4 Oh. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 



9»»30'm. 

3^ 30^8. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
40 h. soir 



26.6 
27.9 
28.7 



29.2 
29.5 
28.7 
28.3 
26.5 
26.3 
26.8 

27.9 
29.3 
29.7 
29.7 
29.4 
28.6 
26.2 
26.3 
25.3 
27.0 

29.4 

28.6 
27.9 

28.4 
29.0 
27.6 
26.5 
25.3 
27.2 

29.3 
29.7 
29.6 
30.0 
29.7 
27.4 
26.3 
25.4 
26.4 

28.9 



29.2 

27.9 

27.0 

26.3 
25.4 / 



26.9 



27. 



26.6 



27.0 



26.9 



26.9 

28.8 
29.5 

30.2 

29.8 
30.3 
29.5 
28.8 
26.8 
26.8 
27.8 

28.6 
30.0 
30.6 
30.7 
29.8 
29.4 
26.8 
26.5 
25.8 
27.6 

30.0 

29.3 
28.7 

29.0 
29.8 
28.2 
26.9 
25.0 
27.8 

30.4 
30.4 
30.2 
30.8 
30.5 
27.7 
26.6 
25.5 
26.4 

29.7 



30.0 

28.5 

27.5 

26.7 
25.8 



27.5 



23.6 



27.8 



27.2 



24.2 



24.0 



27.6 



23.8 



27.5 



23.9 



S. K. 

S. E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

Calme. 

Id, 
N. E. 

N. B. 
E.N.E. 

E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 
0. 

N. 

N. N. E. 
E.N.E. 

E.N.E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 
N. E. 

E. N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E.N.E. 

Calme. 

Id. 

N.E. 

E.N.E. 



E. N. E. 



E. S. E. 



B. N. B. 



Calme. 
Id. 



Pet. br. : couvert ; nimbo-cumulus. 
Id, Id, Id. 

Bonne brise; nuages 61ey^; cu- 
mulus k rhorizon. 

Bonne brise ; cumulus et nimbo- 
cumulus. 

Br. moyenne; cirms; cumulus. 

Bonne brise; Id. Id. 

Br. moyenne; Id, Id. 

Petite brise; stratus et cirrus. 

Pur, 6U)i\6. 

Id. Id. 

L^er souffle ; pur ; qq. cumulus 
d rhorizon. 

L^er souffle; cum. un peu gris. 

Br. moyenne ; nombreux cumulus. 

Bonne Drise ; assez pur; qa. cum. 
Id. qq. cum. bnllants. 

Br. moyenne; qq. gouttes d*eau. 

Pet. br.; qq. cumulus un peu gris. 
Id. cirrus, il a plu l^rem. 

Br. I6g6re; ^toil^; lagers nuages. 
Id. Id. Id. 

lAger souffle: cirrus au zenith; 
cumulus k rhorizon. 

Petite brise; zenith assez pur; 
qq. cirrus. 

Petite brise; il a plu; cirro-cum. 

Brise moyenne ; it a plu ; cirrus ; 
quelques cumulus. 

Bonne br. ; nuag. dlev . ; str. et cirr. 
Id. qq. cum.; str. et cirrus. 

L^. br.; qq. cum.; larges cirrus. 

Petite brise; cirrus, 6toil^. 
Id, Id. Id, 

L^^re brise; z6m\h pur; cumu- 
lus k rhorizon. 

Bonne brise; un nimbo-cumulus. 
Id. l^ers cumulus. 
Id, Id, 

Id, nombreux cumulus. 
Id, Id. 

Id, nombreux stratus. 

Couvert. 

Pur, 6to0^. 

L^er souffle; cirrus au zenith; 
stratus k I'borizon. 

Assez forte brise; 3 couches de 
nuages : 4>^ nimbus, 2* cumu- 
lus, 3* nuages trd84)rillants. 

Brise moyenne; cumulus 61ev^; 
qq. nimbo-cumulus. 

Petite brise; couvert; un peu 
sombre. 

L^^re brise; convert; nimbo- 
cumulus. 

Pur; un peu charge au S. 
Id. Id. 



GUADELOUPE. 
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er. 



HBURES. 



7>» 30' m. 
8»»30'm. 

44 b. m. 
4>» 30' s. 

2>» 30^ s. 

3»» 30' 8. 

5 h. soir. 
U h. soir 
7>» 30^ m. 
8i»30'ra. 
40 h. ro. 
midi. 

2 h. soir. 

i h. soir. 
5 h. soir. 
44 h.soir 
6i»30'm. 
5 h. soir. 
1^ 30' 8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 b. m. 
midi 30'. 
4»» 30' s. 

3 b. soir. 

5»» 30' s. 

roinuit. 
7>»30'm. 

9 h. mat. 
44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4>» 30' s. 
t^ 30' 8. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
44»»30'8. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
44 h.soir 



TEMPERATURE. 



Thennomitre 
i mercare. 



24.8 
26.2 

28.5 
27.2 

27.5 

27.5 

26.3 
23.8 
23.0 
26.3 
27.4 
29.0 

29.3 

27.8 
26.8 
23.0 
22.0 
26.7 
24.2 
24.8 
22.0 
24.7 
25.4 
28.4 
28.8 

28.8 

26.7 

23.8 
25.3 
27.9 
25.2 
25.3 
27.4 
27.8 
28.6 
29.4 
29.6 
28.7 
26.9 
23.8 
26.0 
27.8 
28.3 
28.4 

28.3 

27.4 
25.0 



25.2 



25.4 



25.4 



25.0 



26.2 



26.0 



25.9 



Minima. 



22.0 



24.8 



24.4 



24.4 



22.4 



22.7 



22.7 



VENTS. 



E. 

E. N. E. 



E. 
E. 

E.N.E. 

Cakne. 

E. N. E. 

E. 
Calme. 

Id, 

E. 

E. 

E.S.E. 

E.S.E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
N. N. E. 
Calmc. 

Id. 

Id, 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 

E. 
Calme. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

0. 
N. E. 

E. 

E. 
N. E. 
N. E. 

N. E. 

N.E. 
N.B. 



^AT DU CIEL ET RBMARQUES DIVER8BS. 



L^ger souffle ; leger cumulus ; Soufri^re couronn6e. 
Ldger souffle; pur; cumulus a Thorizon; Soufri^ro 

couronn^. 
Bonne brise; cumulus assez denses. 
L^ger souffle; assez couvert; quelques gouttes 

d'eau ; nombreux cumulus. 
Petite brise ; quelques cumulus et cirrus ; Soufri^re 

l^g^rement couronn^e. 
^ssez pur; quelques cumulus; Soufri^re I^^re- 

ment couronn6e. 
Petite br.; pur; nuag. pluvieux dans la montagne. 
L^g^re fraicheur; pur; un seul nuage k VE. 
U a plu ; montagnes cach^; qq. cirrus au zenith. 
Assez pur; qq. lingers cirrus ; cumulus k Thorizon. 
Petite brise, cumulus lagers; Soufri6re couronn^. 
Petite brise ; nombreux cumulus ; Soufri^re des- 

sin^e avec un plan de nuages. 
Petite brise; un peu charg6; cumulus gris; Sou- 

fri^re couronnee. 
Petite brise; nombr. cumulus; mont. couronn^. 
L^g^re br.; zenith pur; nombr. cum. k Thorizon. 
Petite brise ; pur , etoild. 
Assez pur; cumulus et pluie dans la montagne. 
Bonne orise; pur; quelques cumulus k Thorizon. 

Id. Id. iioWi. 

Nombreux nuages ; quelques gouttes d'eau. 
Charge k Thorizon ; nuages ^lev^ au z4nith. 
Pluie dans la montagne; couvert. 
L^. br.; pluie dans la montagne ; zenith assez pur. 
Bonne bnse; cumulus; montagnes couronn6es. 
Bonne brise ; assez pur ; nombreux cumulus der- 

ri6re les montagnes couronn^s. 
Bonne brise; assez pur; nombreux cumulus der- 

riere les montagnes couronn^s. 
Brise moyenne; assez pur; nombreux cumulus 

derri^re les montagnes couronn^es. 
Petite brise ; pur et etoil6. 
Pluie dans la montagne; ciel couvert. 
Forte brise ; il a plu I6g6rement; nombreux cum. 
Quelques nuages. 

Horizon pur; montagnes couvertes. 
Bonne br.; cum. un peu gris; pluie dans la montag. 
Assez forte brise; I^ger nimbus; peu de pluie. 

Id. cum . un peu gns ; pi . dans la m . 

L6g. souffle; ciel couv.; t. lourd * pi. dans la mont. 
Gel couv.; temps lourd; pluie dans la montagne. 
Assez pur; nombreux cumulus k Thorizon. 
L^er souffle ; quelques petits nuages. 
Petite brise; ciel pur, ^toil6. 
Pet. br.; ciel pur ; cum. k Thor.; mont. couronn^. 
Bonne brise; nuages gris sur les montagnes. 
Petite br.; il a plu l^^rement; nuag. ^pais k I'hor. 
Petite brise; pur au zenith ; nuages ^pais a 1 ho- 
rizon ; pluie dans la montagne. 
Petite brise ; pur au zenith; nuages 6pai3 k Thori- 

zon ; pluie dans la montagne. 
Bonne br.; ciel un peu couv.; pluie dans la mootag. 
Id. il a plu; l^gere grains. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



IIATM. 



Janvier. 
40 



41 



42 



43 



44 



45 



I1BURB8. 



7»»3(ym. 

9 h. mat. 

midi. 

4>» 30' s. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 
44J»30's. 
6»» 30' m. 
8>» 30' m. 
9 h. mat. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
3»» 30^ s. 
5»» 30^ s. 

4 4 h. soir 
7»» 30^111. 

4»»30's. 
3>» 30^ s. 
4>» 30^ s. 
44 h. soir 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

44 h. m. 

4»» 30^ 8. 
2»» 30^ 8. 
4>» 30^ 8. 

5 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
i mercure. 



Minima. 



4 h. soir. 


S8.9 


3 h. soir. 


• 25.8 


4 h. soir. 


24.8 


5 h. soir. 


24.4 


minuit. 


23.8 


7 h. mat. 


22.4 


8»»30'm. 


23.5 


9 h. mat. 


25.3 


40 h. m. 


26.0 


midi. 


26.8 


4»» 30^ 8. 


27.4 


3 h. soir. 


26.6 


4 h. soir. 


25.9 


44 h.soir 


23.3 



25.0 
26.9 
28.8 

28.2 

26.7 
26.8 
23.7 
22.4 
23.4 
24.8 
25.4 
24.0 
25.8 
25.4 
24.0 
24.2 

27.4 
26.8 
26.3 
24.8 
22.4 

23.8 

26.4 
27.0 

27.5 

28.4 
27.6 
26.4 
24.6 
23.2 
24.5 
25.0 
25.2 

27.6 



> 25.2 



23.4 



24.9 



24.7 



24.4 



24.4 



22.3 



22.4 



24.8 



20.8 



23.9 



24.0 



VENTS. 



Calme. 

N.N.E. 
N.N.E. 



N.N.E. 

N. N. E. 

N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N. E. 



N. 
N. 
N. 



B. 
E. 
E. 



N. E. 

N. E. 

N. E. 
N. B. 
N. E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 

N.E. 

N. 

N. 

N. E. 

N.N.E. 

N. 
Calme. 

Id, 

N. 

N. 

N. 
Calme. 

Id, 

Id, 

0. 
Calme. 

Id, 

0. 

0. 

0. 

0. 
B.N.E. 



E.N.E. 
E. N. E. 



BTAT DU -aSL BT ABMARQUBS DITEESBS. 



Pluie dans la montagne ; nimbus. 

Brise moyenne ; un pen convert ; pen de pluie. 

Bonne brise; nombreux cumulus, surtout sur tes 

montagnes. 
Forte brise; nombreux cumulus, surtout sur les 

montagnes. 
Bonne br.; assez pur au z^n.; cum. sur les mont. 

Id, Id. Id. 

Forte brise; convert; pluie par grains. 
Id, Id, Id. 

Id. Id. plus de pluie. 

Id. Id. Id, 

Id. nombr. nimbus ; pluie par intervalles. 
Vent violent ; nimbus. 

Id, ciel moins convert. 
Violentes rafales; nimbus ; pen de pluie. 

Id. convert; pluie. 

Forte brise ; pur au zenith ; nimbus et pluie dans 

la montagne. 
Forte br.; nombr. nuages trto-^pais. 

Id. Id. pluie dans la montagne. 

Id. nimbo-curaulus parcourant le ciel. 
Id. ciel convert. 
Petite brise; ciel convert; pen sombre; pluie dans 

la montagne. 
Brise moyenne ; ciel convert ; forte pluie dans la 

montagne. 
Brise moyenne; moins convert; horizon charge. 
Brise moyenne; pur au zenith; pluie dans la 

montagne. 
Petite brise ; quelques cumulus plus nombreux ; 

pluie dans la montagne. 
Forte brise ; le ciel se couvre. 
Brise moyenne; il est tomb^ qq. gouttes d'eau. 
Ldg^re brise; qq. l^ers nuages. 

Id, Id. temps humide. 

Assez bonne brise ; nombreux cumulus. 
Pur; montagnes d6gag^; Soufri^re couronn^. 
Cirrus ; nua^ accumul^ derri^re les montagnes. 
L6ger souflfe; pur; nuages accumul^ derri^re 

les montagnes. 
Brise moyenne ; nuages ^lev^ au zenith ; mon- 
tages d^^ag^es. 
Pet. br.; le ciel se couvre; pluie dans la montagne. 
Le ciel se couvre ; pluie dans la montagne. 
Temps humide ; convert ; pluie dans la montagne. 

Id. Id, Id. 

Brise moyenne ; lagers grains. 
Grains lagers ; pluie dans la montagne. 
Nombreux cumulus ; pluie dans la montagne. 
L^ere br.; lagers grains; pluie dans la montagne. 
L^. br.; cum.; mont. d^ag^; Soufri^re couron. 
Id. Id, Id, Id. 

Id, Id. Id, Id. 

Petite brise; le ciel se couvre; nimbus; quelques 

gouttes d*eau. 
Bonne brise; un pen convert; nimbo-cumulus. 
L^er sou£Qe; ciel pur; qq. nuag. dans la montag. 



GUADELOUPE. 
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DATBS. 



4864. 

Janvier. 

46 



47 



48 



49 
20 



24 



HBUEES. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9>»3(Km. 

44»»3a'm. 

midi 30^. 
4 h. soir. 
7»» 30' 8. 
44 h.soir 
7»»30'm. 

9 h. mat. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
2^ 30' 8. 
5>» 30^ 8. 
7»» 30' 8. 

minuit. 

7 h. mat. 

S^'SO'm. 

9 h. mat. 

4 h. 8oir. 
2>» 30^ 8. 

4 h. 8oir. 

5 h. 8oir. 

44 h. 80ir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
8 h. mat. 
8»» 30' m. 
9^ SO' m. 

midi. 
2 h. 80ir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40h.m. 

midi. 

2 h. 8oir. 

3 h. soir. 
4>» 30' s. 

6 h. soir. 

8 h. soir. 
minuit. 




28.2 



28.0 
27.0 
24.3 
24.8 
24.4 

27.0 
28.0 
28.2 
27.7 
26.5 
25.2 
23.2 
23.4 

25.0 

25.4 

26.8 
26.5 
24.6 

23.7 



24.6 



25.3 



23. 



23.8 
24.8 



.4 ) 



26, 

23.0 

24.6 

25.8 

26.6 

26.5 

26.6 

26.2 

22.2 
20.8 
24.5 
25.2 
26.9 
27.4 
27.2 
27.4 
26.7 
26.4 

23.5 
24.8 



24.8 



23.7 



24.7 



20.3 



23. 



20. 



24.7 



49. 



20 



N. B. 



N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 

N. N. E. 

N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. E. 

N.N.E. 
N.N.E. 
N. N. E. 

N.N.E. 



N.N.E. 

N. N. E. 

N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 

N. N. E. 

N. N. E. 
E.N.B. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

0. 

0. 
Calme. 
N.E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

N.N.E. 
N.N.E. 



iTAT DU CIBL BT EEMABQUBS DIVBB8BS. 



Ob$. $6d. t. I. 



L^ger cirrus ; montagnes d^ag^ ; Soufri^re oou- 

ronn^. 
L6ger souffle ; le del se couvre ; pluie dans la 

montage. 
Petite bnse; cumulus nombreux sur les mon- 
tagnes. 
Brise moyenne; l^ers cumulus; montagnes d^ 

gag^es ; Soufri^re couronn6e. 
Bonne brise; nombreux cumulus; chars6 au N. 
Id. cumulus traversant le ciei. 
Id. beau ; l^rs cumulus. 

Id. pur, ^\JoM. 

Grand vent; l^ers cumulus; nimbus dans la 

monta^ne. 
Forte bnse ; ciel pur; qq. nuages sur les montag. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. l^ers cumulus. 

Id. lagers cumulus. 
Id. Id. 

Petite brise; quelques nimbus s'dl^vent du N. 

Id, petits grains par intervalles. 
Vent violent ; convert ; pluie assez forte par in- 
tervalles. 
Forte brise; couvert; phiie assez forte dans les 

montao;nes. 
Forte bnse ; couvert ; pluie assez forte dans les 

montagnes. 
Assez forte brise; gros cumulus; petits grains. 

Id. couvert ; pluie dans la montagne. 

L^^re brise; couvert; sans pluie; nimbus par- 

courant le ciel. 
Forte brise; nuages k grains; pluie dans la mon- 
tagne. 
Forte brise ; couvert ; petite pluie avec grains. 
Petite brise; cumulus; montagnes d^gag^es; Sou- 

fri^re couronn^. 
Forte brise; nimbus sans pluie. 
Pur ; montagnes d^agto; Soufri^ couronn^. 
Id. Id. Id. 

Id. lagers nuages; Soufri^re d^sas^e. 
L^r souffle; l^ers nuages; Soumere ddgag^. 

Id. rares cumulus. 
Bares cumulus, quelque»-uns tr^s-compactes. 
L^^re brise; rares cumulus; montagnes et Sou- 

fri^re d^ag^. 
Brise moyenne; pur, 6toil6. 
Pur,^toil6. 

Cirrus au zenith; nua^ sur les montagnes. 
Le ciel se couvre; pluie dans les montagnes. 
Tr^-faible brise; cumulus; montagnes charg^. 
Cumulus; l^6resgouttes; montagnes couronnto. 
Id. chass^ lentement du N. E. 
Id. Id. 

Petite brise; cumulus chass^ lentement du N. E. 
Petite brise ; pur, quelques cumulus sur les mon 

tagnes. 
Petite brise ; pur , dtoil^. 
Br. moyenne ; nombr. comulus ; menaces de pluie. 

51 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQDES. 



DATB8. 



1854. 

Janvier. 

23 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



BBUIBS. 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
i mercore. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
i^ 30' s. 

3 h. soir. 
i h. soir. 
5»» 30^ 8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30's. 
7»> 30' m. 
8»»30'm. 

9 h. mat. 
midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
9 h. soir. 
44 h.soir 

8 h. mat. 
8»» 3(K m. 

44»»30'm. 

4 h. soir. 
3»» 30^ 8. 
4»»30'8. 
8 h. soir. 
44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
midi 30^ 
2»» 30' 8. 

5 h. soir. 
44J»30's. 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
44»»30'm. 
4 h. soir. 
2»» 30^ 8. 
44>»30'8. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»»30'm. 
44 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
i^ 30' 8. 

minuit. 



24.2 
25.7 
27.2 
27.9 
28.2 
28.7 
27.5 
27.4 
25.9 
24.5 
25.3 
26.8 
27.2 
28.2 
28.0 
27.8 
26.7 
24.8 
24.5 
24.4 
25.9 
26.7 
27.2 
27.7 
26.9 
26.3 
24.2 
24.0 
24.7 
26.4 

28.0 
28.2 
25.6 
25.4 
24.0 
24.0 
24.8 
25.8 
27.0 
27.4 
25.2 
24.0 
24.7 
26.8 
27.4 
27.8 
27.0 
23.8 
24.3 
26.4 
27.0 
28.0 
28.4 
28.0 
27.0 
26.5 
24.8 



25.3 



25.5 



24.9 



24.5 



22.8 



22.8 



24.8 



24.5 



25.0 



22.3 



24.3 



23.3 



25.4 



22.6 



VENT8. 



Calme. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 
N.E. 
N. E. 

E. 
N.N.E. 



N.E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
Calme. 
N.E. 
N. K. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 



E. 
E. 
E. 



jftTAT DU aEL BT REMARQUBS DnrSRSBS. 



Zenith assez pur; horizon N. charge. 

Petite br. ; I6gers petits nuages ; montagpes gamies. 

Assez forte brise ; pur au zi^nith ; se cliarge au N. 

Bonne brise; nombreux cumulus. 

Assez forte brise ; nombreux cumulus. 

Assez forte br. ; nombr. cum.; Soufri^re couronn^. 

Bonne brise; nombreux cumulus; zenith pur. 

Id. Id. Id. 

Br. moyenne; Id, Id. 

Forte brise; Id. Id. 

Id. nimbus ; pluie dans la montagne. 
Violentes rafales; zenith pur; cum. A i'horizon. 
Forte brise ; nombreux cumulus k Thorizon. 
Forte br.; cum. compacted au-dessus des montag. 
Id. Id, 

Id. Id, 

Brise moyenne; cumulus; qq. gouttes d'eau. 

Id. Id. ael 6toil^. 

Bonne brise ; pur . ^toil^ ; montagnes gamies. 
Petite brise; z^nitn pur; nuages sur la montagne. 

Id. cumulus entass& sur hi montagne. 

Id. Id. un peu gris. 

Brise moyenne; un grain; nimbus. 
Forte brise ; nimbus , la pluie approche. 
Tr6s-faible brise; cumulus; montagnes chargees. 
Un grain ; montages charg^. 
Bonne bnse: pluie; convert. 
Tr6s-l^6re bnse ; pluie ; l^ers nimbus. 
L^^re brise; pur; cumulus k Thorizon. 
Brise moyenne; cumulus au zenith; pluie dans 

la montagne. 
Br. moyenne; cum. un peu gris. 
Assez forte br.; Id. menaces de pluie. 

Brise moyenne ; il a plu ; nimbo-cumulus. 
Petite br.; pur au zenith; charge dans la montag. 
Grains par mtervalles. 
Petite brise ; il a plu ; pur , ^toil^. 
Bonne brise; pluie dans la montagne; nimbus. 
Forte brise ; ciel plus d^ag^ ; cumulus. 

Id. nimous ; pluie par intervalles. 
Bonne brise ; z^nitb pur ; quelques cumulus. 

Id. \6geTs petits cumulus. 

Id. auelques nuages ^toil^. 
Petite brise; zenith pur; nuages sur la montagne. 
Bonne brise ; z(&nith pur; nuages sur la montagne. 
Forte brise ; Id, Id. 

Id. quelques couttes d'eau ; nimbus. 
Tr^-forte brise; peu de pluie; nimbus. 
Pur, 6toil6. 

Pur au zenith ; nuages sur la montagne. 
Pur au z6n.; nuag. sur la montag.; Soufri^re cour. 
Bonne br.; pur au zenith ; nuag. sur la montagne. 

Id. Id. Id. 

Forte br.; Id. Id. 

Assez forte br.; menaces de pi.; nuages vaporeux. 
Assez forte brise; l^g. cumulus; qq. gouttes d*eau. 
Bonne brise ; Idger cumulus ; assez pur. 
L^er soufiQe; pur, ^il^. 



GUADELOUPE 
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DATBS. 



4851. 

Janvier. 

29 



30 



34 



HKUaBS. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
I^i^ao'm. 
midi 3(K. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
5 h. soir. 

4 4 h. soir 
7 h. mat. 
9 h. mat. 
40 b. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
3»» 30^ 8. 

5»» 30' 8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
44 h.soir 



Moyenne de 34 jours. 



TBMP^RATURB. 



Thermom^tre 
i mercare. 



vrier. 
4«r 


6 h. mat. 


22.0 




7 h. mat. 


23.3 




9 h. mat. 


26.7 




4 h. soir. 


27.3 




2 h. soir. 


26.8 




3>» 30^ 8. 


25.9 




5 h. soir. 


25.0 




8 h. soir. 


23.2 




44 h.soir 


23.0 


i 


8 h. mat. 


22.5 




44 h.soir 


22.3 


3 


6 b. mat. 


20.5 




7 h. mat. 


22.0 




8 h. mat. 


24.9 




9 h. mat. 


25.7 




40 h. m. 


26.6 




midi 30^ 


27.4 




4»» 30^ 8. 


27.3 




3 h. soir. 


26.6 




5»» 30' 8. 


24.7 




44 h.soir 


23.3 



25.0 \ 

25.8 
27.0 
27.9 
28.3 
27.8 
27.4 
26.5 
24.4 
24.5 
27.0 
27.7 
28.4 
28.0 
28.3 
27.0 

25.4 
24.2 
24.0 
25.0 
27.2 
28.0 
26.9 
25.4 
23.8 



25.4 



25.2 



24.8 



24.96 



24.3 



23.0 



Minima. 



23.4 



23.9 



24.0 



24.94 



20.6 



20.6 



24.4 



49.5 



VBNTS. 



E. 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Calme. 
Id. 
E. 
E. 
E. 
E. 



N. E. 
E.N.E. 



Calme. 

Id. 
E.N.E. 
E.N.E. 

E. 
Calme. 

Id. 



Calme. 

Id. 

Id. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 

N. E. 
Calme. 
N. B. 



Calme. 
Id. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

N. E. 



±TkT DU CIBL BT RBMAEQiJBa DIVBRSBS. 



L^^re brise; pur; quelques nuages au-dessus des 

moDtagnes. 
Bonne brise ; l^ers cumulus. 
L^g^re brise ; pur ; gros cum. au d»\k des montag. 
Bonne brise : pur ; quelques cumulus ; stratus. 

Id. Id. Id, Id. 

Forte brise ; pur ; quelques stratus k TO. 
Bonne brise; pur ; quelques cumulus. 

Id. noQibreux nuages gris. 
Ciel pur , 6loil6. 
Ciel convert. 
Forte brise; ciel pur; cumulus k Thorizon. 

Id. cirrus transparents ; cum. k Thorizon . 

Id. nuages ^lev6s ; cumulus a Thorizon. 

Id. Id. Id, 

Nuages ^lev^s; formes de dmis. 
L^^re brise; cirrus transparents; cumulus au- 

dessus. 
Bonne brise ; deux stratus traversent le ciel ; cum. 
Brise moyenne ; pur et 6toiI^. 
Cirrus au zenith ; pluie dans la montagne. 
Ciel convert ; pluie dans la montagne. 
Petite brise ; nombreux cumulus et cirrus. 
Brise moyenne; z6nitha8sez pur; lagers cumulus. 
Tr6s-faible brise; zenith assez pur; cirrus. 
U est tomb^ quelques gouttes ; nimlxxumulus. 
L^ger nimbus ; pen de pluie. 



Ciel couvert; pluie. 
Id. Id. 

Id. nimbus par intervaUes. 
Brise moyenne; nimbus l^ers; peu de pluie. 
Id. Id. pas de pluie. 

Id. m. un peu de pluie. 

Petite brise; zenith pur; montagnes couvertas; 

pluie dans la montagne. 
Forte brise; nimbus; pluie. 
Nimbus; pluie. 

Assez forte brise ; pluie et nimbus. 
L^cr nimbus et pluie toute la joum^. 
Ciel couvert ; pluie dans la montagne. 
Cirrus parcourant le del; cumulus a Thonzon. 

Id. Id. 

Assez pur au zenith; pluie dans la montagne. 
Bonne Dr.; assez pur au z^n.; pluie dans la mont. 
Id. nombreux cumulus ; quelques-uns gjris. 
Brise moyenne; larges stratus traversant le del , 

cumulus sur les montagnes. 
Brise moyenne ; cumulus; quelques-uns gris. 
Petite brise ; zenith assez pur. 

Id. lagers nimbus; qq. gouttes d*eau. 



23S 



OBSERVATIONS MlMOBOLOGIQUES. 



DATB8. 




4849. 
Aodt. 

6 

7 

a 

9 



midi. 
9 h. mat. 
4 h. soir. 
9 h. mat. 



TBMPiBATURB. 



Thermomitre 
i mercore. 



Moyemie de 4 jours. 



4860. 

Mai. 

9 
40 



44 



42 

45 
46 

28 



7h.mat. 

7 h. mat. 
4 h. soir. 
6 h. soir. 
7>»30'm. 
9»»30'm. 

midi. I 
6»> SO' m. ' 

8 h. mat. ; 
6»> 30' m. i 
4 h. soir. ! 
6h.mat. i 
9^ 30' m. i 

midi. i 



Moyemie de 7 joiirs 



Juillet. 
43 



44 



46 



8 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
6k 30' 8. 
7»» 30' 8. 

40»»30'8. 
6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 li. m. 
6 h. soir. 

40 h. soir 
6>»30'm. 
8 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
40 h. soir 



29.8 
28.7 
29.6 
29.2 



25.6 
25.8 
30.6 
28.5 
26.8 
28.5 
30.2 
27. < 
26.7 
24.5 
29.0 
25.0 
28.4 
27.7 



28.0 
29.5 
30.0 
30.4 
29.0 
27.8 

25.7 

25.8 
26.7 
26.0 
29.7 
28.5 

26.5 
26.8 
28.4 
29.3 
29.0 
29.5 
29.3 
28.9 
25.5 



27.0 
27.7 
27,8 
28.4 



27.66 



27.5^ 

27.7 ' 



27.5 

26.6 
26.7 

26.6 
'2€u6 



27.47 



27.4 



26.9 



27.3 



Minima. 



YEIITS. 



Calme. 
Id. 
E. 

N. K. 



B. N. E. 

N.E. 
Calme. 

N.E. 
Calme. 



Calme. 



E. 
E. 
E. 
E. 
E. 



E. 



S.B. 
S. E. 
S.E. 
S.E. 



Calme. 

Id. 

E. 
S.E. 

E. 
E.S.E. 
E.S.E. 

E. 



irXT DU CIEL BT RSMARQUia HTBRSBS. 



Ciel pur. 

Bonne brise ; beau. 

Id. Id. quelques l^rs nuages. 

Beau ; ciel enti^rement pur; un fort grain la nuit. 
Petite brise; beau; quelques logo's nuages. 

Id. ciel enti^rement pur. 
Beau; nuages un peu gris. 

Id. c^uelques l^ers nuages. 

Id. ciel enti^rement pur. 

Id. 

Id. ciel pur.. 



Petite brise ; beau ; quelques nuages 61ev^. 
Bonne brise; nuages plus nombreux un peu gris. 

Id. Id. Id. 

Bonne br.; ciel un peu charge k 1*E.; pur ailleurs. 
Petite brise ; beau ; ciel un peu cbarge k VE. 
Beau; ciel un peu charg^ k I'B.; peCit grain de 

E. N. E. 
Cbarg^ k I'B.; flairs; il a plu. 
Ciel enti^rement couvert; il a plu peadant la nuit. 
Petite brise; ciel tr^s-charg^ a I'E. 

Id. ciel moins couv. ; stratus plus 61ev68. 
Bonne brise; beau; nombreux cirro-cumulus. 
Petite brise; beau; stratus pommel^; nuages un 

peu gris. 
Beau ; stratus pommel^; nuages un peu. gris. 
Ciel UD peu couvert. 

Beau; arro-cumulusdenses; stratus au S. 
Petite brise ; beau ; nombreux cum. chassis de 1*B. 

Id. il a plu ; ciel couvert k VE. 

Id. beau; nimbo-cumulus et cumulus. 

Id. Id. nuag. d^coup^ ; qa. goutt d'ean. 

Id. zenith pur; nua^ k VE. 

Id. ciel couvert ; nimbus ; pluie par inter. 



GUADELOrPE. 



S59 



«■ 



I 



i%$^. f 



ii 



17 



Ii 



It 



II 



7h.Mt. 

llh.toir 

7kBil. 
• klML 

II k m. 

fOb-sotr 
fi b. mat, 

10 h. m. 

uudi. 
I b. soir. 

4 h. SOLT. 

lOb.scKf 

6 k mai. 
I b. mat. 

midi. 

e b. mk, 
7*»3r a, 

6 b. mat 

8 b. mat 

9 b. mat. 
Ii h. m. 

midj. 
I** 3«r s. 
Sh, aotr* 

7»» BO'S, 

10 h. BQir 
1 h. mat. 
6 h, mat 

9 b. mat, 

6 h. soir* 

8 b* soir. 

6 b. mat. 

7 b, mat 

9 b, mat 
H h. m. 

5 h. soir, 
lOb.soJr 



S6.7 



»7.i 



IS.t 



t7.9 



CT.8 



t7.0 



S7.5 




if^r H! COL wf 



id. 
E. 

E. 
dime. 

E. 
dime. 

E. 

Gatane. 

B, 
E. 
E. 

B. 
K 

' 'i' ' 

B.N,E. 
E.N.E. 

E. 

E. 
KKE. 
E. N. E. 



B. N, B. 
B.N.E. 



B.N B. 
E. 

E. N. E. 
6. N. B. 
Calm«. 
E,S, E. 
Calme. 

Id, 

E. 

B. 

E. 

Calme. 

B. 
Calme. 

id. 

a E. 

Calme. 
e. S. B, 
E. S. B. 
E. S. E. 
Calme* 

id. 

id. 

id. 

B. 
Calme. 



beta tHttps. 
Oil ixir; E, ei ^ ttn pen rhATf^ 
Ptaliie brae; del couYiefl; |iHii« pM^fiae« 
fiomie brise ; del rourett ^tb pfoitu 
Gel couTert; phiie i^r miei-\»Ue$. 
Bomie brye; tr^^beau; nua^ses trte<41eT^. 
CM convert; im»# i^uw i t B. 
Bonne brke; gro$ njmbaB; del pluvieas. 
Petite hfi^; ntmbus bUnebliree ^d4if6i pir 

mielqtiefi rayaiu. 
Cid couvert; nirtibus ^iks pbie, 
Brbe moyennt? » ciel <^iiverl ; tiimb(xtimu)iB. 
Eoatie bnse; nimbus ji I'E. 
Pistjte hd»; beau; drfo-nunuiits au t* |^an; 

nimbcKiimylus ay f ^ 
Bonne bri^: cirrocura. tn^-^eosiw: <j(|. nititbiB. 

Id. del couvert: tempii |}Luvieuj= 
Hum et Teal pendani taule la nuit 
Forte brbe; del |)|yditii; nimbus d« 1*E. 

/i, borizon trA»-diira#; i^^nith mir. 

M ii. Id. 

id. id. lei»teilbrilleilU 

id. del tf^^ArgiA; aoloil ^ TO. 
Boone briae; beau ; nuaaes d^eoiii}^. 

id, id. id, 

id. id. id. 

del omiTeit; nua^ dev^; fotme de drnx^yra. 
Forte brtse; nimbD-ctmnlus; pettle pluie. 
Beau ; cumulus a fboniiMi. 
Bonne brim; nombreut cumulus; nua^es 4^\^ 

floconneux. 
Botin^ brise; zenith pur; quelqnes lioutled d>au. 

id. qq. pelHeA fouttes par inienralleii. 
Brwe moyemie; beau; del «iset pur. 

id, id. id. 

Ciel eouvert ; tl a plu. 

Petite hum; nuag^ au i^nith; cum. I l^horiiofi. 

Oel presATite pur; cumutu^i et Mratm t rboriioii. 

Be«iu; ciel pur; quetquce iitralui fort ^lev^. 

Petite brisc; m^me dtat du deL 

Brise moyenne; m^mci ilat du cieL 

Petite bnse; beau; Jargjes stratus; qq, cumulus i 

IhorimD. 
Beau; ciel pur; quelquas cumult» 4 I'boriion. 
Bonne bride ; beau , nua|E^ uii peu grb. 
Beau; quetques nuagc^; cid ^M^, 

Id, quelque:^ nuagesi un peu gris. 
Petite bnse; ciel eoufert; menacei de pluie. 
Beau; cumulus 4 rboriion; litiitb pur. 
Petite brise ; beau ; ciel pur. 
Faible brise; id, id, 

id. id, 

Ciel enti^remenl couvert 
Assez beau ; il a plu un peu ; ntmbO'^fnulua. 
Beau; quelqueijt nuages de TE. N. B. 

id. id. id. 

Petite bdse; tr^beau; del pur. 
Tr^beau; ciel pur; qq« nuage^ I thomion. 
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OBSERVATIONS MfiUfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 

Juillet. 

23 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



ao 



HBUBES. 



6 h. mat. 
7»»3(Km. 
44 h. m. 
4 h. soir. 
2»» 3(K 8. 

6 h. soir. 

7 h. soir. 
40 h. soir 
6 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
44»»30'm. 
4 h. soir. 
2^ 30' 8. 
i h. soir. 
7«> 30' 8. 

4 4 h. soir 

5 h. mat. 
44»»30'm. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. 8oir. 
40»»30's. 
b^ SO' m. 
8 h. mat. 
44 h. m. 
44 h. soir 

5 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
40 h. soir 
5>>30'm. 
7»» 30^ m. 

6 h. soir. 
40^30^8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
2>' 30^ 8. 

6 h. soir. 

7 h. soir. 
40 h. soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
8»»30'm. 
40 h. m. 

midi. 
i h. soir. 
7«» 30^ 8. 
40 h. soir 



tbmpAraturb. 



Thermomitre 
4 mercare. 



25.3 
27.7 
30.8 
34.8 
34.9 
29.9 

28.0 I 

27.4 / 

26.5 

28.0 

30.8 

34.4 

34.8 

34.2 

29.3 

27.8 

27.8 

26.8 

34.4 

34.8 

34.0 

28.4 

25.8 

22.4 

24.7 

30.4 

25.2 

24.3 

29.5 

29.2 

30.9 

34.7 

28.2 

24.5 

23.0 

29.0 

29.2 

26.5 

26.8 

29.3 

30.5 

34.8 

34.7 

32.2 

32.0 

34.9 

29.7 

25.7 

25.7 

^.5 

27.0 

30.8 

30.3 

34.2 

28.7 

27.5 

26.2 



/ 28.5 



28. 



28.4 



25. 



27.7 



27. 



28 



28.4 



Minima. 



YEIfTS. 



Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 

E.N.k' 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
E. S. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

0. 
Calme. 
E. N. B. 
Calme. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 
E. N. E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 



iTAT DU GIBL BT REMARQUB9 OIVERSBS. 



Temps pluvieux ; un fort grain. 
Petite brise ; beau ; ciel assez pur. 
Bonne br.: beau; ciel assez pur; com. k ThorizoD. 
Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

Brise moyenne ; beau ; ciel un peu opaque ; cumu- 
lus a 1 horizon. 
Bonne brise; ciel pur; auelques cumulus. 
Tr^s-forte brise par rafales ; beau ; ciel opaque. 
Tr.-forte br.; ciel couv.; sombre; menaces de pi. 

Id. Id. menaces de pluie. 

Assez forte brise; ciel convert; temps lourd. 
Forte br.; ciel couv.; nuages chassis de I'E. N.E. 

Id. Id. Id. 

Forte brise ; ciel couvert. 
Tr^forte brise; ciel opaque; quelqoes cumulus. 
Id. Id. Id, 

Id. Id. Id. 

Vent violent la nuit; beau; ciel d^g^. 
Bonne brise; beau; ciel d^ag^; qq. cumulus. 
Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

Ciel couvert peu sombre ; un peu de pluie. 
Id. pluie l^^re. 
Id. Id. 

Tr^faible brise ; beau; ciel un peu couvert. 
Beau; ciel pur. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



li. 
Id. 
Id. 
Id. 



quelques cumulus k I'E. 
quelques gros nuages de 1*E. 
quelques nuages statlonnaires. 
Petite brise; beau; quelques nuages du N. E. 
Ciel couvert; il a plu ; petite pluie fine. 
Faible brise; beau ; ciel assez pur. 
Beau ; ciel assez pur. 
Betite brise; beau; ciel assez pur. 
Assez bonne br.; beau ; qq. nuages im peu fonc^. 
Ciel charge ; nimbus l^rs; un peu de pluie. 
Beau; ciel assez pur. 
Petite brise; beau; ciel assez pur. 
Br. moyenne, qq. nuaees k I'E.; 16g. com. au z^n. 
Tr6s-I6g6re brise; quelques nuages k TE. 
Brise moyenne ; nuages moins nombreux. 
Petite brise ; qq. nuages gris au N. K.; le reste pur. 

Id. Id. ciel on peo pftle. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Jolie brise; tr^beau; ciel assez pur. 
Ciel couvert; petite pluie. 

Id. 
Moins convert* petite pluie; nombreux cumolos. 
L^^re brise; beau; cumulus on peo gris. 

Id. il a plu; ciel charge. 
Tr^l^g^re brise; ciel presque convert. 
Bonne brise ; beau ; ciel assez pur. 
Petite brise; beau; ciel pur. 
Beau ; quelques petits noages k grains. 



GUADELOUPE 



241 



DATES. 



Juillet. 
34 



HBCftlS. 



6 h. mat. 

7 h. mat. 
40 h. m. 
4 h. soir. 



tbhpArature. 



Thermomitre 
4 mcrcare. 



2i.5 
28.9 
28.3 
29.7 



Aoiit. 
30 



31 



7 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
4»> Z(y 8. 
5»» 30^ s. 
4 4 h. soir 
6 h. mat. 
8»»30'm. 
40>»3(Km. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
40»»3(Ks. 



Moyemie de 2 jours. . 



Septemb. 
4«f 



6 h. mat. 

7 h. mat. 
%^ Z(y m. 
9 h. mat. 
40 h. m. 
44»»30'm. 
4 h. soir. 
i h. soir. 
40 h. soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

4 h. soir. 
2«» 30^ 8. 
5»» 30^ 8. 
44 h. soir 
6>> 30^ m. 
7»»30'm. 

midi. 
4»» 30^8. 
6 h. soir. 
6 h. soir. 
7>> W s. 
44«»30'8. 



26.5 
28.9 
29.5 
30.8 
28.9 
26.2 
26.4 
29.5 
30.5 
30.5 
30.2 
26.3 



27.0 



Moyenne de 49 jours 



27.60 



25.8 
27.7 
29.2 
29.3 
30.7 
30.7 
30.5 
29.4 
27.0 
24.3 
27.4 
26.7 
28.9 
30.3 
30.8 
30.3 
28.4 
26.5 
27.4 
29.0 
30.4 
30.8 
30.4 
28.3 
27.3 
26.5 



27.5 



28.3 




28.3 



28.0 



27.5 



28.3 



I 



YBirrs. 



Calme. 

E. 

E. 
N. 0. 



Cahne. 

Id, 

Id, 

Id. 

E. 
Calme. 

Id, 

Id, 

Id, 

S. 
Calme. 

E. 



E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id, 

Id, 

E. 

E. 
S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
Calme. 

Id, 

Id, 
E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. B. 
E. S. B. 



ifcTAT DU CIEL BT EEMABQUBS DIYEBSBS. 



Beau; ciel assez pur; E. un peu charg6. 
Pet. br. ; beau ; ciel assez pur ; N. E. un peu charge. 
Petite brise; ciel couvert; petite pluie. 
Id, tr^beau ; quelques cumulus. 



Beau; ciel pur. 

Id. Id, 
Ciel couvert. 

Id. 
Petite brise; peu de nuages. 
U a plu; ciel 6toiM. 
Nuages nombreux. 
Ciel pur; nuages k VE. 
Beau; ciel charg^ au N. E. 
Petit souffle; temps lourd; tonnerre. 
Temps lourd; tonnerre. 
Brise moyenne; ciel pur; Eclairs nombreux. 



Obs. sid. 1. 1. 



Forte brise; ciel couvert. 
Bonne brise; nombreux nuages. 
Forte brise; il a plu assez fort. 
Bonne brise ; beau ; del assez pur. 
Brise moyenne; beau; guelques nuages. 
Forte bnse; beau; le ciel se couvre. 
Brise moyenne; beau; quelques nuages. 

Id, Id. Id. 

Beau ; ciel pur. 
Ciel couvert. 

Ciel couvert; nimbus sans pluie. 
Assez forte brise; ciel couvert; il pleut. 
Brise moyenne ; beau ; l^ers cumulus. 
Bonne bnse; 16gers nuages; stratus au N. E. 

Id, Id, Id. 

Id. Id, Id. 

Id, nuages nombreux peu 6pais. 
Beau; ciel pur, ^toil6. 
Ciel pur; montagnes couronn^. 

Id. l^ers nuages presque immobiles. 
Bonne brise ; Idgers nua^ ; montagnes couvertes. 
Brise moyenne; Id. Id. 

Id. Id. Id, 

Petite brise; Id, Id. 

Id, ciel pur. 
Ug^re brise; ciel couvert; petite pluie. 

49 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 


HBURBS. 


TEMPERATURE 

Thennom^tre 
4 mercure. 


dinima. 


VENTS. 


^AT DU CIBL BT REMARQUBS DIVERSB8. 


4850. 

Septemb. 

6 


5 h. mat. 
8 h. mat. 

6 h. soir. 

4 4 h. soir 

5 h. mat. 

7 h. mat. 
7»>30'm. 

8 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
40 h.soir 
6»»30'm. 
8 h. mat. 

midi. 
2 h. soir. 
5»» 30' s. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
44 h.soir 
6»» 30' m. 

7 h. mat. 
8»> 30' m. 
44 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
i^ W s. 
40^30's. 

8 h. mat. 
midi. 

5 h. soir. 
44 h.soir 

de 44 jours 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
44»>30'm. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
40«»30'8. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
midi 30". 
2 h. sou*. 
4 h. soir. 

6 h. soir. 
44»>30'8. 


25.3 
29.5 
29.9 
27.3 
25.4 
26.9 
28.5 \ 






Calme. 

Id. 

E.S.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

E.N.E. 

N.E. 

N. E. 

N.E. 

N.E. 

E.N.E. 

Calme. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

0. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

Calme. 

Id. 

E. 
Calme. 

Id, 
E.N.E. 
Calme. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

B. 

B. 


Ciel assez pur. 

Ciel pur. 

Petite brise; quelques nuages. 

Ciel pur, 6toil6. 

Ciel couvert. 

Nimbus au N. E. 

Ciel couvert au N. E. ; montagnes d^couvertes. 

Brise moyemie; ciel pur; ceinture de nuages. 

Forte brise; nombreux cum.; stratus au t^ plan. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. unpeucris. 
Assez bonne brise; ciel un peu charge. 
L^^re brise; stratus, montagnes couronnees. 
Ciel couvert au N. E. ; montagnes et Soufri6re 

parfailement distinctes. 
Petite br.; pluie chass^ de TE. parfois tr^s-forte. 
Forte brise ; pluie par grains. 
Petite brise ; nimbo-cumulus. 
Ciel couvert pluvieux. 

Pet. br.; nombr. cum.; pluie dans les montagnes. 
Bonne brise; 16ger cumulus; montagnes d^ag6es. 

Id. Id, la Souiri^re couronn. 
Presque calme; 1^. cum.; la Soufri6re couronn^. 
Assez forte br.: Id, Id. 




28.6 




7 
26 


27.7 






29.4 
30.3 
34.3 
34.3 

26.5 ; 

27.2 
27.8 

27.4 

27.8 

27.5 

26.2 ' 

26.5 \ 

27.9 

29.5 

30.2 

30.0 

24.6 

24.6 

24.8 

28.3 

30.3 

30.3 

30.4 

30.5 

24.0 


28.3 ; 










27 








26.6 . 






: ! ; ! ! 




28 








27.0 ; 




29 


• 27.0 




Petite brise; ciel 6toil6. 
L6g6re brise; ciel pur; montagnes d6gag6es. 
Brise moyenne; ciel pur ; montagnes d^ag^es. 
Petite brise; ciel pur; Soufri^re couronn6e. 
Brise moyenne; nuages nombreux chass^ de I'E. 
Par rafales; ciel charg6; pluie au N. E. 
Brise moyenne; ciel pur; l^rs nuages. 
L^^re brise; ciel pur; temps lourd. 
Petite brise; ciel pur, ^toile. 

Id. Id. montagnes charges. 














30 


28.0 
30.9 
29.0 
26.5 



25.5 
26.8 
29.9 
29.3 
29.4 
25.5 
26.8 
29.0 
30.7 
.30.8 
29.8 
28.8 
26.4 








27.8 




Bonne brise; ceinture de nuages un peu gris. 
Ciel couvert; horizon d^ag6. 
Ciel pur, 6toU6. 








Moyenne 


27.73 




Octobre. 

2 


26.6 
27.9 ' 


Menaces de pluie. 

Ciel couvert; grains de pluie. 

Assez forte br.; ciel assez pur; nimbus k 1' horizon. 

Gel couvert; l^ers petits grains. 

Ciel un peu moins couvert. 

L^ser nunbus; peu de pluie. 

Ciel pur; nuases ^levte k rhorizon. 

Ldg^re petite Ibrise ; del enU^rement pur. 

Brise moyenne; €[uelques nuages Taporeux. 

Id. ciel un peu couv.; montag. d^gag. 
L^re brise, ciel charge ; orage au lorn. 
Ciel assez pur; quelques cumulus. 
Brise moyenne; ciel pur, 6toil^ 
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HBUBBS. 


TEMPERATURE. 


VENTS. 




DATES. 


Thennomitre 
4 mercure. 


Minima. 


£tAT DU aSL BT REMABQUBS DIVER8BS. 


4850. 

Octobre. 

3 


7 h. mat. 
10 h. m. 
midi 30'. 

Z^ 30^ 8. 
6 h. soir. 
4I»»30'8. 

40 h. m. 
midi. 

\^ 30' 8. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
midi 30'. 
2 h. soir. 
4 h. soir. 
10»»30's. 
6»»30'm. 

9 h. mat. 

10 h. m. 
44 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
i h. soir. 
40»»30'8. 
6»»30'm. 
8»>30'm. 
9»>30'm. 
44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
5>> 30' 8. 

41 h. soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
3 h. soir. 
44 h. soir 

de 8 jours. 

6 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4»> 30' 8. 


25.5 \ 






E. 

E. 

N.E. 

0. 
N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
N.N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

S. 
Calme. 

Id. 
E.N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

0. 
Calme. 
N.E. 
Calme. 
E. N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

0. 
E.N.E. 
Calme. 

Id. 
N.E. 

Calme. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 


Petite brise : nombreux cumulus chass^ de TE. 




30.3 
30.8 [ 

28.0 1 
26.7 1 
25.4 ^ 






Bonne brise; ciel pur; quelques cumulus a TE. 
Tr^d- forte brise; nuages k diff<^rentes hauteurs 

chass^ k vitesses diff^rentes. 
Petite br. ; il a plu ; ciel couv. ; nimbus du N. E. 
Petite brise ; nuages nombreux 6pars. 
11 a plu : ciel pur , ^toil^. 
Ciel couvert; pluie dans la montagne. 
Id. forte pluie; orage. 
Id. pluie par intervalles. 
Forte brise; ciel couvert; moins obscur. 
Ciel entidrement pur; Soufridre d^gag^e. 
Id. Id. 




• • • . 
27.0 


.... 






. . . . 


4 


28.0 
26.8 
26.8 
27.7 
23.5 ] 






28 


25.3 


• . • . 




26.8 

27.5 

29.5 

28.8 

29.7 

25.0 

23.5 

27.7 

28.0 

28.6 

29.7 

29.4 

28.2 

29.5 

24.5 

24.5 

27.7 

2(».2 

29.7 

29.7 

34.0 

28.0 

25.0 j 

24.4 

25.8 

28.7 

29.2 

30.4 

30.4 

30.0 

25.2 












Id. quelques cumulus. 
Petite brise ; nombreux cumulus. 
Nombreux cumulus. 




26.7 


23.4 








Charge partout. 

Petite brise ; ciel pur , ^toil^. 

Pur; Soufri^re dwouverte. 


i9 


I . . , . 


.... 








Id. quelques cumulus. 
Id. Soufri^re couronn^e. 














Nimbo-cumulus ; montagnes couvertes. 

L6ger souffle ; nombreux nuages. 

Couvert; pluie. 

Petite brise; pas de pluie. 

Ciel plus ddcouvert. 

Ciel pur, 6toil^. 

Cirrus et stratus; montagnes d^couvertes. 

Stratus. 




26.3 


23.2 




.... 


.... 


30 


.... 


.... 














Quelques cumulus un peu gris. 

Id. temps lourd. 

Id. 
Nimbo-cumulus ; temps lourd. 
Nombreux cumulus. 




► 26.8 


23.4 














Petite brise; pur, etoil6; stratus. 
Beau; pur; montagnes dto)uvertes. 
Id. Id! Id. 


34 


\ . . . . 
















Id. Id. Id. 




26.9 


23.5 


L^r souffle ; quelques cumulus. 
Bnse moyenne ; Id. 
Temps lourd ; Id. 
Id. Id. 














Petite brise; ciel pur, 6toil6. 




25.4 
27.5 








Moyonne 


26.69 


23.30 




Novemb. 

4 

2 


27.9 


24.4 


Couvert; sombre; pluvieux. 
Pur ; nuages k Thorizon. 




28.0 
29.3 
30.4 
30.8 


.... 




Id. Id. 








Id. quelques lagers nuaees. 
Forte brise; nimbo-cumuTus. 
BoDue brise; quelques l^ers cumulus. 




27.7 * 


23.8 ' 



Ui 



OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4850. 
Novemb. 



3 

23 



24 
25 



26 



27 



28 



HBUBBS. 



3 h. soir. 
i h. soir. 
6 h. soir. 
40»>30's. 

5 h. mat. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»»30'm. 

44 h. m. 

midi. 
4*» 30' 8. 
2»» 30^ s. 
i 1 h. soir 
6 h. mat. 
1 4 h. soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
midi. 

4»» 30' s. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 
6»»30'm. 
7 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
4»» 30' s. 

3 h. soir. 

41 h. soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
41»»30'm. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
4»» Z(y s. 
7 h. soir. 
40»»30'8. 
7 h. mat. 
S^ W m. 
40 h. m. 
44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

6 h. soir. 
44^30' 8. 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
4 mercure. 



30.3 
30.i 
27.0 
26.7 
25.0 
23.7 
24.8 
26.8 
28.5 

29.6 

30.4 
30.8 
30.8 
25.8 
23.0 
24.8 
23.0 
25.2 
26.8 
28.8 
30.2 

34.0 

28.4 
26.7 
25.2 
24.2 
25.8 
26.4 
28.5 
29.7 
29.8 
29.3 

26.4 

25.8 
28.6 
29.2 
29.2 

27.0 
27.7 
25.2 
25.8 
24.0 
24.4 
25.0 
25.7 
25.8 
26.4 
26.4 
26.5 
25.6 
25.0 



27.7 



27.2 



25.9 



26.6 



27.3 



26.3 



24.4 



26.0 



22.8 



22.5 



22.2 



23.2 



23.8 



22.8 



VENTS. 



Calme. 

/d. 
N. E. 
N. E. 
Calme. 

Id, 

Id, 
E.N.E. 
E.N.E. 

E.N.E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 



N. E. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

Calme. 



Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 

Calme. 

0. 

0. 
N.E. 

N.E. 
E.N.E. 

N.E. 

N.E. 
Calme. 
E. 
E. 
E. N. E. 
E.N.E. 
Calme. 
E. N. E. 
E. N. B. 

N.E. 

N.E. 



ETAT DU CIEL ET REMARQUE8 DITBRSB8. 



Gros cumulus un peu gris. 
Quelques cumulus. 
Pur ; Domie brise. 
Id. Id. 
Pur. 

Pur : montagnes couvertes. 
Id. Id. 

Brise moyenne ; quelques cirrus. 
Brise moyenne; montagnes d^gag^es; Soufriere 

couronn^e. 
Brise moyenne ; montagnes d^g^tg^ ; Soufriere 

couronn^e. 
Brise moyenne; cirrus; quelques petits cumulus. 
Bonne bnse; pur ; quelques fvetits nuages. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. 6toil^. 
Ciel pur; montagnes d^couvertes. 

Id. bonne brise. 

Id. montagnes d^uvertes. 

Id. Id. 

Id. gros cumulus a Thorizon. 
L^^re brise; quelques cumulus k I'horizon. 
Bonne brise ; cirrus ; quelques cumulus a Tho- 

rizon. 
Quelques cumulus , quelques-nns gris , immo- 

biles. 
Faible brise; il a plu; ciel convert. 
Convert; quelques gouttes d'eau. 

Id. Id. 

Convert ; quelques nimbus ; peu de pluie. 
Nombreux nuages ; un peu couvert. 

Id Id. 

Petite brise ; quelques nuages un peu gris. 
Forte brise ; Id. 

Assez forte br.; Id. 

Assez forte brise ; quelques nuages un peu gris ; 

menaces de pluie. 
Assez forte brise ; couvert ; nimbus ; peu de 

pluie. 
Pur ; nuages dlev6s k Thorizon. 
L^er souiHe ; cirrus et cumulus un peu denses. 

Id. horizon tr^-charg^. 

Assez forte brise; pur; nombreux noages a Tho- 

rizon. 
Forte brise; il est tomb^ un fort grain. 
Brise moyenne; tr6s-charg6 an N. , pur ailleurs. 
Forte brise ; pluie assez continue. 
Petite brise; pur, 6toil^. 
Couvert ; petite pluie. 
Forte brise; couvert; temps k grains. 
Id. petite pluie par intervalles. 
Id. pas de pluie. 
Id. par rafales ; pas de pluie. 
Id. 
Assez forte brise ; moins sombre. 

Id. couvert ; nimbus sans pluie. 

L^dre brise; nuageux. 
Vent tr^-violent; presque temp^. 



GUADELODPE 



U& 



DATB8. 



4860. 

iovemb. 
29 



30 



HBIIBES. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
44»»30'm. 

4 h. 8oir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
i«» 30' s. 
40»»30'8. 
9 h. mat. 
41»»30'm. 

4 h. soir. 
± h. soir. 

5 h. soir. 
44»»30's. 



loyenne de 44 jours. 



TEVPiRATURE. 



Thennoni^tre 
4 mercure. 



t^mb. 



27 



28 



8 h. mat. 

9 h. mat. 
40»»30'm. 

midi. 

3^ 30^ s. 

7 h. soir. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»» 30^ m. 
44 h. m. 

midi. 
i^ 30' s. 
40»»30's. 
6»» 30' m. 

8 h. mat. 
40h. m. 
44 b. m. 
4 h. soir. 
2»» 30' 8. 

3»> 30' 8. 

i^ 30' s. 
44 b.soir 
6k30'm. 

9 b. mat. 
44»»30'm. 
4 b. soir. 
3»» 30' 8. 

minuit. 



25.8 
24.5 
23.9 
26.4 
2i.5 

2i.7 
23.7 
24.2 
24.6 
24.2 
24.2 
23.5 
23.5 
24.0 
24.8 
25.0 



26.0 
26.2 
27.2 
28.0 

26.7 

25.4 
25.4 
27.0 
27.8 
28.4 
28.5 
27.0 
26.7 
23.0 
24.4 
26.4 
25.8 
27.8 
27.4 

27.6 

26.7 
24.6 
23.0 

25.6 
27.6 
27.5 
27.3 
25.4 



23.5 



22.6 



26.06 



25.4 



26.6 



25.0 



25.3 



22.7 



22.2 



23.49 



24.4 



23.7 



20.8 



23.5 



VENTS. 



Calme. 
N. E. 
N. E. 

N. E. 
E. 

E. 

B. 

E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N. E. , 
N.E. 
N.E. 

E. 

E. 



E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
N.E. 
N.E. 

N. 
Calme. 

E. 

E. 

N.E. 

N.E. 
N. B. 

N.N.E. 



N.N.E. 
N.N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 



iTAT DU CIBL CT REMABQUBS DIYBBBBS. 



Ciel couvert, sombre; menaces de pluie. 
Forte brise; il a plu; ciel toiijours couvert. 
Id, pluie assez continue. 
Id. ciel moins sombre. 
Forte. brise; petite pluie par intervalles; forte 

pluie dans la montagne. 
Forte brise par intervalles ; pluie continue. 
Pluie continue tr^s-abondantc. 

Id. variable d*intensit^ ainsi que le vent. 
Brise moyenne; couvert; peu de pluie. 
Vent violent; bourrasques. 
M^me temps , fortes rafales. 
Id. Id. 

Id. rafales plus fortes. 
Quelques intervalles sans pluie; vent violent. 
Tr6s-fort: la pluie a cesse. 
Forte brise; ciel moins convert; nombreux nim- 
bus; peu de pluie. 



Obs. sid. 1. 1. 



Cbarg6 au N. et k TE.; pluie dans la montagne. 
II a plu ; nuages chass^ rapidement de TE. 
Bonne brise; plus d^couvert. 
Bonne brise; ciel couvert; deux couches; celle 

inf^rieure pluvieuse. 
Bonne brise; del plus d^gag^; plusieurs couches 

de nuages. 
Quelques nimbus avec pluie par intervalles. 
Assez bonne brise; cirrus; cumulus k I'horizon. 
Petite brise; cirrus tr6s-d^li^; cum. a Thorizon. 
Id. Id. unpeuau-dessusderhorizon. 

Id. Id. tr^s-d^li6s, r^pandus partout. 

Forte brise ; le ciel se couvre; la brise fnuchit. 
Ciel couvert; menace de pluie. 
Petite brise ; ciel couvert. 
Pet. br. ; ciel n^buleux ; nuag. mass^ sur la montag. 
Petite brise; couvert; quelques gouttes d'eau. 
Br. moy.; couv.; qq. gouttes d'eau dans la montag. 
Couvert ; quelques gouttes d*eau. 
Petite brise ; un peu moins couvert. 
Bonne brise; assez pur; l^rs cumulus; mon- 

tagnes nettes sur un fond de nuages. 
Bonne brise; assez pur; cumulus un peu gris; 

montagnes nettes sur un fond de nuages. 
Forte brise; assez pur; ga. Idgers nuages du N. E. 
L^er soudle ; pur , ^toue. 
Ldger soudle; pur; quelques l^ers nuages der- 

ri^re la montagne. 
L^er souffle ; petits erains; tr^s^peu de pluie. 
Bonne brise ; la. Id. 

Assez forte brise; nombreux cum.; qq.-uns gris. 
Bmme brise; pur; quelques cumulus a I'horizon 
Id. Id. etoill 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATB8. 



4850. 

D^mb. 

29 



30 



34 



HBURES. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

44 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

40»»30's. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

44 h. m. 

midi. 
4 h. soir. 
2^> 30' s. 
Z^ 30' s. 
i^ 30^ s. 
1^ 30' 8. 

minuit. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4»> 30' s. 
i^ SO' 8. 
44»»30'8. 



Moyemie de 7 jom^ . 



4854. 
Janvier. 

4er 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 b. mat. 
midi. 

4»> 30^ 8. 

3 b. soir. 
44 b. soir 
7»»30'm. 
9»»30'm. 
44>»30'm. 

4 h. soir. 
2>» Z(/ 8. 

5 b. soir. 
44»»30'8. 



TEMPl^RATURB. 



Thermomitre 
& mercare. 



23.7 \ 

24.4 

25.5 



28.5 ^ ^^-^ 



26.8 
26.0 
25.8 



23.6 
24.5 
25.3 
26.4 

27.4 

27.8 
28.3 
27.7 
26.0 
25.5 
25.0 
24.0 
25.7 
26.5 
27.4 
28.4 

28.8 
27.4 
25.0 



24.9 



25.9 



25.96 



23.2 
25.8 
26.8 
27.4 
27.8 
28.2 
24.0 
25.0 
28.0 
28.2 
29.4 
27.9 
27.0 
23.4 



25.4 



25.6 



Minima. 



VENTS. 



22.5 



24.3 



24.2 



22.44 



22.5 



22.4 



Calme. 

N. N. E. 



E.N.E. 
E.N.E. 

N. N. E. 

N. E. 
N.N.E. 

Calme. 

Id. 

N. E. 

N. E. 

N. E. 

E.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

N. E. 

N. E. 

Calme. 

Id. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. E. 

N.N.E. 
N.N.E. 
E.N.E. 



Calme. 

Id. 

Id. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 

N. 
N. N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 



^TAT DU CIEL ET RBMARQUES DIYERSBS. 



Assez pur; quelques l^g^res gouttes; un peu 

charge au N. 
Petite Brise; couvert; quelques I^g^res gouttes; 

l^ger nimbus du N. N. E. 
Pluie 16g6re et continue; pur au z6nitb; nuages 

compactes k I'horizon. 
Bonne brise; lagers nimbus. 
Brise moyenne ; moins couvert ; montagnes 16g6- 

rement couronn^es; cumulus k Thorizon. 
Petite brise; couvert; pluie dans la montagne. 
Faible br.; tr6s-couv. ; mont.compl6tement cach^. 
Assez forte brise dans les grains ; z^nitb pur ; 

pluie dans la montagne. 
Couvert; petite pluie fine. 
Pur; quelques cumulus k Tborizon. 
Brise moyenne ; cumulus un peu gris. 
Brise moyenne ; deux Stages de nuages k i*borizon ; 

Soufri6re couronn^e. 
Petite brise ; quelques cumulus traversent le ciel ; 

Soufri^re c-ouronn6e. 
Bonne br.; pur; qq. cum. k Thor.; Soufri^re cour. 

Id. Id. Id. Id. 

Forte brise; pur; qq. cumulus; TE. se couvre. 
Forte br.; nua^. tr6sH51ev6s; pi. dans la montagne. 
L^ger souflle ; 16g6re petite pluie ; couvert. 
Pur. 

Petite pluie assez continue ; couvert. 
Assez torte br.; l^g. petits nuag.; montagnes couv. 
Id. Id. Id. 

Id. pur; cum. a I'hor.; Soufri^re cour. 

Bonne brise; pur; cum. k I'hor.; Soufri^re couron. 
Tr^forte brise par interval les ; cumulus un peu 

plus compactes. 
Bonne brise; assez pur; cumulus k Thorizon. 
Bonne brise; pur, etoil(^. 



Pur au zenith ; cumulus k Thorizon. 
Nimbo-cumulus; 16g6re petite pluie. 
Couvert; petite pluie. 

Bonne brise ; nombreux cumulus un peu gris. 
Forte brise dans les grains ; couvert ; petite pluie. 
L^g(ire brise ; un peu couvert ; l^ers nimbus. 
L6ger souffle ; pur , 6toM. 

Id. Id. nuages nombreux k Thorizon. 

Petite brise ; pur ; gros cum. gris au-dessus de I'bor. 

Id. Id. cumulus moins denses. 
Bonne brise; nombreux cumulus; qa.-uns gris. 
Assez forte brise ; couvert ; pluie dans la montagne. 
Bonne brise; quelques nuages gris. 

Id. pur , ^toil6. 



GUADELOUPE. 



247 





HBURES. 


TE3 

Therm 
imei 


NP^RATURE. 


VENTS. 




DATBS. 


om^tre 
core. 


Minima. 


J^TAT DU CIBL BT BEMARQUBS DIYBRSBS. 


4854. 

Janvier. 

3 


7»> 30' m. 
8»» 30' m. 

44 h. m. 
4»> 30' s. 

2»» 30^ s. 

3»» 30' s. 

5 h. soir. 
41 h.soir 
7'>30'm. 
8fc30'm. 
40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 
44 h.soir 
6»>30'm. 
5 h. soir. 
7»» 30' 8. 
44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30'. 
4»> 30' s. 

3 h. soir. 

5»» 30' s. 

minuit. 
7»»30'm. 

9 h. mat. 
44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4»> 30' 8. 
2»» 30' 8. 

4 h. soir. 
5h. soir. 
44»»30's. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
44 h.soir 


24.8 
26.2 

28.5 

27.2 

27.5 
27.5 






E. 

E. N. E. 

E. 
E. 

E.N.E. 

Cahne. 

E. N. E. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E.S.E. 

E.S.E. 
E. 
E. 

Calme. 

E. 
N. N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 

E. 
Cahne. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

0. 
N.E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 


L^ger souffle ; leger cumulus ; Soufri^re couronn^. 
L^ger souffle; pur; cumulus a Thorizon; Soufri^ro 

couronn6e. 
Bonne brise; cumulus assez denses. 




.... 


.... 








L^ger souffle; assez convert; quelques gouttee 

d'eau ; nombreux cumulus. 
Petite brise ; quelques cumulus et cirrus ; Soufri^re 

Idg^rement couronn^e. 
Assez pur; quelques cumulus; Soufri6re 16g6re- 

ment cx)uronn^. 
Petite br.; pur; nuag. pluvieux dans la montagne. 
L^gdre frafcheur; pur; un seul nuage k I'E. 
11 a plu ; montagnes cachto ; qq. cirrus au zenith. 
Assez pur; qq. fegers cirrus ; cumulus k I'horizon. 
Petite brise, cumulus 16gers; Soufridre couronn^. 
Petite brise ; nombreux cumulus ; Soufri^re des- 

sin^e avec un plan de nuages. 
^ Petite brise ; un peu charg6 ; cumulus gris ; Sou- 

fri^re couronnee. 
Petite brise; nombr. cumulus; monl. couronn^es. 
L6g6re br.; zenith pur; nombr. cum. k Thorizon. 
Petite brise ; pur , etoil6. 
Assez pur; cumulus et pluie dans la montagne. 
Bonne orise; pur; quelques cumulus k Thorizon. 

Id. Id. 2toil2. 
Nombreux nuages ; quelques gouttes d*eau. 
Charge k Thorizon; nuages ^lev^s au zenith. 
Pluie dans la montagne; convert. 




25.2 


22.0 


4 


26.3 
23.8 
23.0 
26.3 

27.4 
29.0 

29.3 

27.8 
26.8 
23.0 
22.0 


i . . . . 
.... 

^ 25.4 


21.8 








5 


.... 






26.7 

24.2 

24.8 

22.0 ) 

24.7 

25.4 

28.4 

28.8 


25.4 


24.4 


6 


















L^g. br.; pluie dans la montagne ; zenith assez pur. 
Bonne bnse; cumulus; montagnes couronn^s. 










.... 




Bonne brise ; assez pur ; nombreux cumulus der- 
ri^re les montagnes couronn^s. 

Bonne brise ; assez pur ; nombreux cumulus der- 
riere les montagnes couronn^es. 

Brise moyenne; assez pur; nombreux cumulus 
derri^re les montagnes couronn6cs. 

Petite brise; pur et etoil6. 

Pluie dans la montagne; ciel couvert. 

Forte brise ; il a plu 16g6rement; nombreux cum. 

Quelques nuages. 

Horizon pur; montagnes couvertes. 

Bonne br.; cum. un peu gris ; pluie dans la montag. 

Assez forte brise ; l^er nimbus ; peu de pluie. 

Id. cum. un peu gns ; pi. dans la m. 

L^g. souffle; ciel couv.; t. lourd; pi. dans la mont. 

Ciel couv.; temps lourd; pluie dans la montagne. 

Assez pur; nombreux cumulus k Thorizon. 

L^ger souffle; quelques petits nuages. 

Petite brise ; ciel pur , ^toil6. 

Pet. br.; ciel pur ; cum. k Thor.; mont. couronnto. 

Bonne brise; nuages gris sur les montagnes. 

Petite br.; il a plu l^g^rement; nuag. 6pais k I'hor. 

Petite brise; pur au z6nith; nuages 6pais a Tho- 
rizon ; pluie dans la montagne. 

Petite brise ; pur au zenith; nuages ^pais k I hori- 
zon ; pluie dans la montagne. 

Bonne br.; ciel un peu couv.; pluie dans la monlag. 
Id, il a plu; Idgers grains. 




28.8 
26.7 
23.8 


25.0 


24.4 












.... 


7 


25.3 
27.9 
25.2 








26.2 


22.4 


8 


25.3 
27.4 
27.8 
28.6 
29.4 
29.6 
28.7 
26.9 
23.8 
26.0 
27.8 
28.3 
28.4 

28.3 

27.4 
25.0 




.... 






















> 26.0 


22.7 














9 




.... 










25.9 * 


22.7 ' 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 





HEUBBS. 


TEMPl^RATURB. 


VEIfTS. 




DATES. 




'" 


ETAT DU aEL BT EEMARQUBS DITER8E8. 






Thennomitre 


Minima. 










4 mercore. 








4854. 














Janvier. 














40 


7*»3(Km. 


25.0 .... 




Calme 


Pluie dans la montagne; nimbus. 

Brise moyenne ; un peu couvert; peu de pluie. 




9 b. mat. 


26.9 .... 


. , /. 


N.N.E. 




midi. 


28.8 .... 


.... 


N.N.E. 


Bonne brise; nombreux cumulus, surtout sur les 




4«» 3(K 8. 


28.2 > 25.2 


24.4 


N.N.E. 


montagnes. 
Forte brise; nombreux cumulus, surtout sur les 

montagnes. 
Bonne br.; assez pur au z^n.; cum. sur les mont. 




3 h. soir. 


26.7 .... 




N. N. E. 




i h. soir. 


26.8 .... 




N.N.E. 


Id. Id. Id. 




44»»30'8. 


23.7 / . . . . 




N.N.E. 


Forte brise; couvert; pluie par grains. 


44 


6»» 30' m. 


22.4 \ . . . . 




N.N.E. 


Id. Id. Id. 




8»>30'm. 


23.4 .... 




N. N. E. 


Id. Id. plus de pluie. 




9 h. mat. 


24.8 .... 




N.N.E. 


Id. Id. Id. 




4 h. soir. 


!?-^ 23 4 


22 3 


N. E. 


Id. nombr. nimbus ; pluie par intervalles. 




2 h. soir. 


24.0 ( ^^•* 


*i*i.O 


N. B. 


Vent violent ; nimbus. 




3»> 30^ s. 


25.8 .... 


.... 


N. E. 


Id. ciel moins convert. 




5>> 30^ s. 


25.4 .... 




N E 


Violentes rafales; nimbus ; peu de pluie. 
Id. couvert; pluie. 




44 h. soir 


24.0 .... 


. . . . 


N, E. 


42 


7^ 30^ m. 


24.2 \ . . . . 




N. E. 


Forte brise ; pur au zenith ; nimbus et pluie dans 
la montagne. 














4»»30's. 


T, «■' 


22.4 


N. E. 


Forte br.; nombr. nuages tr6s-^pais. 

Id. Id. pluie dans la montagne. 




3»> 30' s. 


N. E. 




4»» 30' s. 


26.3 .... 


.... 


N. E. 


Id. nimbo-cumulus parcourant le ciel. 




44 h. soir 


24.8 / . . . . 


.... 


N.E. 


Id. ciel couvert. 


13 


6 h. mat. 


22.4 \ . . . . 


.... 


N.E. 


Petite brise; ciel couvert; peu sombre; pluie dans 














la montagne. 




8 h. mat. 


23.8 


.... 


.... 


N.E. 


Brise moyenne ; ciel couvert ; forte pluie dans la 
montagne. 




9 h. mat. 


26.4 


.... 


. . . . 


N.E. 


Brise moyenne; moins couvert; horizon charge. 




40 b. m. 


27.0 




.... 


N.E. 


Brise moyenne; pur au z6nilh; pluie dans la 




44 h. m. 


27.5 2*-^ 


24.8 


N.E. 


montage. 
Petite brise ; quelques cumulus plus nombreux ; 
pluie dans la montagne. 




4^ 30^ 8. 
2»» 30^ s. 


28.4 
27.6 






N. 
N. 


Forte brise ; le ciel se couvre. 




.... 




Brise moyenne; il est tomb^ qq. gouttes d*eau. 
L6g6re brise; qq. I6gers nuages. 




k> Z(/ s. 


26.4 .... 


. . . . 


N.E. 




5 h. soir. 


24.6 / . . . . 


.... 


N.N.E. 


Id. Id. temps bumidc. 




4 4 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 


23.2 / 
24.5 ] 
25.0 






N. 

Calme. 

Id. 


Assez bonne brise; nombreux cumulus. 


U 


.... 




Pur; montagnes d6gag6es; Soufri6re couronn^. 
Cirrus ; nuages accumul^ derriftre les monUgnes. 
L6ger souffle; pur; nuages accumulte derri^re 
les montagnes. 




.... 






9 h. mat. 


25.2 J . . . . 




N. 














midi. 


27.6 1 . . . . 




N. 


Brise moyenne ; nuages ^lev^ au zenith ; mon- 
tagnes d^gag^es. 






) 24.4 


'26.8 * 






4 h. soir. 
3 h. soir. 
i h. soir. 


28.9 

• 25.8 

24.8 






N. 

Calme. 

Id. 


Pet. br.; le ciel se couvre; pluie dans la montagne. 
Le ciel se couvre ; pluie dans la montagne. 
Temps humide ; couvert; pluie dans la montagne. 
Id. Id. Id. 
















5 h. soir. 
minuit. 


24.4 
23.8 






Id. 
0. 








Brise moyenne ; I6gers grains. 
Grains lagers ; pluie dans la montagne. 


45 


7 h. mat. 


mv.xM j . . . . 

22.4 \ 




CaJme. 




8«»30'm. 
9 h. mat. 


23.5 
25.3 






Id. 
0. 


Nombreux cumulus ; pluie dans la montagne. 
Wg^re br.; l^rs grains; pluie dans la montagne. 
L^. br.; cum.; mont. d^gag^es; Soufri^re couron. 
Id. Id. Id. Id. 










40 h. m. 
midi. 


26.0 
26.8 






g; 




J 


24.0 




4k 30^ 8. 


27.4 / *^-^ 


0. 


Id. Id. Id. Id. 




3 h. soir. 


26.6 .... 


. . . . 


E.N.E. 


Petite brise; le ciel se couvre; nimbus; quelques 
gouttes d*eau. 




4 h. soir. 


25.9 .... 


.... 


E. N. E. 


Bonne brise; un peu couvert; nimbo-cumulos. 
L^er souffle ; ciel pur; qq. nuag. dans la moDtag. 




44 h. soir 


23.3 


/ . . . . 


.... 


E. N. E. 
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1UTB8. 



4854. 

Janvier. 

46 



47 



48 



49 
20 



21 



HBURBS. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9«»3(Km. 

44«»3(Km. 

midi 3(K. 
i h. soir. 
7^ 30' 8. 
44 h.soir 
7«>30'm. 

9 h. mat. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
3»» 30^ 8. 
5«» 30^ 8. 
7«> 30' s, 

minuit. 

7 h. mat. 

S^^SO'm. 
9 h. mat. 

4 h. soir. 
2»» 30^ s. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

44 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
8 h. mat. 
8^ 30' m. 
9«» 30^ m. 

midi. 
2 h. soir. 
i b. soir. 
5 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h.soir 

8 b. mat. 

9 h. mat. 
40h.m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
i»» 30^ 8. 
5 h. soir. 

8 h. soir. 
minuit. 



TEMPiRATURE. 



ThennomMre 
imercure. 



24.8 \ 



23.i 

26.5 

28.2 

28.0 
27.0 
24.3 
24.8 
24.4 

27.0 
28.0 
28.2 
27.7 
26.5 
25.2 
23.2 
23.4 

25.0 

25.4 

26.8 
26.5 
24.6 

23.7 



/ 24.6 



25.3 



23. 



23.8 
24.8 



:i 



26. 

23.0 

24.6 

25.8 

26.6 

26.5 

26.6 

26.2 



22.2 
20.8 
24.5 
25.2 
26.9 
27.4 
27.2 
27.4 
26.7 
26.4 

23.5 
24.8 



24.8 



23.7 



24.7 



Minima. 



20.3 



23.8 



20.3 



24.7 



49. 



20. 



VENTS. 



Calme. 
N.E. 
N. E. 
N. B. 

N.E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.N.E. 

N. N. E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 



N.N.E. 

N.N.E. 

N. N. E. 
N.N.E. 

N.N.E. 

N. N. E. 

N. N. E. 
E. N. E. 

N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

0. 

0. 
Gahne. 
N.E. 

N.E. 
Catme. 

Id. 

Id. 

E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

N.N.E. 
N.N.E. 



^AT DU CIEL BT REMARQUES DrVBRSBS. 



L^r cirrus; montagnes d^ag^; Soufri^re cou- 

ronn^e. 
L^ger souffle ; le del se couvre ; pluie dans la 

montage. 
Petite bnse; cumulus nombreux sur les mon- 
tagnes. 
Brise moyenne; l^ers cumulus; montagnes d^ 

gag^es; Soufri^re couronn6e. 
Bonne brise; nombreux cumulus; chars6 au N. 
Id. cumulus traversant le cieT. 
Id. beau ; l^^ers cumulus. 

Id. pur, ^toil6. 

Grand vent; l^ers cumulus; nimbus dans la 

montao;ne. 
Forte bnse ; del pur; qq. nuages sur les montag. 
Id. let. Id. 

Id. Id. l^ers cumulus. 

Id. lagers cumulus. 
Id. Id. 

Petite brise; quelques nimbus s'^l^vent du N. 

Id, petits grains par intervalles. 
Vent violent ; convert ; pluie assez forte par in- 
tervalles. 
Forte brise; couvert; pluie assez forte dans les 

montages. 
Forte brise ; couvert ; pluie assez forte dans les 

montagnes. 
Assez forte brise; gros cumulus; petits grains. 

Id. couvert ; pluie dans la montagne. 

L^g^re brise ; couvert ; sans pluie ; nimbus par- 

courant le ciel. 
Forte brise; nuages k grains; pluie dans la mon- 



Forte brise ; couvert ; petite pluie avec grains. 
Petite brise; cumulus; montagnes degagto; Sou- 

fri^ro couronn^e. 
Forte brise ; nimbus sans pluie. 
Pur ; montagnes d6gagto; Soufrito couronn^. 
Id. Id. Id. 

Id. l^ers nuages; Soufriftre d^g^. 
Ldger souffle; lagers nuages; Souifriere d^gag^. 

Id. rares cumulus. 
Rares cumulus, quelques-uns trte-compactes. 
L^dre brise; rares cumulus; montagnes et Sou- 

fridre d^ag^s. 
Brise moyenne ; pur , 6toU6. 
Pur,6toil^. 

Qrrus au zenith; nuages sur les montagnes. 
Le ciel se couvre ; pluie dans les montagnes. 
Trto-faible brise ; cumulus ; montagnes charg^es. 
Cumulus; Idg^res gouttes ; montagnes couronn^. 
Id. chass^ lentement du N. B. 
Id. Id. 

Petite brise; cumulus chass^ lentement du N. E. 
Petite brise ; pur, qudques cumulus sur les mon 



Obs. sid. X. I. 



Petite brise ; pur , ^toil^. 

Br. moyenne ; nombr. comulus ; menaces de pluie. 

51 



350 



OBSERVATIONS MfillfiOROLOGIQDES. 



DATS8. 



1854. 

Janvier. 

23 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



HBUBBS. 



TBMP^RATURB. 



Thermom^tre 
4 mercare. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
H h. m. 

midi. 

4»» 30^ s. 
I 3 h. soir. 
; 4 h. soir. 

6»» 30' 8. 

44 h.soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30'8. 
7»» 30' m. 
8»»30'm. 

9 h. mat. 
midi. 

4 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
9 h. soir. 
44 h.soir 

8 h. mat. 
8»>30'm. 

44»»30'm. 

4 h. soir. 
3>* 30^ 8. 
4>> 30^ 8. 
8 h. soir. 

4 4 h. soir 

8 b. mat. 

9 b. mat. 
midi 30'. 
2k 30' 8. 

5 h. soir. 
44>*30's. 
7 b. mat. 
9 h. mat. 
4 4h30'm. 
4 h. soir. 
2»» 30^ 8. 
44»»30's. 

7 h. mat. 

8 b. mat. 
9»»30'm. 
44 b. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
4»» 30' 8. 

minuit. 



24.2 
25.7 
27.2 
27.9 
28.2 
28.7 
27.5 I 

27.4 ' 
25.9 

24.5 , 
25.3 ' 
26.8 
27.2 
28.2 
28.0 
27.8 
26.7 
24.8 
24.5 
24.4 
25.9 
26.7 
27.2 
27.7 
26.9 
26.3 
24.2 
24.0 
24.7 
26.4 

28.0 
28.2 
25.6 
25.4 
24.0 
24.0 
24.8 
25.8 
27.0 
27.4 
25.2 
24.0 
24.7 
26.8 
27.4 
27.8 
27.0 
23.8 
24.3 
26.4 
27.0 
28.0 
28.4 
28.0 
27.0 
26.5 
24.8 



Minima. 



25.3 


24.5 




. . . . 


25.5 * 


22.8 ' 


















24.9 


22.8 



24.8 



24.5 



22.3 



24.3 



25.0 



25.4 



23.3 



22.6 



VKNT8. 



Calme. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 
N.E. 
N. E. 

E. 
N.N.E, 



N. E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

Calme. 

N.E. 

N. E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N. E. 

N.E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 

Id. 

Id, 

E. 

E. 

E. 



E. 
E. 
E. 



ifcTAT DU aSL BT REMARQUBS DIVBRSBS. 



Zenith assez pur; horizon N. charge. 

Petite br. ; lagers petits nuages ; montagnes gamies. 

Assez forte brise ; pur au zenith ; se charge au N. 

Bonne brise; nombreux cumulus. 

Assez forte brise; nombreux cumulus. 

Assez forte br. ; nombr. cum.; Soufri^re couronn^. 

Bonne brise; nombreux cumulus; zenith pur. 

Id. Id. Id. 

Br. moyenne; Id. Id. 

Forte brise; Id. Id. 

Id. nimbus ; pluie dans la montagne. 
Violentes rafales; zenith pur; cum. ^ Thorizon. 
Forte brise ; nombreux cumulus k Thorizon. 
Forte br.; cum. compactes au-dessus des montag. 
Id. Id. 

Id. Id. 

Brise moyenne; cumulus; qq. gouttes d*eau. 

M. Id. ciel 6toil^. 

Bonne brise ; pur . ^toil6; montagnes gamies. 
Petite brise; z^nitn pur; nuages sur la montagne. 
Id. cumulus entasses sur la montagne. 
Id. Id. un peu gris. 

Brise moyenne; un grain; nimbus. 
Forte brise ; nimbus , la pluie approcbe. 
Tr^-faible brise ; cumulus ; montagnes charg^es. 
Un grain j montages charge. 
Bonne bnse ; pluie ; convert. 
Tr6s-16§6re bnse ; pluie ; 16gers nimbus. 
L^^re Drise; pur; cumulus a Thorizon. 
Brise moyenne ; cumulus au zenith ; pluie dans 

la montagne. 
Br, moyenne; cum. un peu gris. 
Assez forte br.; Id. menaces de pluie. 

Brise moyenne ; il a plu ; nimbo-cumulus. 
Petite br.; pur au zenith; charge dans la montag. 
Grains par mtervalles. 
Petite brise; il a plu; pur, ^toil^. 
Bonne brise; pluie dans la montagne; nimbus. 
Forte brise ; ciel plus d^ag^ ; cumulus. 

Id. nimbus ; pluie par intervalles. 
Bonne bride ; z^nitb pur ; quelques cumulus. 
Id. 16gers petits cumulus. 
Id. auelques nuages ^toil^. 
Petite brise; zenith pur; nuages sur la montagne. 
Bonne brise ; zenith pur; nuages sur la montagne. 
Forte brise ; Id. Id. 

Id. quelques gouttes d'eau ; nimbus. 
Tr^s-forte bnse; pea de pluie; nimbus. 
Pur, 6toil6. 

Pur au zenith ; nuages sur la montagne. 
Pur au u^n.; nuag. sur la montag.; Soufri^re cour. 
Bonne br.; pur au zenith; nuag. sur la montagne. 

Id. Id. Id. 

Forte br.; Id. Id. 

Assez forte br.; menaces de pi.; nuages vaporeux. 
Assez forte brise ; I4g. cumulus ; qq. gouttes d'eau. 
Bonne brise; l^r cumulus ; assez pur. 
L^er souffle; pur, ^toil^. 
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HBURBS. 


TBMPi^TURB. 


VBNT8. 




DATBS. 


Thennom^tre 
4 mercare. 


Minima. 


^TAT DU CIEL BT EBMARQimS DIVBR8BS. 








4851. 

Janvier. 

29 


7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44»»30'm. 
midi 30^. 

2 h. soir. 

3 h.soir. 
5 h. soir. 
44 h.soir 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h.soir. 
2 h. soir. 
3»» 30^ 8. 

5»» 30' s. 
4 4 h. soir 
7h.mat. 

8 h. mat. 
midi. 

2 h. soir. 

4 h. soir. 

5 h.soir. 
44 h.soir 

de 34 jours 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

9 h. mat. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
3»> SO' 8. 

5 h. soir. 

8 h. soir. 
44 h.sou* 
8 h. mat. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30^ 
4»» 30^ 8. 

3 h. soir. 
5»» 30' 8. 
44 h.soir 


23.0 ^ 






E. 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Calme. 
Id. 
E. 
E. 
E. 
E. 

' E.* * 

N. E. 

E. N. E. 
Calme. 

Id. 
E.N.E. 
E. N. E. 

E. 

Calme. 

Jd. 

Calme. 

Id. 

Id. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 
Calme. 
N.E. 

Calme. 
fd. 
Id. 
Id. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

N.E. 


L^g^re brise ; pur ; quelques nuagps au-dessus des 

monUgnes. 
Bomie brise ; lagers cumulus. 
L^g^re brise; pur ; gros cum. au del^ des montag. 
Bomie brise : pur : quelques cumulus : stratus. 

Id. Id. Id. Id. 
Forte brise ; pur ; quelques stratus k TO. 
Bomie brise; pur; quelques cumulus. 
Id. nombreux nuages gris. 
Ciel pur, 6toil6. 
Ciel couvert. 




25.8 
27.0 
27.9 
28.3 
27.8 
27.4 
26.5 

24.4 i 

24.5 ^ 
27.0 
27.7 
28.4 
28.0 
28.3 
27.0 

25.4 
24.2 / 
24.0 ^ 
25.0 J 
27.2 
28.0 
26.9 
25.4 
23.8 














25.4 


23.4 




















30 












Forte brise ; ciel pur ; cumulus k rhorizon. 

Id. cirrus transparents ; cum. k Thorizon. 

Id. nuages ^lev^s ; cumulus k Thorizon. 

Id. fd. Id. 
Nuages 61ev^; formes de cirrus. 
L6g6re brise; cirrus transparents; cumulus au- 
dessus. 
Bonne brise ; deux stratus traversent le ciel ; cum. 
















' 25.2 


23.9 








34 




.... 


Brise moyenne; pur et 6toil6. 

Cirrus au zenith ; pluie dans la montagne. 

Ciel couvert; pluie dans la montagne. 

Petite brise; nombreux cumulus et cirrus. 

Brise moyenne; z^nithaasez pur; lagers cumulus. 

Tr^faiblc brise; zenith assez pur; cirrus. 










24.8 ' 


'24.0' 








U est tomb^ quelques gouttes; nimbo-cumulus. 
L6ger nimbus ; peu de pluie. 










22.0 
23.3 
26.7 






Moyemie 


24.96 


24.94 




F^vrier. 

i|er 






Ciel couvert; pluie. 
Id. Id. 














Id. nimbus par intervalles. 
Brise moyenne; nunbus lagers; peu de pluie. 
Id. Id. pas de pluie. 
Id. id. un peu de pluie. 
Petite brise; zenith pur; moiitagnes couvertes; 

pluie dans la montagne. 
Forte brise; nimbus; pluie. 
Nimbus; pluie. 

Assez forte brise ; pluie et nimbus. 
L6ser nimbus et pluie toute la joumte. 
Ciel couvert; pluie dans la montagne. 
Cirrus parcourant le ciel: cumulus a Thorizon. 
Id. Id. 




27.3 
26.8 
25.9 
25.0 

23.2 
23.0 
22.5 
22.3 
20.5 
22.0 
24.9 
25.7 
26.6 
27.4 
27.3 

26.6 
24.7 
23.3 








24.3 


20.6 


2 

3 


23.0 


20.6 




















Assez pur au zenith ; pluie dans la montagne. 
Bonne Dr.; assez pur au z^n.; pluie dans la mont. 
Id. nombreux cumulus ; quelques-uns gris. 
Brise moyenne; larges stratus traversant le ciel , 

cumulus sur les montagnes. 
Brise moyenne ; cumulus; quelques-uns gris. 
Petite brise; zenith asses pur. 

Id. lagers nimbus; qq. gouttes d'eau. 










24.4 


49.5 










1 
. . . 1 • . . ■ 




....'.... 
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OBSERVATIONS MlfeTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4854. 

F^vrier. 

4 



9 
40 



HBURBS. 



8 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 
% h. soir. 
3 h. soir. 
i^ 3(K s. 
5>» Z(/ 8. 
1^ W s. 
40»»30's. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4»> 30^ 8. 

3 h. 8oir. 

1^ 30^ 8. 

minuit. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
4»» 30' 8. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. soir. 
minuit. 

7»»30'm. 

9 h. mat. 
midi. 

2»» 30^ 8. 

3 h. soir. 
5»* 30^ 8. 

1^ W 8. 

40 h. soir 

7 h. mat. 
8«»30'm. 

4 h. soir. 
i^ 30^ 8. 
i h. soir. 

5 h. soir. 

8 h. soir. 
4 4 h. soir 
7 b. mat. 
7 h. mat. 
9h. mat. 
4 h. soir. 
3 h. soir. 
7 h. soir. 

44 h.soir 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
4 mercure. 



25.2 
25.9 

27.6 
27.6 
27.0 
26.6 
25.8 
24.0 
24.0 
24.9 

25.8 
26.4 
27.0 

28.0 
27.3 
23.2 
22.5 
22.8 
24.0 
26.7 
27.0 
27.6 
28.9 

27.6 

26.0 
24.0 
23.2 
24.7 
26.4 
27.6 
28.3 
27.4 
25.0 
23.2 
23.2 
23.8 
25.2 

27.5 
27.6 
26.3 
25.4 
24.0 
24.0 
24.0 
22.8 
25.7 
27.8 
27.8 
24.0 

23.4 



25.0 



24.4 



24.8 



24.7 



24.7 



25. 



24.5 



20.2 



24.7 



24.5 



49.6 



24.9 



20. 



20. 



VENTS. 



Calme. 



N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
Calme. 
N.E. 
E. 

CaJme. 
E. 

N.E. 

N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 

Id, 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
CaJme. 

/d. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

Calme. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

Calme. 

N.E. 



iTAT DU GIEL BT RBMARQUES DITEB8B8. 



Cumulus; quelques nimbus. 

Assez bonne brise; zenith pur; nuages sur la 

montagne. 
Bonne brise; z^nitb pur; cumulus k lliorizon. 
Assez forte brise ; zenitb pur , cum. k Thorizon. 
M. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Petite brise; 16gers cumulus; pluie dans la mont. 
Pur, 6toil6. 
Bonne brise ; 6toil^. 
Bonne brise; stratus au zenith; cumulus sur la 

montagne. 
Stratus plus d^li^s; cumulus sur la montagne. 
Brise moyenne; stratus en filets trto-minces. 
Forte brise; stratus en forme de cirrus; cumulus 

k rborizon. 
Assez forte brise; l^rs nuages. 
Bonne brise ; cirrus tr^l^ers r^pandus partout. 
Petite brise; pur, 6toil6. 

Id. Id. Id. 
Nuages ^pais, ^lev^, accumul^ k Tborizon. 
Convert ; quelques gouttes ; lagers nimbus. 
Bonne brise; cumulus un pen gris. 
Assez forte brise ; nimbo-cumulus. 
Bonne brise; nimbo-cumulus. 
Bonne brise ; z6nith pur ; quelques cumulus ; mon- 

tagnes d^a^^ ; Soufri^re couronn^. 
Assez forte bnse ; zenith pur ; quelques cumulus ; 

montagnes d^gasdes ; Soufri^re couronn^. 
Br. moyenne ; zenith pur ; qq. cum.; Soufri^ ooor. 
Petite brise; ciel pur, ^toil^. 

Id. Id. Id. 

Br. moy.; ciel pur ; qq. cum.; mont. d6e.; Souf. cour. 

Id. Id. Id. Id. Id. 

Assez forte brise; nombr. cum.; cbarg^ au N. 
Bonne brise ; tr^-beau ; Soufri^re l^rem. cour. 
Id. Id. zenith pur; qq. nuages. 

Petite brise ; tr^beau ; qq. cumulus epars. 

Id. pur, 6toil6. 
Ciel convert; petite pluie. 
Pur au zenith ; cumulus ; pluie sur les montagnes. 
Assez forte brise; 16g^res gouttes; del assez pur; 

Soufridre couronnee. 
Brise moyenne ; nombreux cumulus un peu gris. 
Assez forte br.; pur ; montagne et Soufriere d^g. 
Bonne br.; pur ; montagne et Soufriere couronn^es. 
Petite br.; Id. Id. Id. Id. 

Pur ; quelques l^ers nuages. 
Bonne br.; pur, etoil^; qq. l^^res gouttes d'eau. 
Convert ; pluie dans la montagne. 
Quelques petits nimbus; pluie dans la montagne. 
Cumulus; 1^6res gouttes; pluie dans la montag. 
Bonne brise; 16gers nimbo-cumulus sans pluie. 

Id. l^ers nuases ; Soufriere couronn^. 
L^rs nimboK^umulus aonnant k peine quelques 

gouttes d'eau. 
Petite brise; zenith pur; nuages un peu gris sur 

les montagnes. 



GUADELOUPE. 
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DATB8. 


BBUABS. 


4854. 




P^vrier. 




44 


?»> 3(K m. 




40 h. m. 




4 h. soir. 




2»» 30' 8. 




5 h. soir. 




4 4 h. soir 


42 


7 h. mat. 




8 h. mat. 




4 h. soir. 




3 h. soir. 




44 h. soir 



TBMPillATURE. 



Moyennc de 12 jours. 



Mars. 



43 



4i 



7 h. mat. 
<"» 30^ 8. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
40»»30's. 

6 h. mat. 

7 h. mat. 
9 h. mat. 
40 h. m. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 
b^ 30^ s. 
7»» 30' 8. 
44 h.soir 

6 h. mat. 

7 h. mat. 

8»» 30' m. 

40 b. m. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 
3»> 30' 8. 

5»> 30' 8. 

8 h.soir. 

4 1 li. soir 
6 h. mat. 
8 h. mat. 

9»»30'm. 

midi 30'. 

4*» 30' 8. 

3 h. soir. 
5t» 30' 8. 
8 h. soir. 
40»>30's. 



ThermomAtre 
4 mercure. 



23.8 
24.5 
25.3 
26.4 
23.8 
23.0 
22.2 
24.0 
27.2 
26.0 
23.0 



25.2 

27.8 
27.8 
25.0 
23.0 
23.2 
25.0 
28.2 
29.0 
27.8 
28.2 
28.5 
25.8 
24.8 
23.6 
23.3 
23.6 

24.3 
26.4 
27.9 
27.9 
27.4 

25.1 
24.0 
23.7 

22.7 
25.6 

27.4 

27.9 

28.0 
27.4 
25.0 
22.6 
23.0 



23.4 



23.9 



24.32 



25.0 



25.7 



24.7 



24.8 



Minima. 



20.4 



49.2 



20.54 



23.: 



20.8 



22.4 



24.7 



VBlfTS. 



E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 
Calme. 

E. 

E. 
Calme. 



Calme. 
N. E. 
Calme. 
N. E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 
N. E. 

Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 

Calme. 

E. 
Calme. 

Id. 

E. 

E. 
E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E, 
Calme. 



ttkT DU aBL ET RKMAEQaBS DIVBRSM. 



Forte brise; couvert ; pluie dans la montagne. 
Assez forte brise; couvert; pluie assez forte. 

Id. Id. par grains. 

Id. Id. par intervalies. 

Pluie assez forte dans la montagne. 
Couvert ; pluie par intervalies. 
Forte brise ; couvert ; nimbus. 
Couvert; pluie dans la montagne. 
Assez forte brise; nimbus; peu de pluie. 
Vent violent; nimbus; pluie dans la montagne. 
Couvert; nimbus. 



Obs. sid. i. I. 



Pur ; auelquos cumulus sur la montagne. 

Forte orise ; quelques cumulus sur la montagne. 

Nombreux nuages un peu gris ; pluie dans la mont. 

Pur ; qq. nuages au-oessus des montagnes. 
Id. Id. 

Couvert ; pluie dans la montagne. 

Un peu moins couvert; grains dans la montagne. 

Assez forte brise ; cumulus chased de TE. 

Id. noml)r. cumulus; qq.-uns ^is. 

Forte brise; nombreux cumulus; qq.-uns gris. 
Id. nuages ^lev^. 

Bonne brise ; nuajges pommeles. 

Br. movenne ; zenith pur ; qq. nUag. dans ies mont. 
la. Id. cemturesurles montag. 

Id. Id. 4toil^. 

Ciel couvert; pluie dans la montagne. 

L^er souffle; pluie sur la Soufri^re ; nimbus 
du N. B. 

Un peu couvert; il a plu ; Idlers nimbus. 

Brise moyenne; nimbus; pluie dans la montagne. 
Id. cirrus et cumulus. 

Bonne br.; cirrus au zenith; nuages sur la mont. 

Assez forte brise; cirrus plus d^velopp^; cumu- 
lus au-dessous. 

Grro-stratus ; nuages sur la montagne. 

Brise moyenne ; cirrus par tout le ciel. 

Zenith assez pur; quelques 16g^ nuages. 

Un peu de pluie ; ciel un peu couvert. 

Petite brise ; quelques nuages au zenith ; monta- 
gnes tr^-chargees. 

Assez forte brise ; deux filets de stratus au zenith ; 
montagnes couvertes. 

Assez forte brise ; cumulus un peu gris ; Soufri^re 
couronn^. 

Assez forte br. ; cum. un peu ^ris ; pi. dans la mont. 

Forte brise; cum. un peu gris; menaces de pluie. 

Brise mod^r^ ; cirrus presque imperoeptibles. 
Id. nimbo-cum.; qa. ^outtesd'eau. 

II a pki; couveri; menace de pluie. 

52 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4854. 

Mars. 

46 



17 



48 



49 



20 



S4 



HBURBS. 



6>»3(Km. 

8 b. mat. 

9 h. mat. 
midj. 

4 h. soir. 
2»> 3(K 8. 

3«» 30' s. 

5 h. soir. 
8 h. soir. 
44»»30's. 
6»» 30' m. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
44 h. m. 

midi 30^. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4»» 30^ 8. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 

4 4 h. soir 

8 h. mat. 
9^ Z(y m. 

midi. 
2«» 30^ s. 

4 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
4 4 h. soir 

8 b. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 
4 h. soir. 

3 h. soir. 
i h. soir. 
7>* 30^ 8. 

4 4 h. soir 
7»»30'm. 

9 b. mat. 
9^ 30' m. 
40 h. m. 

midi. 

2 b. soir. 
3«» 30^ s. 

5*8^8. 
8 b. soir. 
44 h. soir 
7 b. mat. 



TEMPERATURE. 



Thermomitre 
4 xncrcure. 



23.7 
27.4 

27.6 

28.3 
28.5 
28.4 

27.5 

26.5 
23.5 

23.8 
23.0 

24.0 

27.0 

27.8 

28.0 
28.6 
28.0 

26.4 
24.8 
24.2 
24.0 
27.4 
28.4 
28.3 
28.0 
27.6 
26.0 
25.0 
25.0 
23.2 
24.5 
27.0 
28.0 
28.3 
26.9 
25.0 
24.2 
26.8 
28.0 
28.4 
28.4 
28.8 

28.8 
27.6 

26.0 
24.7 
239 
25.2 



25.5 



25.0 



25.8 



24.6 



25.9 



25.7 



Minima. 



24.8 



20.4 



22.6 



22.4 



22.8 



23.2 



VENTS. 



Calme. 



E. 
E. 
E. 



E. 

Calme. 



Calme. 



E.N.E. 



E. N. E. 
E.N.E. 
E. N. E. 

Calme. 

E. 
Calme. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
E. N. E. 



E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E.N.E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

E. 

Calme. 

Id. 

E. 



AtAT DU GIBL BT RB1IARQUB8 DIYBRSBS. 



Quelques nuages ; montagnes tr^-cbarg6es. 

Assez forte brise; cumulus un p^u gris; pluie 
dans la monta^ne. 

Forte brise; nimDO-cumulus; pluie dans la mont. 

Bonne brise ; l^ers cumulus ; Soufri^ couronn^. 

Assez forte brise ; qq. cirrus ; cum. en dessous. 

L6g^re brise ; l^ers nuages ; montagnes l^re- 
ment couronn^s. 

Brise moyenne; cirro-cumulus; montagnes Inc- 
rement couronn^es. 

L^re brise; l^r cirrus; nuages dans la mont. 

Lagers cumulus ; pur, eloil6. 

Assez forte brise au passage de nimbo-cumulus. 

Convert; pluie dans la Soufri^re ; nimbo-cu- 
mulus. 

Assez forte brise ; il a plu ; cumulus ; pluie daus 
la montagne. 

L^g^re petite brise; nimbo-cumulus; convert; la 
pluie s*avance. 

Assez forte brise; zenith pur; nuages dans la 
montagne. 

Forte brise; zenith pur; nuages dans la montagne. 

Bonne brise ; entidrement pur. 

Forte brise ; ouelques nuages; montagnes decou- 
vertes ; Soulri^re couronn^e. 

Quelques nuag.; mont. d^uv.; Soufri^re cour. 

Leg^re brise; pur; qq. nuages sur les montagnes. 

Cirro-stratus au z^nitn; nimbo-cumulus au N. 

Bonne brise; l^rs nuag. traversant rapidement. 

Assez bonne brise ; assez pur ; cirrus d^li^. 

Bonne brise; montagnes nues; cirrus d^lids. 

Bonne brise; enti^rement pur ; nuag. sur la mont. 

Assez forte br.; Id. Id. 

Bonne brise; enti^r. pur; Soufri^re presque pure. 

Pur ; ouelques stratus. 

Assez lorte brise ; pur , ^toil6. 

Brise moyenne; cirro-cum. et cum. un peu gris. 

Forte brise, par rafales; convert; pluie. 

Assez forte brise ; pluie dans la montagne. 

Id. moins convert; cinxH^umulus. 

Bonne br.; cirro-cum.; Idgers nuages au-dessous. 
Id. nuages peu denses. 

Forte brise; nuages assez ^lev^s. 

Bonne brise ; pur , 6U)\[L 
Id. Id. Id. 

Forte brise; large stratus au N.; 1^. cum. a Tbor. 
Id. cirrus; l^ers nuages au-dessous. 
Id. Id. Id. 

Id. cirrus imperceptibles. 

Forte brise; stratus peu distincts; nuages au- 
dessus des montagnes. 

Assez forte br.; nuages nombreux cbass^ de VE. 

Assez forte brise; stratus et cirrus; quelques 
nuages sur la mer. 

L^dre brise ; cirrus et cirro-cumulus. 

Pur, ^\oM. 
Id. Id. 

Assez forte brise; cirrus ^pars; cum. k rhorizon. 



GUADELOUPE 
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DATB8. 


HSUBBS. 


TBMP^RATUB 

Thennom^tre 
imeroure. 


B. 

Minima. 


VBirrs. 


kVKT DU CIEL BT BBMARQUBS DIVBB8B8. 


4854. 

Mars. 

23 


8 h. mat. 

40 h. m. 
#midi. 
8 h. soir. 
40 h. soir 
7»»30'm. 
8»>30'm. 

44»»30'm. 
4 h. soir. 

3 h. soir. 
4»> 30' s. 
8 h. soir. 

miDuit. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40h. m. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 
44 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 
44 h. m. 
midi 30'. 
2 h. soir. 

3»» 30' s. 

5 h. soir. 
8»» 30' s. 
4<»»30's. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4 h. soir. 

6 h. soir. 
8»> 30' s. 
44 h. soir 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 
4 h. soir. 
2»> 30' s. 
5»» 30' s. 
7»» 30' s. 
44 h.soir 


26.4 






E. 

E. 
E. 
E. 

Calme. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 
E. 


L^6re brise; beau; montagnes pures; Soufri^re 

leg^rement couronn^. 
Brise moyemie; pur ; (juelques cirrus. 

Id. Id. cirro-stratus ^pars. 
Petite brise; pur, 6toil6 
Quelques nuages ; zenith pur. 
Quelques stratus ; nuages dans les montagnes. 
Bonne brise; quelques stratus; nuages dans les 

montagnes. 
Bonne brise; pur; nuages a Thorizon. 
Id. Id. Id. 
Id. Id. Id. 




27.8 
29.0 
25.0 
24.6 
25.8 
27.5 

27.9 
29.2 
28.4 
26.9 
24.4 
24.3 
26.4 
28.4 
28.0 

28.6 

29.3 

28.2 

26.7 

24.5 ) 

26.4 ^ 

27.5 

28.5 

29.4 


25.9 


20.4 








24 


.... 


.... 










» 25.7 


22.8 








Brise moyenne; cirrus; nuages lagers. 
Forte brise ; ciel assez pur; nuages lagers. 
Id Id. Id 








E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 








25 






Forte br.; entidr. pur; qq. nuages sur les montag. 
Id. Id. Id. 














Tr6s-forte brise; enti^rement pur; qq. nuages 

sur les montagnes. 
Forte br.; enti^r. pur; qq. nuages sur les montag. 
Id. Id. Id. 




\ 25.9 


23.0 








Id Id. Id. 








E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 


Id. Id. Id. 








Bonne br.; enti^rement pur, 6toil^. 

Id. Id. qq. cum. sur les mont. 

Brise moyenne ; enti^rement pur ; quelques cu- 
mulus sur les montagnes. 

Bonne brise; enti^rement pur; quelques aimulus 
sur les montagnes. 

Bonne brise; enti^rement pur; l^rs nuages; 
montagnes d^couvertes. 

Bonne brise; cirrus trto-^lev^ recouvrant tout 
le ciel. 

Bonne brise; nombreux petits nuages; montagnes 
et Soufridre nues. 

Bonne brise ; pur. 

Brise moyenne; pur; ceinture de nuages a TE. 

Petite bnse; pur; nuages ^lev^ autour de Tbor, 

Petite brise; pur et 6toil6; nuages 61ev^ autour 
de rhorizon. 

Convert; pluie dans la montagne. 

Moins convert ; montaene et Soufri^re d^uvertes. 

Couv.; nuag. accumulessur les mont.; temps lourd. 
Id. Id, 


26 




















.... 






28.6 

29.4 

28.3 
26.9 


26.0 


22.3 
















24.5 
23.5 

25.3 
27.9 
28.5 
28.4 
30.4 
28.3 
28.4 
26.8 
24.0 
23.4 
25.3 
26.7 
28.5 
26.4 
25.5 
23.9 
23.5 
22.3 






E. 








E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

E. 
Calme. 


27 








.... 


















^ 25.8 


22.2 


Id. Id. 
Moins convert; cirro-cumulus au z6nith. 
Temps lourd ; pluie dans la montagne. 
Nombreux nuages; cirro-cumulus. 
YAg^re brise ; pur , 6U>\\6. 
Enti6rement pur. 

Assez pur; cirrus au zenith ; nuag. dans les mont. 
Id. cirro-cumulus ; nuag. dans les montag. 
Convert ; nuages gris. 

Id. il a plu; montagnes couvertes. 

rd. U pleut. 

Id. pluie dans la montagne. 

Id. 




















28 






Id. 
Id. 














Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 




24.4 


21.3 










1 


Bnimeox. 
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OBSERVATIONS MlfiTfiOROLOGIQUES. 



DATR8. 


HBUBBS. 


TEMPiRATUB 

Thennomitre 
k mercore. 


E. 

Minim*. 


VENTB. 


iTAT DU CIEL BT EBMARQUBS DIVEESB9. 


4854. 

Mars. 

29 


8 h. mat. 
9»>30'm. 
44»»30'm. 

4 h. soir. 

2 h.soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
8 h. soir. 
44 h.soir 
8 h. mat. 

9»»30'm. 
44»»30'm. 

4»> 30' s. 

3 h. soir. 

4»» 30^ s. 

8»» 30' s. 
minuit. 
7h.mat. 
9»»30'm. 

44 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 
5»» 30' s. 
8 h. soir. 

4 4 h. soir 

de 49 jours 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 
2 h. soir. 

5 h. soir. 

7 h. soir. 
44»»30'8. 
7»» 30^ m. 

9 h. mat. 

midi. 
2 h. soir. 
3»» 30^ s. 
1^ 30^ s. 
44 h.soir 
7 h. mat. 


26.0 






Calme. 

Id. 

S. E. 

S. E. 
S. 

S. 
N.O. 

N. 
N. 
S. 

S. 0. 

0. 
N.O. 

N. 

N. 

N. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 

0. 
N.O. 
N.O. 
N.O. 

N. 
N. 

Calme. 

N.O. 

N.O. 
Calme. 

E. 

E. 
Calme. 

Id. 

S. 

s. 
s. 
s. 

E. 

N. 
Calme. 


Quelques cumulus; lagers nuages. 




27.2 
27.4 
28.3 
28.2 

26.9 
24.8 
22.6 
22.0 . 
25.6 1 

26.9 
27.6 

27.7 

26.7 

25.7 

22.8 
24.8 
23.5 
27.6 

28.0 
28.0 
28.3 
25.0 
23.2 
20.0 








> 24.8 


20.7 


Petite brise; quelques cumulus; l^rs nuages. 

Id. temps lourd; cirro-cunfttlus. 
Tres-pctite brise; cirro-cumulus et cumulus im- 

moDiles. 
Tr6s-petite brise; pur; l^ers petit8 nuages. 

Id. qq. nuages sur les montagne.^. 
Brise moyenne ; enti^rement pur , 6toil6. 
Petite brise; enti6rement pur, 6toil6. 
Petite brise; cirrus et cumulus; montagnes de- 

gag^s ; Soufri^re couronn^e. 
Petite brise; nuages nombreux tr68-6lev^. 

Id. ciel un peu convert ; cirro-cumulus. 
Petite brise, convert; nuages gris; Soufridn* 

couronn6e. 
Petite brise; convert; nuages gris; pluie dans la 

monta^ne. 
Petite brise; cqmulus; montagnes d^ag^es; Sou- 

fri^re couronn^e. 
L^ger souffle; pur, 6toil6. 
Id. Id. Id. 




















30 










.... 




«... 
24.4 


49.2 










/ 




31 


24.4 ' 
.... 


49.6 * 


Id. couches trte-fines de cirrus. 
L6ger souffle; 16gers cirrus et stratus presque 

imperceptibles. 
L^^re brise ; cirrus et stratus tr^s-ddli^. 
Forte brise; Id. Id. 
Ldg^ro brise; Id. Id. 
Ldg brise ; enti^rement pur an zenith; cirro-cum. 
Petite brise ; entidrement pur , ^toil^. 
Frafrheur; enti^rement pur, 6toil6. 




25.4 






Moyenne 


25.26 


24.74 




Avril. 

fer 






Quelques nuages ^evds; d^autres plus bas et im- 

moDiles. 
Ug^re brise; quelques nuages ^levfe; d'autres 

plus bas et immobiles. 
L^gere br.; nuag. plus rapproch^el plus dcnsos. 
Convert ; peu somore. 

L^gdre br.; nuages un peu gris; Soufri6re chargee. 
L^g^re brise; zenith pur; nuages k Thorizon. 
Un peu convert; quelques etoiles. 
Presque entidrement convert; nuages un peu ele- 

v68; calme. 
Ldg^re brise ; presque enti^rement convert ; nuagc.s 

un peu 61ev^. 
Petite br.; nombr. cum.; quelques-uns gris. 
Id. cum. gris ; brouillard dans la monta?ne. 
Id. Id. Id. 


.> 


26.4 

27.7 
27.5 
26.0 
24.3 
23.0 
24.8 

27.0 

28.6 
29.5 
27.7 
25.4 
24.6 
25.4 


> 24.7 
.... 


49.4 




25.2 


24.3 














Id. assez pur , ^toil^ ; Idgers nuages. 
Id. Id. Id. Id. 








3 


25.9 


24.5 


Couvert; pluie dans la montagne. 



GUADELOUPE. 



mi 



DATES. 



4854. 
Avril. 



UBUEES. 



5»» 30' m. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 

40 h. m. 

44 h. m. 
4 h. soir. 
2 h. soir. 
6 h. soir. 
8 h. soir. 
44 h.soir 

6»»30'm. 

8 h. mat. 

g'^ao'm. 

14»»30'm. 

9 h. soir. 
4 4^30^8. 
6 h.*mat. 
7»» 30' m. 
40 h. m. 
44 h. m. 
4 h. soir. 

4 h. soir. 

5»» 30' 8. 

9 h. soir. 
4I»»30'8. 

6 h. mat. 
1^ W m. 

9 h. mat. 
44 h. m. 
3»» 30^ s. 

5 h. soir. 
8 h. soir. 
44 »> 30^8. 

7 li. mat. 

8 h. mat. 

40 h. m. 

4 h. soir. 
2»> 30^ 8. 
3»» 30' 8. 

5 h. soir. 
8 h. soir. 
40 h.soir 



TBMPiaATURE. 



Thennom^tre 
k mercure. 



Moyenne do 8 jours. . . . 

Ohs. s4d. t. I. 



22.3 
25.6 

27.2 
28.4 

28.5 

29.0 
29.5 
29.9 
26.4 
25.0 
24.0 

24.2 

26.0 
27.6 

27.7 

23.2 
22.6 
20.0 
26.5 
28.3 
26.4 
27.9 
26.2 

25.3 

24.7 
20.9 
20.5 
25.5 

27.4 

27.7 
27.3 
26.0 
24.0 
22.0 
23.0 
27.6 

28.4 
28.2 
29.8 
29.1 

27.8 
24.2 
22.5 



26.2 



25.4 



24.3 



24.7 



25.6 



25.21 



Minima. 



24 



23.6 



49.8 



49.8 



24.0 



20.90 



VENTS. 



Calmr. 

E. * 
E. 

E. 

E. 

Calme. 

Id. 

E. 

E. 
N. E. 

N.E. 

N. E. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

S. 
Calme. 

E. 



N. E. 

N.E. 

Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
N.E. 
Calme. 
N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id 

Id. 

N.E. 



iSTKT mi aEh BT RBMARQUB8 DIVBRSBS. 



Pur ; nuages derri^re les montagnes. 

Assez bonne brise ; cirrus ; forme de stratus. 

Petite brise; cirrus; forme de stratus. 

Brise moyenne; cirrus presque invisibles; quel- 
ques cumulus. 

Forte brise; cirrus presque invisibles; quehfues 
cumulus. 

Forte brise ; quelques cumulus. 

Nimbo-cumulus ; Soufri^re couronn6e. 

Temps lourd ; cumulus un peu gris. 

Petite brise ; 16gers cumulus chass^ de I'E. 
Id. enticement pur, ^il^. 

Assez bonne brise ; enti^rement pur , ^toil6 ; quel- 
ques nuages. 

Forte brise; un peu convert; montagnes cou- 
vertes. 

Forte brise ; cirrus au z^ith ; horizon chareig. 

Forte brise; lagers nuages tr^s^lev^s; quelques 
cumulus dessous. 

L^g^re brise ; l^rs nuages Ir^s-^lev^s ; quelques 
cumulus dessous. 

Petite brise ; pur , 6toil6. 

Pur; quelques cirrus; montagnes d6gag6es. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Quelques stratus; lagers cumulus chasses de IE. 

Petite brise ; 16ger8 stratus 

Cumulus un peu gris; temps lourd. 

Brise moyenne; pur; montagnes d^'ouvertes; 
Soufri^re couronn^. 

Petite brise; pur; montagnes d^uvertes: Sou» 
fri6re couronn6e. 

Petite brise; pur, 6toil6. 
Id. Id. Id. 

Assez pur; l^ers nuages. 

Cirrus tr^s-^leves; montagnes d6couvertes; Soii- 
fri6re couronn^. 

Nuages tr6s-61ev(^; temps clair. 

Convert; un peu sombre. 

Temps lourd ; nonAreux nuages. 

Bonne brise; nombreux nuages un peu grLs. 

Nombreux nuages. 

Petite brise; pur, 6toil6. 

Cirro-cumulus: montagnes et Soufriere degagees. 

Z<^nith assez pur; nuages ^pais sur les mon- 
tagnes. 

Convert; Soufriere couronn^e. 

Pur; quelques nuages derri^re les montagnes. 
Id. Id. Id. 

Les nuages s'6l6vent lentement; Soufriere cou- 
ronn^. 

Nuages un peu gris; brouillard sur la Soufriere. 

Enti^rement convert; temps lourd. 

Petite brise: pur; montagnes d^gag^es. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



D4TBS. 


HBURB8. 


TBMPi^RATUB 


£. 

Minimit. 


VENTS. 


6tAT DU CIBL ET aEMARQUBS DIYBRSBS. 




imercore. 






4854. 

Juillet. 

11 


7»»30'm. 
9»»30'm. 

midi. 
2 h. soir. 
4»» 30^ s. 
5»» 30' s. 
44 h.soir 
6»»30'm. 
8 h. mat. 
40h.m. 
44 h. m. 
midi 30'. 

5»> 30' s. 
8 h. soir. 
44 h.soir 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 
44i>30's. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 

4 h. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

5 h. soir. 

44»»30's. 
7 h. mat. 
8»»30'm. 

midi. 

4 h. soir. 
2»* 30' s. 

5 h. soir. 
4 4 h. soir 
7 h. mat. 
8»» 30' m. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

40 h. m. 

midi 30' 
i^ 30' s. 

6 h. soir. 
44»>30's. 


27.4 
28.8 








S. E. 
E. 
E. 
E. 
E. 


Forte brise; par rafales; ciel couv.; nimbus. 

Id. ciel couv.; pluie dans la montagne. 
Violente br.; couv.; un peu obscur; nuages Aleves. 

Id, Id. Id. cirro-CAimulus. 
Forte brise ; plus d^uvert ; nuages 6lev^ ; cirrus. 

Id. mont. cach^ par la pi.; forts grains. 

Id. ciel assez pur; ^toil^. 
Vent violent; couvert, nimbus. 

Id. Id. Id. 
Bonne brise : couvert ! cirrus 61ev^ : mont. cour 




29.8 

29.8 

28.6 

27.6 

26.2 / 

27.0 \ 

28.2 

30.0 

30.4 

30.8 

29.8 
27.5 
25.8 1 
28.2 ' 
30.3 
30.7 

26.6 
24.2 i 

27.2 
28.7 

29.4 
30.2 
30.2 










27.7 














!2 


.... 


• • 




N.E. 
N. E. 
N.E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
Calme. 
Id, 
E. 
E. 

Calme. 

E. 
Calme. 

E. 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

E. 

E. 
E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

Calme. 
E.N.E. 

Calme. 
Id. 










Id. Id. Id. Id. 




28.4 


25.5 


Brise moyenne; couvert; cirrus; montagnes de- 

couvertes. 
Petite brise; couvert; nuages 61ev68. 
Forte brise; nimbo-cum.; pluie dans la montagne 
Pur; cirrus au zenith ; cumulus sur les montagnes. 
Id. montagnes couvertes. 
Petite brise; qq. cumulus et cirro-cum. au zenith. 
Brise moyenne : quelques cumulus ; montagnes 

d^couvertes; Soufri^re couronn6e. 
11 pleut; nimbus; montagnes couvertes. 
Petite brise; enti^remenl pur. 
Pur; quelques nuages sur la montagne. 
Brise moyenne; cirro-cumulus compactes; charge 

a I'E. 
Bonne br.; assez pur; qq. cirrus; nuag. sur les m. 
Id. Id. Id. Id. 














4:J 














27.1 

1. . . . 


22.5 




1 




44 






























Id. Id. Id. montag. decouv. 
Id. Id. Id. Id. 
Bonne brise ; pur ; quelques nuages sur les mon> 

tagnes; Soufri^re couronn^e. 
Bonne brise; pur; quelques nuages au-dessus des* 

montagnes; Soufridre couronn^. 
Petite bnse; pur; quelques nuages derri^re les 

montagnes; Soufri6re pure. 
Assez forte brise ; montagnes couronn^. 
L6ger sonfUe; l^ers stratus ^pars par tout le ciel. 
Bnse moyenne; zenith pur; l^rs nuages; Sou- 

fri6re couronn6e. 
Brise moyenne; zenith pur; l^rs nuages; Sou- 

fri6re couronn6e. 
Forte brise; qq. cumulus; Soufri6re engageo. 
Bonne brise; gros cumulus gris; SouTriere en> 

gag^e. 
Nimbo-cumulus; temps lourd • Soufrifere engage. 
Assez pur; qq. cumulus; Soufri^re engagee. 
L^ger souffle; z6nith assez pur; qq. cutus. 
Id. Id. Id. 




30.4 
30.0 

29.7 

28.2 


28.4 


22.8 










25.5 
28.0 
29.7 

30.8 

30.4 
30.5 

28.5 
27.4 
28.0 
29.5 
30.3 
30.8 
34.5 

27.9 

28.2 
24.9 
25.9 
25.5 






1.S 




















> 28.6 


25.0 














46 


.... 












28.8 


24.6 


Brise moyenne; lagers cum.; Soufridre couronne»». 

Bonne bnse ; lagers cumulus ; Id. 

Bonne brise ; sros cumulus gris; Soufh^re k moi- 

ti6 couronnee. 
Brise moyenne; nombreux cumulus; montagnes 

d^couvertes; Soufri^ k moiti^ oouronn^. 
Nimbo-cumulus; pluie dans la montagne. 
Pluie avec fortes rafales. 
Pas de pluie; nimbus; montagnes charge. 
Couvert ; petite pluie. 


49 


1 






25.8 


23.2 








• 
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DATBS. 



185!. 

Juillet. 

20 



21 



HBURBS. 



7 h. mat. 

8 h. mat. 
9»»30'm. 

midi. 
2 h. soir. 
14 h.soir 

8 h. mat. 

9 h. mat. 
10»>30'm. 

midi. 
1»»30's. 

3*» 30^ 8. 
5*» 30' 8. 
8»» 30' 8. 
44»»30's. 



Moyenne de 9 jours. 



TEMPERATURE. 



Thennom^tre 
4 mercnre. 



26.5 

27.5 
28.9 

26.4 
28.3 
26.0 
26.9 
28.9 
29.8 
29.2 
28.9 

28.7 
28.0 
26.2 
26.0 



26.6 



27.4 



27.60 



Mlirfma. 



24.5 



24.2 



23.66 



VENTS. 



Calme. 

E. 
E. 

Calme. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

Calme. 



BTAT DU CI EL BT REMARQUBS OIVBRSBS. 



Ciel assez pur; montagnes d^ag6es; Soufri6re 

couronn^. 
Petite brise ; lagers cimis. 
Brise moyenne; nombreux cumulus; brouillard 

sur la Soufri^re. 
Pluie tr6s-forte ; couvert. 
L6ger soufiQe; cumulus et nimbo-cumulus. 
Bonne brise; assez pur, 6toil6; l^ers nimbus. 
Forte brise ; queloues cirrus ; nimoo-cumulus. 
Id. z^nito assez pur; nimbo-cumulus. 
Id. Id. cumulus a Thoriz. 

Id. Id. cum. un peu ^Iev6s. 

Brise moyenne ; il a plu ; cumulus ; Soufriere 

couronnto. 
Bonne br.; assez pur; qq. cum.; Soufriere cour. 
Petite br.; * Id. Id, Id 

Petite brise; assez pur, 6U>i\6, 
Id. Id. Id. 



ttUADBIiOUPE. 

HABITATION SAINT-LOUIS. — (392 m^trbs au-dbssus du niveau de la her.)* 



484^ 

Mars. 

29 



30 



8 h. mat. 
44 h. m. 
midi 30'. 
4»» 30' s. 
6 h. soir. 

9 h.soir. 
8 h. mat. 



Moyenne de 2 jours. 



Avril. 
4 



6»» 30' m. 
8»» 30' m. 
44 h. m. 
midi 30'. 
2»» 30' s. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 



24.9 
25.2 
26.4 
24.9 
22.3 
24.5 
22.4 



20.8 
24.5 
26.6 
24.4 
25.9 
25.4 
24.6 



22.3 


20.2 


J . , . . 




24.7 


48.7 


22.0 


49.45 






■«i- 


48.6 * 


1 









N. E. 
N.E. 
N. E. 
N.E. 
N.E. 
Calme. 
Id. 



N.E. 

N.E. 

E.N.E. 

Calme. 

E. 

E. 



Couvert ot pluvieux. 
Moins couvert. 

Bonne brise ; quelques nuages. 
Id. nuages nombreux. 
Pluvieux. 

Id. 
Beau ; nuages nombn>ux. 



L6g. br.; beau ; ciel pur. La nuit a 6t^ tres-seri»i 

Presque calme; beau. 

Presque calme; beau; nuages nombreux. 

Couvert; petite pluie. 

Faible bnse ; assez beau ; nuages nombreux. 

Presque calme; temps sombre, pluvieux. 



Voyez page 444 les observations faites sur le mtoe point en 4842 et 4843. 
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DATI 



1851. 

Avril. 

5 
9 



10 



41 

i:i 



16 



17 



18 



HBUAIS. 



7 h. mat. 

7 h. mat. 
8»»30'm. 
44 h. m. 

midi 30^ 
2 h. soir. 
4»» 3(K 8. 

8 b. mat. 

40»»3(Km. 

4 h. soir. 
2 h. soir. 
i^ 30' 8. 
7 h. mat. 

7 h. mat. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2»» 30^ 8. 
i^ Z(y 8. 
5»> 30' m. 
3»» 30' s. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 
6»» 30^ m. 

8 h. mat. 
40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 
i h. soir. 
6 h. soir. • 

9 h. soir. i 
6»» 30^ m. 
8 h. mat. 



Moyenne de 9 joiirs 



Aoat. 



TBMP^RATUaE. 



Thermom^e 
k mercare. 



20.4 
20.3 
22.4 
23.9 

24.7 
23.3 
24.7 
20.9 

24.9 
25.8 
24.2 

22.2 
49.7 

22.4 

23.4 
25.6 
25.8 
24.5 

24.8 
21.1 
28.4 
25.4 

22.4 
20.5 
23.9 
26.6 
26.8 
23.6 
24.9 
21.6 
24.6 
48.5 
24.2 



9 


1 1^ 30' m. ; 


23.3 




1 9 h. mat. i 


25.4 




1 midi. 1 


27.4 




1 3 h. soir. 


27.0 




1 6»» 30' 8. 


22.7 


3 


6 h. mat. 


24.5 




7 h. mat. 


24.4 


42 


6 h. soir. 


26.3 


43 


7 h. mat. 


24.5 




9h. mat. 


25.9 




6 h. soir. 


24.7 



20.9 



20.9 



21.5 



20.2 



22.8 



23.9 



22.5 



24.8 



21.91 



23.9 

24.2 
26.3 

24.7 



48.1 



48.6 



48.0 



45.8 



48.4 



48.6 



48.7 



48.3 



48.05 



vBim. 



N. E. 

N. B. 
N. B. 

N. E. 

N.B. 

N. B. 
N. E. 
N. E. 

Caime. 

Id. 

Id. 

Id. 
N.B. 

Calme. 

Id. 
Id. 

N. E. 
N. E. 
N. 0. 
Calme. 
Id. 
S.O. 



Calme. 

Id. 
S. 0. 
S. 0. 
Calme. 

Id. 

Id, 

Id. 

Id. 
N.B. 



Calme. 
Id. 



BTAT DU CIBL ET REMARQUBS DIVERSBS. 



Fort vent; toute la nuit, le del assez pur. 
Id. beau ; forte brise N. B. la nuit. 
Id. Id. 
Bomie brise; beau; ciel pur; nuages a Tho- 

rizon. 
Bomie brise; beau. 

Id. Id. nuages plus nombreux. 

Id. Id. Id. 

Grand vent; assez beau; ciel pur; grand vent 

toute la nuit. 
Assez beau. 

Id. nuages nombreux. 
Ciel convert. 

Id. 
L^^re brise; ciel enti^rement pur; fort vent la 

nuit. 
Beau; nuages tres-^lev^; la nuit, fort vent 

du N. E. 
Beau ; nuages tr6s-^lev6s. 

Id. Id. 

L^re brise; beau; nuages nombreux. 
Presque calme; nuages sombres. 
L6ger soufQe; convert au zenith. 
Beau ; peu de nuages. 
Id. nuages assez 6pais. 
L^6re brise par intervalles; temps lourd; nuages 

sombres. 
Cielcharg^; il a plu 16g6remeni. 
Beau. 
Id. nuages ^pais, peu nombreux. 
L6ger souffle ; beau ; nuages ^pais, espaces. 

Id. Id. Id. au zenith. 

Ciel sombre; petite pluie. 
Nuages gris. 

Ciel un peu plus ddgage. 
Beau; ciel ^toil^. 
Id. ciel pur. 
Petite brise ; beau ; cjel pur. 



Beau. 

Id. 

id. 

Id. 

Pluvieux. 
Assez beau. 
Id. 
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DATES. 



4850. 

Aoilt. 

45 



HBURBS. 



5 h. mat. 
3 h. soir. 



Moyenne de 5 jours. 



4850. 

Mai. 

47 



48 



49 



b^ W m. 

7 h. mat. 
44 h. m. 

4 h. soir. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 
40 h. soir 
7*30'm. 
9 h. mat. 
44 h. m. 
4»» 30' s. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 

8 h.soir. 

6 h. mat. 



MoyenDe de 3 jours . 



4854. 

Mars. 

24 



22 



44 h. m. 
midi. 

2 h. soir. 
3»» 30' 8. 
5 h. soir. 
9 h. soir. 
8 h. mat. 
40»»30'm. 

midi. 
4»» 30' s. 

3 h. soir. 



Moyenne de 2 jours. 



TEMPERATURE. 



Thermom^tre 
k mercure. 



24.8 
26.4 



24.5 
22.4 
2i.2 
24.0 
24.4 
22.4 
24.2 
23.6 
25.2 
27.6 
27.8 
25.8 
25.4 
24.2 
20.0 



25.0 
26.8 
27.4 
23.5 
23.0 
21.0 
22.4 
24.9 
25.4 
^.4 
23.8 



24.4 



24.64 



22.0 



23.8 



22.4 



22.73 



22.6 



22.0 



22.25 



47.8 



47.8 



VENTS. 



Calme. 

Id. 

Id. 

N. 
Galme. 

Id. 

S.O. 

s.o. 
' s. a 

N.E. 
Calme. 



E. 
E. 
E. 
E. 



E.N.E. 
Calme. 

N. 0. 

N.O. 

N. 0. 

N.O. 



Etat du ciel bt remarques diverses. 



Couvert; nuages bas; pluie fine. 

L^r souffle ; moins couvert ; brouillard ^pais. 

Couvert; petite piuie fine. 

Id, plai6 nne par intervaUes. 

Id. Id. 

Id, brume dpaisse ; pluie fine presque continue. 
Petite brise; del moins couvert. 
Beau; ciel pur; nuages k Thonzon. 
Ciel un pieu couv.; mmbo-cumulus chass^ du N. 
Petite brise; beau; Id. 

Id. Id. ouelques nuages. 

Beau; quelqoes nimDO-cumuhii. 
Petite brise ; beau ; nimbo-cumulus. 
Jolie brise; ciel entitoment pur. 
Ciel couvert; nuages sombres et nombreux. 



Forte brise; beau; cirrus et cumulus. 

Id. Id. Id. 

Forte br.; beau ; cirrus et cum.; stratus k I'horizon. 
Forte brise; beau; cirrus trto-l^ers; cumulus. 
Un peu convert: quelques souttc^ de pluie. 
Forte brise ; ciel pur, ^toile. 
Beau; cirro-cumulus. 
Petite brise ; cirro-cumulus. 

Id. un peu sombre. 

Id. nombreux cumijlus , un peu gris. 

Id. cirroH^umulus ; Soufri6re d^uverte. 



Obs. s4d. 1. 1. 
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Ill 

OBSERVATIONS BAROM^TRIQUES. 
1850. 

Ces observations ont 6t6 faites par M. L. Deville a la Pointe-a-Pitre et a 
la Basse-Terre, k une tr^s-petite hauteur au-dessus du niveau de la mer. 
ly instrument dont il se servait ^tait un barom^tre k siphon, construit par 
M. Fastr6, et dont la comparaison avait 6t6 faite avec soin, en juillet 1850, 
avec le baromdtre 6talon du laboratoire de physique du College de France. 
Ces observations m^tent done toute confiance : malheureusement elles ont 
dA 6tre interrompues par suite de la rupture de Tinstrument. 
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OVAOBIiOVPII. 

POINTB-A-PITRE. (7 h^trbs bnvikon au-dessos do nivbao db la MBn.) 







BAROMfetne. 






BABOMfeTbE. 


DATES. 


IIBUHES. 




^^— .' 


DATES. 


HEtlRES. 




■ ^ 






PWMkns 


Bloyennes 






Plfl^flftB 


MoTvwua 






F^DlbfSiO-. 


dlumes. 






f^Aaitak^, 


dlonifli. 


• 850. 


1 






4850, 








Aodt. 


1 






Septembrc. 








14 


8 h. maL 


764.9 




10 


9 h. mat. 


764.7 






midi. 
4 h, soir. 


762.4 

760.8 


764 .60 




midi. 
4 h. soir. 


764.0 
760.5 


761.01 




8 h, sgir. 


761,5 






8 h. soir. 


760,8 




ff 


8 h. mat. 


761.8 


1 


11 


9 b. mat. 


760.9 






40 h. m. 


762.9 1 


' 




midi. 


764.3 


761,04 




midi. 


763.6 


* 761.32 




4 h.soir. 


760.7 




i h. sorr. 


762.0 






8 h. soir. 


761,2 






4 h* soir. 


762,6 


1 


42 


9 h. mat. 


764.3 




13 


8 b, mat. 


762.0 , 






midi. 


761.0 


760.90 




mjdi. 


761.5 1 






4 h.soir. 


760.6 




1 h. goir» 


760.6 


761,32 




8 b. soir. 


764.2 






8 h, soir. 


761.3 


13 


8 h. mat. 


764 J 






10 h, soir ' 


761.7 




midi. 


761,7 


764.34 


H 


8 h. mat. ' 


761.8 


764.45 




4 h. soir. 


760.8 




midi. 


761.3 




8 b, soir. 


764.2 




46 


B^Wm. 


764.8 




14 


Sh.mat. 


762,4 






midi. 


764.4 






midi. 


764.2 


764.21 




4 h, soir. 


764.0 


760.48 




4 h. soir. 


760.6 




4M0's. 1 


759.4 






8 h.soir. 


760.8 






8 h. soir. 


759.4 




15 


8 h. mat. 


764.2 




47 


8 h. mat. 


759.4 1 






midi. 


764.0 


760.83 




midi. 


760.0 


759.77 




8 h. soir. 


764.2 






4 h. sotr. 


759,6 


46 


8 h. mat. 


764.4 






8 h. soir. 


760.0 






midi. 


764.5 


764.08 


46 


8 b. mat. 


760.0 






4 h, soir. 


760,8 




midi. 


760.4 


759.90 




40 b. soir. 


764.3 J 






8 h. soir, 


760.8 




47 


8 b. mat. 


761,5 


760,82 


49 


8 h. mat. 


760.6 






midi. 


760.9 




midi. 


760,6 


760,42 




4 h.soir. 


760.0 




4 b. soir. 


760.1 




8 h.soir. 


760.8 






8 b. &oir. 


760.2 




48 1 


ai-SO'm, 


761.7 




to 


8 h, mat. 


761.0 






midi. 


764.4 


764.44 




midi. 


760.6 


760.72 




4 h. soir. 


760.0 




4 b. soir. 


760.4 




8 b. soir. 


764.4 






8 h, soir. 


760.8 




49 


8 b. mal. 


762.0 




34 


8 h. mat. 


760.7 






midi. 


761.3 






midi. 


760.6 


760.57 




4 h. soir. 


760.7 


764.34 




4 b. soir. 


760.4 




^ 30' s. 


760.9 






8 h. soir* 


760.5 






8 h.soir. 


761.3 




n 


8 h. mat. 


764-0 




20 


6 h.mat. 


764.5 






midi. 
4 b, soir. 


760.3 
760.4 


760,47 




8 b, mat. 
midi. 


762,4 
764.8 


761.50 




8 h. soir. 


760.4 






8 h. soir. 


764.3 




23 


8 h, mat. 


760.8 


760.25 


21 


8 h. mat. 


761,9 






midi. 


760.5 




midi. 


764.2 


760.72 












4 h. soir. 
8 h. soir. 


759.7 

760.0 


I 






1 


MoyeQDede 15 


! jourg. . . , 




760.75 


%% 


6 b. mat* 


761.0 












midi. 
8 h.soir. 


760.6 
760,a 


76^,33 
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HBURBS. 


BAROM^TAK. 


DATES. 


HEUBBS. 


BAROluhllB. 


DATES. 














PieiaioBs 


Moyennes 






Presaions 


Moyennes 






r^uitAs&Oo. 


dinrnes. 






r6duitcsi0«. 


diurnes. 


1850. 








1860. 








Septembre. 








Septembre. 








23 


8 h. mat. 


760.6 




U 


8 h. mat. 


761.4 . 




midi. 


760.1 






midi. 


759.4 ^^^'^^ 




4 h. soir. 


759.0 


759.78 




4 h. soir. 




6 h. soir. 


769.5 


1 




8 h. soir. 


759.9 




10 h. soir. 


760.0 


! 


25 


7»»30'm. 
midi. 


759.8 
769.6 


. 759.40 



Moyenne de 16 jours . 



760.80 



«UADBIiOtJPE« 

BASSE-TERRE. (12 metres environ au-dbssus du niveau db la mbb.) 



.SepU?^lb^^ 






if, 


l^Wm. 


758.4 




midi. 


759.2 




lOhaO's. 


759.6 


/7 


6»» 30^ m. 


759.3 




H h. mat. 


759.2 




midi. 


759.2 




6»» 30^8. 


769.2 




11 h. Boir. 


769.1 


tii 


7fc3a'm. 


759.1 




midi. 


758.9 




11 h. soir. 


760.3 


i'j 


7 h. mat. 


769.8 




midi. 


769.6 




4»» 30' ». 


768.8 


Vf 


M h. mat. 


769.6 




midi. 


769.8 




5 li.soir. 


768.9 




11 h. m\T. 


758.9 


tf/i^ctiti*- 0«- n 


jourf. . . . 





758.67 



759.04 



759.03 



759.47 



759.12 




Octobre. 

4er 



8 h. mat. 
11>»30'm. 
lO^^SO's. 
8 h. mat. 
midi 30'. 
4»» 30' s. 
11»>30's. 
>30'm. 
10 h. m. 
midi 30'. 
6 h. soir. 
11»»30'8. 
7>»30'm. 
10 h. m. 
midi. 



Moyenne de 4 jours . 



769.3 
760.3 
769.1 
757.8 
767.8 
757.2 
757.6 
758.0 
759.6 
758.0 
758.4 
757.6 
757.6 
758.3 
757.8 



759.10 



757.60 



758.02 



757.33 



758.06 
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IV 

TEMPERATURE DU SOL. 
1845-1849. 



Voici les circonstances dans lesquelles ont 6t6 faites les observations dont 
nous donnons le detail : 

Les Irous d^sign^s par les lettres A, B, C ont 6t6 for6s sur V habitation 
Roche d'Or, situte sur la c6te occidentale de la Dominique a 339 metres au- 
dessus du niveau de la mer. lis 6taient for^s avec une tari^re qui ne laissait 
qu'un orifice ext^rieur de 0™,015 : le premier a une profondeurde 0™,43; les 
deux derniers a la profondeur de 0™,53. Les deux premiers ( A, B) ^taienl 
situ6s sous un hangar dont la toiture, fort d^gradfe, laissait peut-6tre une 
l^ere influence aux agents m^tteriques sur le sol. Le troisi^me C a ete 
for^ volontairement sur un point expos^ aux influences climat^riques, et qui, 
au moment de Texp^rience, recevait directement les rayons solaires de 
10 heures du matin a 2 heures du soir. 

Tous les autres trous ont ^t6 pratiques k la Guadeloupe, mais k diverses 
stations. 

Les trous D, E, J, K ^taient for^s sur V habitation Saint-Louis, situte a peu 
de distance de la ville de la Basse-Terre, a une altitude de 392 metres : 

Le premier, sous un massif de manguiers tr6s-6pais, a une profondeur 
de0™,67; 

Le second, dans une case k n^gre, a une profondeur de 0™,70; 

Le troisi^me , dans une case k n^gre, a une profondeur de 0™,60; 

Le dernier, dans une case a bagasse, a une profondeur de 0™,60. 
Obs. s4d. 1. 1. 55 
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Le trou F sur V habitation Comon, voisine de la pr6c6dente, k 150" environ 
(I'altitude, dans une case a n^gre, k une profondeur de 0™,73. 

Le trou G a 6te creus6 sur la Soufridre, sur le plateau appel6 la Petite 
Plaine, ^lev6 de 1457™, et a une profondeur de 0^,49 : le temps 6tait tr6s- 
pluvieux, et il a 6t6 impossible de garantir absolument le thermom^tre de 
rinfluence atmosph^rique. 

Les trous d^sign^s par les lettres H et M ont 6t6 for^s tons deux a Q^\^ 
de profondeur, dans la case a travail de Y habitation PSrou, situte dans le 
(|uartier du Petit-Bourg, et a une altitude d'environ 25 metres. 

Le trou d^sign^ par la lettre I a ^t6 for6 sous un hangar, situ6 a la jPotnte- 
dr-Pitre, a une distance horizontale de 66 metres de la cdte, et a 2 ou 3 metres 
seulement d'^l^vation : il avait 0™,63 de profondeur. 

Enfin le trou L etait for^ sous un hangar, situ(^ a la Basse-Terre^ dans un 
terrain inoccupe , a quelques metres de distance de la mer et aussi presque a 
son niveau. 
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DOMINIQUE. 

HABITATION ROCHE D'OR. — (339 niTass au-db88U8 do nivbao db la mek *.) 









TEMPERATURE 








TEMPlftRATURE 


DATES. 


HEUEBS. 


D^tignaUoii 






DATES. 


HEURES. 


DMgnaUon 






da trou. 






da trou. 


* 


"^ 








du tol. 


de I'air. 








da tol. 


de I'lir. 


4843. 










4843. 










Janvier. 










Janvier. 










49 


6»»4ym. 


A 


23.4 


49.9 


20 


4»» 45' 8, 


B 


23.9 








B 


23.4 






4»» 45' 8. 


A 


23.9 


22.4 




40»>3(Km. 


A 


23.9 


24.6 






B 


23.7 








B 


23.9 




23 


8 h. mat. 


A 


23.7 


24.4 




%^ 30' 8. 


A 


23.9 


26.9 






B 


23.7 








B 


23.7 






6 h. soir. 


A 


23.8 


22.6 




5^ 30' s. 


A 
B 


23.6 
23.7 


22.6 






B 


23.7 




20 


l^%^m. 


A 
B 


23.7 
23.7 


21.0 


F^vrier. 












9fc45'm. 


A 


24.0 


23.4 


42 


6»»45'm. 


C 


23.9 


49.5 






B 


23.9 






midi. 


C 


24.8 


24.3** 




4»» 45' 8. 


A 


23.9 


23.4 




6»> 30' 8. 


C 


24.2 


20.2 



«tJAIIBl4#tJPB. 



4849. 

Mars. 

29 

Avril. 

9 

45 
20 

Mai. 



42 
43 
44 

45 
46 











4849. 
















Aoiit. 








2 h. sdr. 


D*** 


22.6 


24.7 


2 


3 h. soir. 


J 


25.0 










3 


7 h. mat. 


J 


24.6 










6 


midi. 


K 


26.0 










7 


9 h. mat. 


K 


25.9 


k^ 30' 8. 


E 


22.3 


22.0 


8 


4 h. soir. 


K 


2b.9 


2»» 46' 8. 


F 


25.4 


27.8 


9 


9 h. mat. 


K 


25.8 


6»»46'm. 


G 


46.2 


45.5 r. 


42 


6 h. soir. 


L 


2i.9 










43 


9 h. mat. 
6 h. soir. 


L 
L 


24.8 
24.6 










45 


3 h. soir. 


L 


24.8 


44fc30'm. 

4M6'8. 


H 
H 


24.5 
24.5 


27.7 
25.8 


Septemb. 








5»» 45^ s. 




25.0 


28.4 


43 


40 h. m. 


M 


25.3 


40»>30'm. 




25.5 


29.5 




midi. 


M 


25.4 


9 h. mat. 




25.4 


28.0 




2 h. soir. 


M 


25.4 


9fc46'm. 




25.3 


28.4 


44 


6»> 30' m. 


M 


24.8 


4 h. soir. 




25.3 


29.0 




9 h. mat. 


M 


24.7 



27.0 
24.4 
29.9 
28.8 
29.7 
29.3 
26.3 
25.9 
24.7 
26.4 



29.4 
29.3 
29.4 
24.9 
28.5 



* Voyez page 446 les observations de la temperature de i'air faites au mtoe point. 
** La surface du trou expose au soleil. 

*** Yoyez pages 444 et 259 les observations de la temperature de Tair faites au m^me point. 
^ Le terrain etait Idg^rement detrraape par la pluie. 
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TEMPERATURE DES EADX DE PDITS. 
1842-1843-1849-1850. 

Les puits sur les eaux desquels ont 6t^ faites les observations qui suivent, 
qui sont d^sign^s dans le tableau par les lettres A, B, C, etc., sont les 
suivants : 

GUADELOUPE. 

A. I^uits situ^ dans le bourg de Sainte-Anne, a quelques metres de la cdte, 

et a 2 metres environ au-dessus du niveau de la mer. Son eau , qui 
indique sensiblement ce niveau, est 16g6rement saumfttre, mais claire 
et buvable. Les observations, commences par moi en d^cembre 1842, 
ont 6t6 continue jusqu'en juin 1843 par M. Van Scalkwick. Les 
observations qui suivent ont toutes 6t6 faites par noon fr^re, M. Louis 
Deville. 

B. Puits de V habitation des Frdres, au-<lessus de T^glise paroissiale de la 

Basse-Terre : 15 metres environ d' altitude; profondeur du puits, 3™,30. 
(i. Puits du Presbytire de la Basse-Terre, moins 61ev6 que le pr^cMent de 
2 ou 5 metres : profondeur, 0™,92. 

D. Puits dans la rue du Domaine^ a la Basse-Terre, a 7 metres environ 

d'altitude : profondeur, 3" ,03. 

E. Puits a la Basse-Terre (haut du bourg) : altitude, 5 metres; distance 

de la mer, 15 metres ; profondeur, 4 metres. 
E\ Puits tr6s-voisin du pr^c^ent, vis-a-vis Thdpital : 3"",5 environ d'alti- 
tude; profondeur, 2",8. 
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E". Puits tr6s-voisin du pr^c^ent : 3" ,5 d'altitude-, profondeur, S^^SS. 
K'\ Puits voisin du pr^cMent : 15™ d'altitude; profondeur, S'^^SO. 

F. Puits de V habitation Deville, au Canal : 10™ environ d' altitude ; profon- 

deup, 11«25. 

G. Puits du Presbytire, bourg du Canal : profondeur, 8™,i9. L'eau est sans 

doute au niveau de la mer, 
H. Puits de VHdtel, k Bordeaux-Bourg : profondeur, 3™,37, indiquant sen- 

siblement le niveau de la mer. 
1. Puits distant du pr^c^dent d'une centaine de metres : profondeur, 1",30. 
J. Puits de la rue Henri IV, k la Pointe-^Pttre : profondeur, S^^aS. La 

couche d'eau, pour ce puits commepour les deux suivants, est sensi- 

blement au niveau de la mer. 
K. Puits d'une tonneilerie sur le quai de la Pointe-d-Pttre , distant de 

66 metres du rivage : profondeur, 4™,20. 
L. Puits de la rue des Jardins, k la Pointe-^Pttre : profondeur, 4™ ,00. 

MARIE-GALANTE 

M. Puits au bord de la mer (quartier de la Capesterre) : profondeur, 10™,0. 

SAINT-THOMAS. 

N. Puits de la maison Lange : profondeur, 5"',74, niveau de la mer. 

PUERTO-RICO. 

0. Puits Paduani, k Mayaguez : 50™ envipon d'altitudej ppofondeup, 9™,82. 

P. Puits Girl, k Ponce : profondeup, 6™, 13. 

Q. Puits Arazamendil, k Salitral : 5 m^tpes au-dessus de la mep et k 3 milles 

de distance de la cdte : profondeup, 2™,!?; eau saumfttpe, fi6tide. 
R. Puits de la sucperie de la Carlota, k Guayama : 35 m^tpes envipon d'al- 

titude; ppofondeup, 9™, 33; eau peu agr^le a boipe, mais non 

saam&tpe, p^put^ d^favopable au japdinage. 
S. Puits au-dessus du pp^cMent : 45™ envipon d'allitude; ppofondeup, 

14™ ,75; eau tp^s-douce, agp^le au goAt. 
T. Puits de la maison Lucca, k Guayanilla : ppofondeup, 3™ ,60; niveau 

de la mep. 
Obs. sdd. 1. 1. 56 
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«UADBI<Oi;PB. 







D^dfDAtbs 


TEMfinAtUBE 






D^Lgnatini 


T£MFiltATlTaE 


!JITES. 


HEUBES. 






^ 


DATES. 


]iBija£&. 


.^F.-^^^^"'^'^'^-^^^"'^^ 






du pitlta. 


de TcAH. 


da r*lr. j 






dia puiti. ' „ 


de 1 Mr. 


(842. 










Janvier. 










D^cembre. 




!■ 


1' 




,4843. 










14 


l^Wm. 


A 


23.7 


14.4 


14 


6 h. soir. 


A 


14.4 


27.3 




40 h. m> 




f4.S 


17.0 


15 


8 h. mat. 




14.1 


22.3 




midi. 




S4.4 


f7.7 




rajdi. 




14.3 


18.7 




t h. soir. 




24,7 


27.1 




6 h. soir. 




13.9 


16.8 




4 h, soir. 




24.4 


16.0 


16 


8 b. mat. 




14.6 


14.5 




6 h, aoir. 




§4.4 


24.8 




midi. 




26.3 


28.3 


15 


6»'45'm. 
8 h. mat. 
11 h. m. 




23.7 
24.4 


25.2 

26.1 


F^vrier. 


4 h. soir. 




14.3 


26.3 


18 
30 


4 b W s. 
f^ 15' s, 

3 h, eoir- 

4 h. soir. 

5 h.sotr. 

8 b. mat. 
tnidi, 

4 b. 3oir. 
7 h, mat- 

9 b. mat. 
midj. 

6 h. soir, 
6h,mat. 

7 h, mat. 




24.5 
24.6 
24.5 
24.4 
24.4 
23.7 
24.2 
24.1 
23.5 
23.6 
24.2 
24.2 
23.5 
23.6 


27.8 

27.4 
26.4 
26.4 
24.9 
26.1 
23.3 
21.3 
22.7 
26.3 
21.3 
20.3 
20.7 


5 

8 
23 

25 
26 

AvriJ. 


8 b. mat. 

midi. 

5 h. soir, 
2 h. soir, 
7 b. mat. 

midi. 

6 h. mat. 
raidi. 

5 b. soir. 

7 h. mat. 
midi. 

6 h.soir. 




14.8 
15.3 
13.8 
24.2 
24.3 
14.6 
14.9 
14.3 
13.8 
13.5 
24,3 
24.2 


24.3 
29.3 
26.3 
27 4 
25,1 
27.3 
14.3 
28,4 
26.1 
24.1 

t8-e 

17.3 




midi. 




tiJ 


26.6 












4 b. soir* 1 




24.0 


26,2 


5 


6 b. mat. 




23.5 


14,f 


34 


5 h. mat. 




23.3 


21.3 




midi. 




24.3 


17.4 




midL 




23.8 


27,8 




4 b. soir. 




13.9 


25.3 




ib. goir. 




24.2 


27.1 


8 


6 b. mat. 

midi. 




24.0 
24.1 


25.3 
27.7 


1843. 












4 h. soir. 




24.0 


15.6 


Janvkr, 




1 






12 


6 b, mat. 




24.0 


25.3 












midi. 




24.1 


27.7 


3 


6 h. mat. 

midj. 
5 h. aoin 




23.5 
24.1 
24.1 


11.6 
28.4 

27.1 


Mai. 


5 h. soir. 




14.4 


j 25.7 


1 


7 h. mat. 




13.5 


21.7 












midJ. 




14.2 


17.8 


10 


6 b. mat. 




23.5 


14.4 




5 h, soir. 




24.1 


27,2 




midi. 




24.3 


17.3 


h 


8 b. mat. 




23.9 


22.1 




4 h. soir. 




23.9 


15.3 




mJdi, 




14.1 


18.2 


44 


6 h.mat. 




23.6 


14.3 




5 h. soir. 




14.4 


27.3 




midi. 




14.3 


17.6 


6 


8 b. mat. 




14.0 


11.3 




4 h. soir. 




14.^ 


16.3 




mldi. 




14.2 


28.3 


20 


6 b. mat. 




13.3 


14.4 




5 h, soir. 




14.0 


17.6 




midi. 




24,5 


17.7 


1 


7 b. maL 




13.9 


22,0 




5 b. soir. 




23.9 


15,7 




midi. 




14,2 


18.4 


15 


6 b. mat. 




23.7 


14.S 




5 b. soir. 




14.1 


27.7 




midi. 




24.5 


276 


42 


7h.maL 




14.0 


22.4 




5 b. soir. 




23J 


25.4 




midi. 




24.2 


28.2 


28 


6 b. mat. 




23.5 


14.3 




S b. adn 




14.1 


17.9 




midi. 




24,6 


17.7 


44 


8 b. mat. 
midi. 




24.1 
14.1 


11.3 

18.3 




4 b. soir. 




13.9 


15.3 
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DATES. 


HEURBS. 


g-i 


a. ^ 
e 2, 


It 


TEMPERATURE 


DATES. 


HEURES. 


g-f 
if 


11 




TEMPERATURE 






^f 


^% 


fl 


de I'ean. 


del'alr. 






'f 


F S 


I ' 


del'eau. 


de rair. 


1849. 














4849. 














Avril. 






m^tref. 


metres. 






Sept. 






mitres. 


mMret. 






2 


8»»30'm. 


B 


3.30 


4.00 


24.7 


29.5 


46 


midi. 


L 


. . . . 


0.69 


25.8 


34.7 




9 h. mat. 


C 


4.00 


0.92 


24.9 


30.0 


47 


40 h. m. 


J 


.... 


0.33 


25.4 


30.0 


43 


midi 30^ 


D 


3.03 


0.30 


24.8 


29.5 


20 


7»>30'm. 


L 


. . . • 


0.70 


25.9 


27.8 


44 


3 h. soir. 


E 


4.00 


0.25 


25.8 


29.4 
















48 


4»» 4y 8. 


E' 


2.80 


0.47 


24.7 


28.5 


Octob. 
















5 h. soir. 


E" 


3.38 


0.40 


25.2 


28.5 
















5»> 20' 8. 


£.„ 


2.80 


0.44 


25.3 


27.5 


4 


9 h. mat. 


L 




0.76 


26.0 


29.0 


22 


midi 30^ 


F i 


14.25 


0.90 


26.4 


34.0 




9»>45'm. 


J 




0.36 


25.6 


29.0 


23 


44i>30'm. 


G 


8.49 


0.3i 


24.9 


27.9 


7 


40>>45'm. 


L 


. . . . 


0.86 


26.2 


30.3 




3 h. soir. 


H 


3.37 


0.98 


24.2 


27.0 




40>>25'm. 


J 




0.42 


25.8 


29.5 




3 h. soir. 


I 


4.30 


4.32 


25.4 


, , 


8 


9M5'm. 


K 


' 4.26 


0.37 


26.4 


30.4 


24 


5»» 30^ s. 


J 


3.22 


0.22 


24.4 


27.0* 


23 


8»>50'm. 


L 


3.90 


0.87 


26.4 


28.2 


25 


7^45'm. 
9 h. mat. 
40»»45'm. 
4 h. soir. 


J 
J 
J 
J 






24.4 
24.4 
24.4 
24.4 


26.0 
27.4 
28.0 
28.0 


Novem. 


9 h. mat. 
9»>25'm. 

• 


J 
K 


3.46 
4.30 


0.33 
0.36 


25.7 
26.0 


28.7 








30.0 




' 










*0.4'7* 






2>' 45^ 8. 


J 




0.49 


24.2 


28.3 
















5 h. soir. 


J 


. 


0.24 


24.4 


27.7 


45 


2»» 35' s. 


J 




0.30 


25.4 


30.5 


26 


5 h. soir. 


J 


. 


0.22 


24.4 


26.5 




2»» 45' 8. 


L 


. . . . 


0.69 


25.6 


29.4 


27 


4 h. soir. 


J 


... 


0.22 


24.2 


26.3 


49 


9»»30'm. 


K 




0.35 


25.6 


29.0 


28 


3 h. soir. 


J 


... 


0.23 


24.2 


27.0 
















29 


2 h. soir. 


J 


. 


0.26 


24.3 


27.3 


pWcem. 














30 


3»> 30^ 8. 


J 


. . 


0.28 


24.4 


27.3 




























3 


8^45'm. 


L 




0.64 


25.5 


26.5 


Mai. 
















9 h. mat. 


J 


. . . . 


0.32 


25.4 


26.8 


^er 


4 h. soir. 


J 




0.34 


24.5 


28.5 




9>>40'm. 


K 


. . . . 


0.45 


25.2 


27.4 


2 


midi 30'. 


J 




0.33 


24.6 


27.4 
















3 


midi. 


J 




0.34 


24.5 


27.4 


4850. 














4 


44 h. m. 


J 




0.35 


24.5 


26.9 


Janvier 














5 


40 h. m. 


J 




0.35 


24.4 


27.2 














7 


9 h. mat. 


J 




0.33 


24.2 


26.6 


49 


8>>35'm. 


L 


.... 


0.59 


23.8 


23.8 


8 


9»>45'm. 


J 




0.35 


24.4 


27.0 




8»>55'm. 


J 


. . • • 


0.26 


24.0 


23.8 


9 


8 h. mat. 


J 




0.36 


24.5 


26.0 




9>>5'm. 


K 


. . . . 


0.59 


23.4 


26.0 


42 


7»»30'm. 


J 




0.33 


24.6 


26.7 
















43 


9»>30'm. 


J 




0.33 


24.7 


27.6 


Avril. 
















40»>45'm. 


K 


'4.20' 


0.50 


25.5 


29.5 














44 


8 h. mat. 
8»> 45' m. 


J 
K 




0.34 
0.50 


24.6 
25.3 


26.8 
28.0 


29 


40 h. m. 


H 


4.07 


0.20 


25.2 


26.8 


45 


8 h. mat. 


J 




0.34 


24.6 


26.4 


Mai. 
















9>>30'm. 


K 




0.38 


25.2 


28.4 














46 


midi 30^ 


K 




0.35 


25.8 • 


29.4 


6 


9 h. mat. 


L 


. . . . 


0.49 


24.0 


28.5 




4»>45'8. 


J 




0.33 


24.8 


28.8 




9»»45'm. 


J 


. . . . 


0.49 


24.4 


28.2 


19 


i^ 50^ 8. 
5 h. soir. 


K 
J 




0.39 


26.0 
24.9 


29.0 
28.4 




^Wm, 


K 


. . . . 


0.27 


24.7 


29.0 


20 


40»>45'm. 
40»»25'm. 


K 

J 




0.37' 
0.27 


25.5 
24.9 


29.0 
28.4 












24 


8>>45'm. 


K 




0.39 


25.5 


29.0 














9 h. mat. 


J 




0.30 


24.7 


29.0 




MAI 


ilB- 


«AIi 


JlIVTB. 


23 


40 h. m. 
40>»45'm. 


K 

J 




0.40 
0.34 


25.7 
25.0 


29.4 

28.8 












Sept. 














4842. 














42 


8»» 45' 8. 


L 


4.00 


0.74 


25.8 


28.5 


Decern. 














45 


40 h. m. 


L 


. . . . 


0.67 


25.8 


30.6 


24 


44>>30'm. 


M 


40.00 


.... 


24.8 


27.7 



* Le soleil p^n^trait dans Tint^rieur du puits. 
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DATES. 



HBURES. 









TEMPl^RATURE 



deTeao. daTair. 



4849. 




Janvier 




6 


7»>30'm. 




midi. 


7 


7i>45'm. 




2»> 30' 8. 




6 h. soir. 


Juin. 




4 


44»»30'm. 




5^ 30^ 8. 



SAUVT-THOMAS. 



mitrea. 


mkrea. 


















3.74 


0.48 







25.8 
25.9 
26.0 
26.0 
25.9 



26.6 
26.3 



23.6 
25.3 
24.3 
26.0 
25.8 



29.2 

28.4 



DATES. HBURES. 



^1 


a- 2 


fl 


TEMP^l 

dereau. 









4849. 




Juin. 




46 


5^30'm. 


48 


8 h. mat. 




4 h. soir. 




6»> 30' s. 


26 


e'-ao'm. 




9>>45'm. 




2 h. soir. 




8»> 30' 8. 


4850. 




Juin. 




24 


5»»30'm. 


23 


8 h. mat. 




midi. 


25 


7 h. mat. 



FUBBTO-BICO. 



m^es. 
9.82 
6.43 


in*trc«. 
5.33 
0.43 


2.47 
9.33 


0.63 
6.46 






44.75 

9.90 
3.50 


0.66 

4.50 
4.40 


6.40 


4.80 



24.8 
25.3 
25.4 
26.9 
27.3 
27.5 
27.5 
25.9 



24.5 
27.4 
27.8 
24.8 



de I'air. 



24.4 
30.2 
30.2 

25.0 
29.5 
27.5 

27.8 



24.6 
28.8 
30.0 
24.9 



LOCAUTlfiS DIVERSES. 
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VI 



TEMPERATURE DES SOURCES. 
1840, 1841, 1842, 1843, 1849, 1850. 



D4TBS. 


HBURE8. 


4840. 2 mars. 


4 h. soir. 


27 mai. 
25 mai. 


5>»30'm. 
40h.m. 


43 mai. 


4l>>30'm. 


44aoat. 


8 h. mat. 


30 aoi]it. 


9>»30'm. 


4844. 22juin. 


40 h. m. 


46 juin. 
5juiUet. 


44 h. m. 
2 b. soir. 



LOGALIT^S. 



TRINIDAD. 

80UBGB8 PROIDBS. 

Source de la Pena^ peu distante de Port d'Espagne : 

tr^s^ondante . . . 

M^me source 

Petite source sortant du grte de la VenUlle .... 

SOUBOIS TPBigiALBS. 

Sourcesde Vhabitati(mMandilUm{PoinM^PierTe): 

4" source 

2« sourca 



PIJBBV0-RICO. 

SOUBCBS FBOIDBS. 

Route de Caguas k Gayey, maison de Vioente 
Pico : belle source, trte-abondante 

Source sortant de la riviire <(« Coamo, entre 
Coamo-Arriva et Coamo-Abajo : au niveau de 
la riviere 

SOUBCB THBRMALE. 

Source sortant k qq, metres de la pr^c^ente. . . 

MARTIMIQUB. 

SOUBCBS PBOIDBS. 

Source sortant entre le Piton Pierreux et VhalnUh 

Hon Coootfer (quartier du Pr6cheur) 

Eau du petit 2ac de la morUagne PelSe 

Mtoe eau 



ALTITUDE. 



Qq. metres. 

Id. 
434 metres. 



Au bord 
de la mer. 



409 metres. 



76 metres. 



79 metres. 



425" environ 
4245 mdtres. 



TEMP^RATUBB 

deTeau. der«ir. 



24.9 
24.8 
24.0 



39.0 
44.0 



22.0 



23.5 



42.0 



24.0 
23.3 
23.0 



28.6 
24.7 
25.5 



34.5 
31.5 



25.7 



27.3 



27.3 



25.5 
48.3 
20.5 



065. s^d. 1. 1. 
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TEMPiRATURB 


D4TES. 


HEURBS. 


localitAs. 


ALTITUDE. 












deTeau. 


deTair. 






SOURCES THERMALES. 






4844. 34 mai. 




Sources de la Riviere la Mare, au niveau de la 
riviere, distantes entre elles de 4 m6tre : 
4 '• source 


Peu d*616vat. 
Id, 

Id. 


38.5 
38.0 

30.0 






2* source 




29 juin. 


Source qui s'^chappe goutte k goutte d*un rocher 
de conglom^rat dans le Ut de la Grande Riviere, 
La temperature est sans doute plus 6Iev^ : il y a 
melange avec d^autres eaux 








SABA. 












SOURCE FROIDE. 








26 nov. 


1^ 30^ m. 


Source froide au bord de la mer, a cdt6 de la 
source thermale suivante 


metres. 


25.4 


26.2 




SOURCE THERM ALE. 








Tent-Spring 

DOMIIVIQIJB. 

SOURCES FROIDES. 


metres. 


60.0 


26.2 


4843. 2£6vnar. 


40h. m. 


Seufriirs du Capudn, Source d^ageant de Thy- 

drog^ne sulfur^ 

Id. Source ferrugineuse. . . . 

SOURCES THERMAUBS. 


475 metres. 


23.0 
27.0 


24.0 
24.0 


6 Janvier. 


44 h. m. 

44»»30^m. 

8»»30'm. 
9 h. mat. 
40 h. m. 
3h.80ir. 


Petite Soufriere. Source chaude 


494 metres. 


50.0 
96.0 
96.0 
59.0 
95.0 
44.0 
98.5 
4«.0 


24.0 




Source bouillante 






Grande Soufriere. Source 

Vaneur sulfureuse . 


200™ environ 




9 Janvier. 
4 f6vrier. 

3 f(6vrier. 


Soufriere de la ravine Blanche 

Prince's Grove. Source 

Salse dans la plaine 

Toucofy-Bay. Source k la lame 


265 metres. 
48 metres. 
20™ environ 
4 m^tre. 


23.5 
22.0 

27.3 






liBS SAIIVTBS. 








44 mai. 


9 h. mat. 


Grand llet. Source qui sourd au pied de la mon- 
tagne a 3™ au-dessus du niveau de la mer; peu 
abondante 

MABIB-ttAIiAlVTB. 


3 mMres. 


26.9 


28.4 


4842. 20 d6c. 


8k30'm. 


Source du Trou-am-Diabk (habitation Bonneval] , 
k peu de distance du bora : cette source, parfai* 
tement limpide, mais d'un go(]it fade et lourd, 
remplit le fond d'une jolie caveme, sensiblement 
au niveau de la mer 

«UABBIi0UPB. 

SOURCES FROIDBS. 


Qq. metres. 


25.0 


24.3 


4844.44f(6vrier 
48fiftvri6r 


4 h. soir. 
3 h. soir. 


Source ntute au bag de Yhabitation R<m$tel (Th>i»- 
Rivieres) ! . . . 

Source voisine de la soaroe thennale Beauvallon 
(Bains Jflunes) . 


42" environ 
963 metres. 


24.9 
47-3 


26.4 
48.5 
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DATES. 



4844. 49f(§vri6r 

44 sept. 

4 842. 4 4mai. 

4849. 29 mars. 
4 5 avril. 

46avril. 
22 avril. 



23 avril. 



44mai. 



8 octob. 
1850. 24 janv. 

4849. 47mai. 

4 3 sept. 

4850. 47f6vrier 
4 9 mars 



HEURBS. 



7 h. mat. 

2 h. soir. 

7 h. mat. 

8»» 30' m. 
4>> 30' s. 

8»» 30' m. 
4 h. soir. 

2 h. soir. 



midi. 
miiii 20'. 



midi 30' 
4>> 45' s. 

5 h. soir. 

5»» 45' 8. 
4>» 30' s. 
5 h. soir. 
5** 20' s. 
5»» 30' s. 
5»» 40' s. 
4 h. soir. 



2^ 30' s. 
3 h. soir. 
3»» 30' s. 



LOCALrris. 



ALTITCm. 



TRMP^RATURB 

del'eatt. deTair. 



Pains Jaunes. Source froide qui sourd k peu de 
distance de la source femigineuse thermale. . 

Source toute voisine de la source sulfureuse ther- 
male du Matouba 

Source sur V habitation Beau-S^jour (quartier de 
la Capesterre) 

Source sur r^6t/a^iofi Saint-Louis 

Source faibie sortant des rochers de la Madeleine 
(au Baillif) , presque au niveau de la mer. . . . 

Source de Trianon (hauteurs du Baillif) 

Source faibie sortant de pal6tuviers (quartier du 
Petit Canal) 

Source sortant dans le lit mdme du canal, et dont 
les eaux se mdlent avec celles du canal (peu 
distante de la pr6c^dente*) ". . 

Source bourg du Canal 

Source dans une plaine dite Goupiot, k 600 pas 
du bourg du Canal : Teau peu abondante sort 
d'un trou profond, le thermom6tre enfonc^ k 
4 ™,5 a ^t^ retir^ marquant 22<>. L'eau est trouble. 

Mdme plaine. A Textr^mit^ N., belle source, claire. 

PoinU^Pitre, quartier de la Source. Source iailli*- 
santaumilieud'unbassin,expos6ausoleil. N« 4. 

Mdme quartier. Source de la propriitS 
Marchand N« 2. 

Source du lavoir public dit des Soldats. . N<> 3. 

N» 3. 

No 4. 

N» 3. 

N» 2. 

No 4. 



945 metres. 

4023 metres. 

60 metres. 
392 metres. 

Oq. metres. 
600™ environ 
Presque au 
niv.de la mer 



Id. 
Id. 



Id, 
Id. 

Qq. metres. 

Id. 
Id, 



Source sur r^6tta(tofi du Pirou (quartier du 

Petit-Bourg) 

Id 

Id 

Id 



4844. 


48f6vrier 


3 h. soir. 




21 sept. 


3»» 30' s. 


4849. 


20 avril. 


9h.mat. 


4844. 


49f(6vrier 


7 h. mat. 




24 sept. 


4 h. soir. 


4843 


24f6vrier 


4 h. soir. 
3 h. soir. 


4844 


4 5 octob. 


8»> 30' m. 



SOURCES THERMALES. 

Bain$ Jaunes. Source Beauvallon 

M^me source 

M6me source 

Source principale, situ6e au-dessus 
de la case Michaux. II est k peu 
pr^s impossible de prendre exac- 
tement, surtout par un temps plu- 
vieux , la temperature de ces eaux 
qui se m^langent avec les eaux 
pluviales. Tel est le cas ott Ton 
a op^r^ cette premiere fois. . . . 

M^me source 

M^me source 

Source du Goyavier 

Sources du Galion , au pied S. de la Soufri^re. 
Sources ferrugineuses, avec d6gagement d'acide 

carbonique 

4"* source (m^lang^ avec eaux pluviales). . 

2« source 

3« source 

4« source 

5« source (m^lang^ d*eau pluviale) 



20" environ 



960 metres. 



945 m^res. 



966 metres. 



4430 mMres. 



47.0 

20.3 

25.4 
22.9 

25.2 
49.0 

29.0 



29.4 
26.4 



22.0 
25.4 

27.4 

27.8 
27.6 
27.8 
27.7 
27.8 
27.4 
27.4 

27.5 
27.5 

27.2 
27.2 



33.3 
33.7 
33.2 



47.0 

26.3 

24.8 
25.4 

26.2 

22.2 

28.2 



28.2 
28.0 



28.S 



26.6 

26.3 
26.3 
28.6 
27.5 
24.0 
24.0 
28.8 

27.8 
29.6 
26.2 
26.5 



48.5 
24.4 
24.6 



42.0? 


47.0 


49.3 


24.4 


50.0 


24.2 


53.5 


20.6 


30.0 


47.8 


37.0 




37.8 




37.3 




30.4 





Ces deux sources paraissent thermales. 
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DATES. 



4814. 44 sept. 
24 sept. 



45octob. 
48i3.2if6yrier 
4842. 4 9 mars 



4841. 2 mars. 



4843. 6 mars. 

4844. 2 mars. 

3 mars. 

4843. 40 mars. 
44 mars. 
42 mars. 
22 mars. 

4844.24avril. 



HSURB8. 



2 h. soir. 



9 h. mat. 



4 b. soir. 



midi. 

6 h. soir. 
2 h. soir. 



6 h. soir. 
6 h. mat. 
8 h. mat. 



LOGALITis. 



Source sulfm'euse da Matouba 

Pumerolks de la Soufriire. Fumerolle du N. 0. 

FmneroIIe du S. E. 



Id 

Fumerolle du N. 0. . 

Sourcei de DoU, Sources Capp^. (3 sources don* 

nant la memo temperature.) . 

Source Plainier. Tr^abondante. 

Autre source, qui se joint k la 

pr^c^dente pour former le bain 

Plainier 

Sources de Bouillante. Source sortant dans le lit 

de la Riviere 

4 '• source, faible 

2« source, plus considerable 

3« source 

Jet de vapour k la lame 

7d 

Eau du Paietuvier 

Bains de Pigeon. 4^* source 

2* source 

4''« source 

2« source 

Source de la caf^idre Bellevue (Ancelin) 

Source de la Petite Plaine (habitation Butel) *. . 

Id 

Source de la Ravine Bleue (vall6e de la Petite 

Plaine) 

Source au Lamentin. (Point le plus chaud.) La 
temperature du bassin , prise en d'autres pomts, 
a donne 34.7; 34.5; 34.0; 33.2 



ALTITUOB. 



4023 metres. 
4363 metres. 

4292 metres. 



4363 metres. 



Qq. metres. 



metres. 



metres. 
. metres. 
Id. 



490 metres. 
4 0" environ 




37.0 
36.7 



36.5 



47.5 
37.5 
39.5 
400.2 
400.0 
90.0 
36.5 
38.5 
36.5 
39.3 
36.7 
34.2 
34.2 

34.0 



34.8 



47.8 
24.0 



25.0 



27.5 

24.4 
24.2 
49.0 

24.8 



* Gette soiux^ s'etait fait jour a la suite du tremblement de terre du 8 fevrier. L'eau de la riviere au bord 
de laquelle sourdent les sources etait k 24°, le 44 au soir; k 22«, le 42 au matin. 
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VII 

TEMPERATURE DES EAUX A LA SURFACE DE LA MER. 



I 

Cette demi^re division des Tableaux m6t^rologiques comprend uiie portion 
des mat^riaux qui m'ont servi pour la construction de la Carte de la tempi- 
rature des eaux d la surface de la mer des Antilles, du golfe du Mexique et 
de Vocian Atlantique, entre le 55® degri de longitude occidentale et la cdte 
d'Amdrique. 

Comme Tannonce la l^gende de cette carte, et comme on le verra avec plus 
de details dans le M^moire consacr6 k la m^t^orologie des Antilles, les docu- 
ments qui ont servi a sa redaction provenaient de plusieurs sources diflGSrentes- 

Les uns sont d^jli publics : ce sont les chififres tr6s-nombreux port6s sur la 
CMrte des vents et des courants de Vocian Atlantique, par le lieutenant Maury, 
de la marine am^ricaine, et dont il a fait connattre Torigine dans une int^ 
ressante publication, 

D'autres, enli^rement in^its, ne pouvaient 6tre publics par moi : ce sont 
ceux qui m'ont 6t6 communiques a Londres, en 1848, avec une g^n^rosit^ 
dont je conserve le plus reconnaissant souvenir, par le directeur et le secretaire 
de YHydrographical Office. 

lis consistent en un tr^s-grand nombre de registres tenus a bord du vaisseau 
le Thunder, pendant la campagne hydrographique faite par ce b&timent, de 
1854 a 1848 , sous le commandement des capitaines R. Owen et Barnett, et 
a bord des schooners Jackdaw (1833) et Lark (1835-36), commandes tons 
deux par le capitaine Barnett. 

Les derniers documents sont ceux que j'ai recueillis moi-m6me sur les 
Obs. sid. 1. 1. 58 
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lieux, ou qui m'ont ^te remis par plusieurs navigateurs qui avaient bien 
voulu se charger, k ma demande, de thermomMres v^rifi^s avec soin, Voici 
rindication de ces documents, dans Tordre ou ils sont imprimis dans les 
pages suivantes : 

Observations faites de 1841 k 1843, 

Observations faites par M. Burman, m^canicien du paquebot k vapeur 
anglais VAvon. D^mbre 1848. 

Observations faites en divers voyages par mon fr6re, M. L.-S.-C. Deville, 
en 1849 et 1850. 

Observations faites par M. Eliacin Bossan. Mars 1849. 

Observations faites par M. le g^n^ral Acosta, k bord des Deux Freres. 
JuiUet 1849. 

Observations faites par M. F^ron, k bord de la Rose-Am^lie. Novembre 1849. 

Observations faites par le m6me, k bord de la goelette danoise Moritz. 
Mars 1850. 

Observations faites par M. le lieutenant de vaisseau A. Morier, k bord de la 
corvette la Proserpine. Janvier 1850. 

Observations faites par le capilaine Broutin du brig Antoinette. Janvier et 
mars 1850. 

Observations faites par le capitaine Pasquier du Havre et Guadeloupe. Mai, 
juin et juillet 1850. 

Observations faites par M. Le Prieur, pharmacien en chef de la marine. 
AoAt 1850. 

Observations faites par le capitaine Silvestre du Prol^taire. F6vrier et 
avril 1851. 

Observations faites par le m6me. Septembre 1851. 

Tons ces observateurs , auxquels je saisis I'occasion d'exprimer ici mes 
remerctments, m'ont remis des joumaux complets; et j'en ai extrait seulement 
ce qui pouvait int^resser les temperatures de I'air et des eaux k la surface de 
la mer dans les parages auxquels ma carte est consacr^e spteialement. 

Enfin ces tableaux se terminent par des extraits ^tendus du tr6s-beau 
travail encore manuscrit, recueilli par le capitaine de corvette, aujourd'hui 
contre-amiral B^rard, sur le brig le Yoltigeur, en 1838 et 1839, durant la 
campagne de la Vera-Cruz. 



MER DES ANTILLES. 



279 



TABLEAU DES OBSERVATIONS. 



DATES. 



4841. 

Novemb. 
28 



1842. 

Juillet. 
23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 
34 



kodi. 



HEURES. 



9 h. mat. 

9^4(Km. 

9»»45'm. 
40 h. m. 
40«»40'm. 
40»»30'm. 



midi. 

midi. 
5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 
5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 
5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 
5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 
4^45'm. 
9>> 30^ m. 



midi. 
7 h. soir. 
4»»4ym. 

midi. 
7 h. soir. 
4>>45'm. 
9»»30'm. 

midi. 

6»» 4y 8. 



POSITION DU NAYIRE. 



4»»45'm. 
midi. 



7 h. soir. 

4»>45'm. 

midi. 
5 h. soir. 
6»» 46' 8. 



Bntre let lies de Mthm 1 de 
Baint-SiuUMshe. 

Prte de Landin^Place; d 40 me- 
tres du riva^e; 6 metres d'eau. 

Prte de Landtng-Place ; k 50 m^ 
tre8 du rivage ; 4 8 metres d'eau . 

4 mille k TO.; 60 metres d*eau. 

4 milleauN.O.: 420m6tresd'eau. 

2 milles au N. N. 0. ; sans fond. 

3 milles au N. ; sans fond .... 

■ntr* 1m Antillet et let 



Latit. 48« 38'. — Longit. 64» 30^. 
Latit. 20o 38'. — Longit. 64<» 46^. 
Latit. 22« 28'.'— Longit! 64° 3'. *. 



Latit. 24« 49'. — Longit. 63o 40^. 



Latit. 26« 23'. — Longit. 62«» 38'. 
Latit. 28«*8'. — Longit. 62« 49'! 



TBMPjblATURB 

del'Mu. deTair. 



28.0 

28.0 
28.0 
28.0 
28.4 
28.4 



27.7 

27.6 
27.5 
27.5 
27.0 



27.2 



27.0 



Utit. 28« 37'. — Longit. 62« 3'. 
LaUt. 29»'4'. — Lon^t! 64« 43'! 



Latit. 29» 42'. — Longit. 64o 44' 



LaUt. 30«> 39'. — Longit. 60«> 36'. 



Latit. 340 33'. — Longit. 68o 39^. 



27.3 
27.7 
27.9 
27.8 



28.4 
28.4 

27.7 
28.2 
28.2 
27.7 



29.0 
28.9 

28.0 
28.3 

28.4 

27.7 

27.9 



27.0 

27.0 
27.7 
27.7 
28.0 
28.4 



28.5 

28.0 
26.6 
27.7 
27.0 
25.9 
27.7 
26.7 
26.4 
27.5 
26.9 
26.4 
27.9 
26.9 
24.9 



27.4 
27.6 
26.4 
29.2 
27.7 
26.7 



27.7 



28.4 
27.7 

26.4 
28.2 

27.6 

26.7 

28.2 

27.4 



iftTAT DE L*AIR BT DE LA HER. 



Forte brise E. ; grosse mer. 
Id, Id, 

Id. Id. 



Tr^-faible brise d'E. ; mer tr^s- 

douce ; tr^-beau temps. 
Bonne brise d*E. ; belle mer ; tr^ 

beau temps. 
Bonne brise E. S. E.; tres-beau 

temps. 
E. S. E. : l^er grain le matin. 
E. S. E. 



E. 



E. tr^faible. 
Calme. 

Id. 
Petite brise N. 0. avec grains. 
Brise N. N. 0. ; l^rs grains; mer 

tr^s-douce. 
N. tr6s-faible; belle mer. 
Brise faible du N. 
Petite brise E. 
Calme. 
E. faible. 
Calme, ou 16g^ fraicheur de TE. 

Id. 
Calme ; la mer est comme une ^laoe 

et charrie beauooup de d^tntus. 
L^re brise E. 



E. S. E. 

Brise assez fratche E. S. E. ; ciel un 

peu nuageux. 
Bonne brise S. E. ; nuageux ; flairs 

sous le vent. 
Belle brise S. S. E. a souffle toute 

la nuit. 
Belle brise S. E. ; beau temps. 

Id. Id. 

Jolie brise S. E. Id. 
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DATES. 



4842. 

Aoat 

3 



Oclobre. 
48 



49 



20 



21 



23 



HEURES. 



5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 
5 h. mat. 

midi. 
7 h. soir. 



5 h. mat. 
9»» 30' m. 

midi. 
7 h. soir. 



5 h. mat. 



9»»30'm. 
midi. 

6»» 45' 8. 

5 h. mat. 



midi. 
4^ 30^ 8. 
6»» 45' s. 



6 h. mat. 
midi. 

6 h. soir. 



6 h. mat. 
midi. 



6 h. soir. 
6 h. mat. 



midi. 



6 h. soir. 
6 h. mat. 



9>>30'm. 
44 h. m. 

midi. 
6 h. mat. 
2 h. soir. 



POSmON DU NAVIRE. 



Latit. 320 36'. — Longit. 56* 40'. 



Utit. 33° 31'. — Longit. 55«» 54'. 



LaUt. 34« 27'. — Longit. 65o 48'. 



Latit. 35° 34'. — Longit. 55° 3'. 



LaUt. 35° 26'. — Longit. 54«» 40'. 



Attemige de la Barbade. 



Latit. 43« 48'. — Longit. 56» 4'. 



Latit. 430 38'. — Longit. 58« 2'. 



Latit. 43« 20'. — Longit. 60». 



A FE. et en vue trto ^loign^e de 

la Barbade 

En vue de la Barbade 

A 8 ou 9 milles de terre 

2 milles E. S. E. de terre. . . . 

En rade de la Barbade, par 45 

I 
Id, 



TEMPERATURE 



de I'ean. de Tair. 



27.4 


26.5 


27.6 


27.4 


27.7 


26.7 


27.4 


25.7 


27.7 


27.2 


27.7 


26.7 



27.4 



27.7 
27.5 

27.3 



27.8 
27.7 
27.5 
27.9 
28.'2 



27.4 

27.7 

27.7 

27.6 

27.8 

27.9 

27.7 

28.4 

26.2 

27.9 
27.8 

27.9 

27.9 



27.7 
27.9 



25.8 



27.4 
26.7 

26.0 



27.7 
26.7 
26.4 
28.2 
27.V 



26.0 
27.0 

26.5 

26.6 
27.4 

26.9 
27.5 

28.0 

27.8 

26.5 



27.7 



24.2 
27.5 



l^T DE L*AIR ET DE LA HER. 



Brise S. E. 

Id: 

Nuageux ; 6clairs sous le vent. 

L^re brise S. E. 

E. foible. 

L^^re fratcheur N. E.; nuageux sous 
le vent et Eclairs au N. 0. ; la mer 
est fort sale et couverte de moU 



L^^re fralcheur E. S. E. 
Faible brise E. S. E. 

Id, 
Le vent hale un pen le N. ; mer 

tr^s^e. 
E. N. E. faible; tr^-beau temps; 

mer sale. 
E. N. E. tr^faible; mer sale. 
E. N. E. ; grains au N. 0. ; mer cou- 
verte de mollusques. 
Brise d'E.; belle mer, limpide; del 

beau . mais un peu nuageux. 
Brise dE.; belles eaux; ciel assez 

beau. 
Calme; grains k Thorizon. 

Id. 

Id. beau temps. 



Brise fratche de TE.; beau temps; 

belle mer. 
Brise frafche de I*E. ; beau temps ; 

belle mer; la mer charrie des de- 
bris de v^^taux. 
Brise fratche de TE. ; beau temps ; 

belle mer. 
E. 4/2 N.: beau temps; belle mer. 
La brise d'E. moUit; beau temps; 

belle mer. 
Brise de TE.; beau temps ; belle mer. 
Faible bnse E. ; beau temps ; belle 

mer. 
La bnse fraichit et passe au S. ; beau 

temps; belle mer. 
E. 4/2 S.; beau temps; belle mer. 

E. 

E. 4 /4 S. E.; avec l^ers grains ; mer 

bleu limpide. 
Jolie brise E. S. E. ; 8 ou 9 milles 

de terre. 
Jolie brise E. S. E. ; 2 miUesE. S. E. 

de terre. 

Grains de TE. avec pluie. 

Brise E.; beau temos; sond^ pr^ de 
la bou^ , en dedans , trouv^ 50 , 
34 et 26 pieds, fond de madrepo- 
res ; m^me temperature de la mer. 
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DATES. 



4842. 

Octobre. 

23 



24 
25 

D^emb. 

48 



49 



4843. 
Janvier. 

5 

6 



Mai. 
44 



46 



HBUaBS. 



24 



6 h. 8oir. 



6 h. soir. 

6 h. mat. 
6 h. soir. 



9»>30'm. 
8>»45'm. 

40 h. m. 



8h.mat. 
44»»30'm. 



7 h. mat. 



4»» 30^8. 
4 b. soir. 



5 b. mat. 

6 b. mat. 
midi. 



POSITION DU NAVIRB. 



TBMP^RATUBB 
de I'MU. de l*air. 



midi 30'. 

4 b. soir. 
4>> 30^ 8. 



En rade de la Barbade, par 45 



Sond^ dans la baie au-dessus d'un 
banc madr^porique , k 50, 31 
et 24 pieds , temperature con- 
stante 

Sous la o6te occidentale ; 2 milles 
environ de terre 

Id 

Id 

Chnal de Mane-CUlcnte. 

A mi-canal entre Saint -Francois 
et la Petite- Terre 

A 4 /2 mille de la pointe Sud de la 
Petite -Terre; fond de sable 
blanc 

Entre la Petite -Terre et Marie* 
Galante; plus prte de cette 
demi6re 



CMte oooSdeatale de la Bominiqiie. 

A 4 mille 4/2 de la c6te 

A quelques metres de la cdte k 
Loubi^e; envu*on 5 brasses 
d*eau 

A quelques metres de la cdte, de* 
vant le Mome- Daniel; 2^3 
brasses d'eau 



Bntre la Baate-Tcrre at las Sauitet , 

Enradedela Basse-Terre, 4 /4 mille 
de la c6te 

A mi-canal , entre le Vieux-Fori 
et la Ttrre de Bas 

Bntra let Saiatet et Xarie- 
Oalanta. 

Baie du mouillage de la Terre de 
J/attt;2»,5de la cdte 

Dans la nasse de la Baleine . . . 

A dgale distance etUre les Saintes, 
Marie -Galante et la Guade- 
loupe 

Bntra Marie -Oalanta at la 
Ckaada-'Tcrre. 

A 4/^ °^ill^ do 1a c6te de Marie- 
dalante, par une brasse 4/2; 
fond de Cayes 

A mi -canal entre Saint -Francois 
et Marie-Galante 

Sur les accores d'un banc. . . . 






27.9 



27.9 

28.2 
28.0 
27.9 



26.5 
27.0 
27.4 

26.7 
26.9 
26.2 

28.0 
27.9 



27.5 

27.8 



27.8 



28.5 

28.3 
28.0 



26.9 



27.2 
24.0 
27.0 



26.0 



29.3 

27.8 



26.7 



28.2 



29.4 
28.3 



krkT DB l'air bt db la mbr. 



Beau ; brise d'E. 

Calme. 

Beau; 1^6re brise S. E. 



ise E. N. E. 
Temps k grains. 
Id. 

Calme. 



Beau; jolie brise N. E. 



Beau; brise d'E. S. £. 



Beau ; brise du S. E. 



065. s^d. 1. 1. 



59 
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TBMP^RATURB 






DATI8. 


HEURSS. 


POSITION DU NAYIRE. 




irkT DB l'air bt dk la 


HER. 








de I'eau. 


derair. 






* 4848. 














D^cemb. 




All Bord-ett 6m Baint-Thoiiias. 










30 


8 h. mat. 




25.7 
25.9 
25.5 
26.3 
26.6 
25.7 


23.6 

23.V 
23.6 
24.8 
23.2 


Beau; vent variable de IE. 
Id, Id. 
Convert; Id, 
Beau; brise fralche de TE. 
Forte pluie; E. 






midi. 
6 h. soir. 


UUt. 20O 62^. — Longit. 57* 42'. 




34 


8 h. mat. 








midi. 
6 h. soir. 


Latit. 49» 44'. — Longit. 64« 44'. 




4849. 








Janvier. 














4«' 


8 h. mat. 




26.3 
26.4 
26.6 


23.5 
25.0 








midi. 
6 h. soir. 


A 36 milles d YE. de Sombrero. 
En vue de Saint-Thomas 








■ntre Satnt-TlioiiMit et la Bamc- 










8 
9 


midi. 
4>>30'8. 

7 h. soir. 
6>> 30^ m. 
9 h. mat. 

midi. 

8 h. soir. 
6 h. mat. 

44 h. m. 


Bn rade de Saint-Thomas. . . . 
A 2 milles de la pointe du Fort. 


26.0 
26.0 
26.0 
25.6 

25.4 

26.9 
26.3 

26.0 
27.9 


26.3 
26.3 
24.9 
24.9 

25.4 

26.3 
26.3 

25.7 
27.9 






40 


A 22 miUes N. E. de la pointe N. 
de File de Saba 

Au S. 220 0. de la pointe N. de 
Saba; au S. 59^ 0. de la pointe 
N. de Saint-Eustache. — Lat. 
N. 47» 43'. — Long. 0.650 44^. 

A 36 milles E. 5» N. de la pointe 
N. de Ni^ves 

26 milles S. 45o E. de la pointe 
S. E. de la Guadeloupe 20 milles 
E. 20O N. de la pointe N. de 
Montserrat 

4 miile de la Riviere des P6res. . 




F6vrier. 














4 


7»»30'm. 


4 milles 0. de la pointe de la 
Goyave 


25.2 


24.6 






Mars. 




Bn wmdm de la Bawe-Tem. 










34 


midi 30^. 


A quelques metres de la cdte. . . 


27.9 


30.0 






Avril. 














4« 

2 


8 h. mat. 
4 h. soir. 

7 h. mat. 
4 h. soir. 

8 h. mat. 
midi 30^. 
8 h. mat. 
4 h. soir. 

midi. 
7 h. mat. 
midi 30'. 

6 h. soir. 

7 h. mat. 
midi. 


Id 

Id 

Id 


28.0 
28.0 
27.2 
28.2 
27.0 
.25.7 
27.6 
27.8 
26.0 
26.2 
27.6 
26.0 
25.9 
26.0 


27.0 
30.0 
27.0 
27.7 
27.8 
24.5 
26.0 
27.5 
27.2 
24.0 
27.4 
26.2 
22.6 
25.0 


Piuvieux. 
Beau ; brise d'E. 

Beau; calme. 




3 


Id 

Id 




6 


Id 




8 


Id 

Id 




44 


Id 




42 


Id 

Id 




43 


Id 

Id 






Id 
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TEMPERATURE 




s. 


HBUAES. 


POSITION DU NAVIRB. 


del'eatt. deTair. 


i^TAT DE L'AIR BT OB LA MER. 


1. 

I. 


7>>3(Km. 


A quelques metres de la c6te. . . 


25.9 


23.8 






mididO'. 


Id 

De U PoiBto-4-Vllr« mn 
PeUt-OMuO. 


26.9 


26.5 


Beau; bonne brise 0. 




3 h. soir. 


Pointe-d-Pitre, k quelques metres 










i h. soir. 


de la cdle 


30.5 
28.6 


28.5 
27.5 






Pointe-^Pttre , plus loin de la c6te. 






i»> 3(K 8. 


Dans la riviere Sal6e 


29.6 


27.3 






5 h. soir. 


Dans la rivi^ Salte, prte de 












Tembouchure nord 


28.9 


27.4 






t^iiys. 


Dans la bale, entre la rivi^ Salte 












et rtlet k Marcou 


26.3 


26.0 






6»» 45' B. 


Dans la baie. prte Ttlet k Marcou 
(haut fona) 












27.6 


25.5 








De U Poiiite-4-Pltre 4 le rm^re 








, 




litetfde. 










5i>3(Km. 


Pointe-A-Pttre, dans le port. . . 


27.0 


23.5 






6 h. mat. 


Entre les tlets Burtel et Chasse 












(haut fond) 


26.8 


24.0 






6>»45'm. 


Au milieu de la passe appel6e du 
Mazarin, mer profonae. . . . 












26.3 


24.8 






6>»3(Km. 


Fmbouchure de la rividre la L6- 












zarde 


26.8 


25.4 






7 h. mat. 


Dans la L^zarde, point qu*atteint 












encore la mar^e ; eau saumAtre. 


24.4 


26.0 






7»»3(Km. 


Dans la L^zarde, embarcaddre de 












rhabitation P^rou 


23.6 


26.5 




















de UUieide et retour. 










6 h. mat. 


Pointe-^-Pttre , au qua! 


27.9 


26.4 






6»»3(Km. 




28.0 


26.8 






6>>5(Km. 


Embouchure de la Ltorde (m^ 












lanee d'eau douce) 

Dans la Uzarde: eau saumAtre. . 


26.0 


26.8 






7 h. mat. 


25.4 


27.0 






7»*2(Km. 


Id, Id. 


25.0 


26.2 






T^iO'm. 


Dans la L6zarde, embarcadto du 












P^rou ; eau douce 


24.5 


27.2 






6 h. soir. 


A 20 metres de distance de I'em- 












barcad^ de Jarry 


29.9 


27.3 






e^ 25' 8. 


Au milieu de la baie, entre Jarry 












etlaPointe-A-Pltre 


28.9 


27.0 






6»»3(K8. 


Pointe-&-Pttre, entr^ du port. . 


28.5 


26.7 






6>» i(K 8. 


Id. k quai 

De U Pomte-A-Vlire 4 raet 
4 OoMoa et retovr. 


28.5 


25.0 






i h. soir. 


Pointe-A-Pltre, A quai 


28.9 


28.2 






i^Ws. 


Dans le port, k la hauteur de la 












pointe Fouillole 


28.7 


28.0 






4>» 4(K 8. 


Embarcaddre de TUet k Goeson. . 


28.7 


28.0 






5>> 25' 8. 


Bassin des Baigneurs, k hi pointe 












S. de rUet 


30.5 


27.5 
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DATES. 



Mai. 
24 

23 



26 



Juin. 



HBURBS. 



6 h. soir. 

6»> 25' 8. 
4 h. soir. 
4»» 3(K s. 

i^ 45' s. 
6 h. soir. 



6»> 30' s. 
6>» 45^ s. 



5 h. soir. 

6 h. soir. 

6^ 40' s. 



6 h. mat. 
7»» 30^01. 

9 h. mat. 
40 h. m. 

44 h. m. 

midi. 

4 b. soir. 

2 h. soir. 

3 h. soir. 

4h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. soir. 



8 h. soir. 
5*» 30' m. 



POSITION DU NAYIRB. 



TEMPERATURE 

del'eaa. deTair. 



Dans la rade , hauteur de la pointe 

Fouillole 

Dans la rade, plus pr^ de la c6te. 
Pointe4-Pitre, prto du quai. . . 
Dans la rade , par le travers de la 

pointe Fouillole 

Embarcad^re de Filet k Cosson. . 
Bassin des Baigneurs ; aux r6cifs 

madr^poriques; 200™durivage. 
Bassin des baigneurs ; au milieu 

du bassin 

A 30 ou 40 metres du rivage. . . 
En rade , entre Tilet et la hauteur 

de Fouillole 

En rade , entre Fouillole et le quai. 

Oe U Pointe-A-Pltre * U 
Baise-Terre. 

Pointe-^-P!tre; k 400« du quai. . 
En mer , 400™ environ en dehors 

de la derni^re bou^ 

En mer, k 4 milles de distance. . 



Be 1« Oa«de1oape k Saint- 
Thomas. 

4 miile 1/2 N 0. de la pointe 

Noire (Guadeloupe) 

4 mille 0. de rhaoitation Ferry 

(entre la pointe Noire et Des- 

hayes) 

4 milles 0. S** S. du mome Dea- 

hayes 

9 milles 0. S. 0. du mome Des- 

hayes, dans le canal de Mont- 

serrat 

A mi-canal : S. S. E. de la pointe 

S. de Montserrat, 0. 4/4 N. 0. 

de la pointe Deshayes 

S. 6o 0. de la pointe S. de Montser- 

rat, S S. B. de la pointe Nord. 
S. 0. de la pointe S. de Montser- 

rat, S. de la pointe Nord. . . 
0. 6° S. de la pointe S. de Mont- 

scrrat, S. 4/4 S. 0. de la pointe 

Nord 

0. 6" N. de la pointe S. de Mont- 

serrat, S. 0. 4/4 0. de la 

pointe Nord 

7 milles du point pr^c^ent, route 

N. 0. 4/4 

44 millosN. 0. 4/4 0. du point 

de 3^. laRedonda ^TB. N.E. 

5« N 

La montagne de Nieves au N. N. E. 

6» £.; distance tO milles. . . 



Canal entre Saba et Virgen^orda. 



28.5 
28.5 
2S.S 

28.7 
28.5 

28.2 

28.5 
30.5 

28.2 
28.8 



28.3 

27.9 

27.7 



27.0 

27.0 
27.0 

27.2 

27.0 
27.3 
27.2 

27.0 

27.2 
27.4 

27.2 

27.2 
27.0 
26,9 



27.3 
26.9 
28.6 

28.6 
28.0 



26.3 
26.2 



27.6 

27.0 
26.9 



25.5 

26.0 
27.3 

27.6 

27.6 
27.3 
27.5 

27.2 

27.4 
27.5 

27.0 

26.7 
26.6 
26.2 



^AT DB L'AIR BT DB la HER. 



Galme plat; temps pluvieux. 

Id, convert. 
Beau ; bonne brise E. S. E. 

Temp6 bnimeux; E. N. B. mod^r^ ; 
mer houleuse. 

M^me temps; brise assez forte. 

Ciel pur ; mer assei belle ; bonne 

bnse E. N. E. 
M6me temps ; mdme brise. 

W. brise r^guli^re E. 

Id. Id. 

Nuag.; bonne br. E. N. E.; forte mer. 

Nuages; bonne brise E. 

Brumeux; bonne brise E. 

Id. K. N. E. 
Aesez beau; brume k I'hor. , bonne 
brise E. N. E. 
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TEMPERATURE 




iTB8. 


HKUBES. 


POSmON DU NAV|1B. 


del'eaa. 


daTair. 


iXAT DE l'AIR et DB la MER. 


Si9. 












uin. 












3 


7 h. mat. 


Canal entre Saba et Virgen^orda, 
i7milie8N.0. 4/4 0. du point 






















pr^cMent 


27.0 


27.2 


Ass.b.;bnmieArhor.;b**br.E.N.E. 




8 h. mat. 


Canal entre Saba et Virgen-<jorda, 
^6milIe8N.0.4/4 0.dupoint 






















pr^cMent 


27.0 


27.2 


Id. Id. Id. 




9 h. mat. 


Canal entre Saba et Virgen-Gorda, 












&6mUles4/2N.O. 4/4 0. du 

point pr^oMlent .' . 

7 milles N. 0. 4 /4 0. du point pr^ 
c^ent : la pointe E. ae Sainte- 
Croix a ro. S. 


27.4 


27.3 


Id. Id. Id. 




40h.m. 






















27.0 


27.6 


Id. Id. Id. 




44 h. m. 


Route parcourue, 7 milles N. 0. 
4/4 0. ; pointe E. de Sainte- 
QroixauS 0.4/4 S., 45 milles 
































de distance 


27.3 


28.0 


Id. Id. Id. 




midi. 


Route parcounie , 7 milles N. 0. 
4/4 0. ; pointe E. de Sainte- 
Croix au S., pointe N. au S. 0. 






















6o S 


27.3 


27.9 


Assez beau; brmae a Thoriz.; bonne 
brise £. N. E. ; mer houleuse. 




4 h. soir. 


Route parcounie , 7 milles N. 0. 










4/4 (0. ... 


27.3 


28.2 


Fort grain avec pluie; mtoe vent; 




2 h. soir. 


Route parcounie , 7 milles N. 0. 
4/4 N.; pointeE.de rile Saintr 






grossemer. 
















JeanauN.O. 4/4 N 


27.0 


27.4 


Brumeux k llior.; bonne br. E. N. E. 




3 h. soir. 


French -Rock 0. 6* S., distance 
5 milles 4 /2 ; pointe E. de Saint- 
Thomas au N. N. 












27.2 


27.0 


Mtoe ciel; mdme vent. 




4 h. soir. 


4/4 mille S. 0. de la pointe S. 0. 












de Buck-Island 


27.2 


26.8 


Id. Id. 




i^Ws. 


A mi-distance entre Buck-Island 












et les forts de SaintrThomas. . 


27.0 


26.7 


Id. Id. 




V^ 4(K 8. 


Entre les deux forts de SaintrTho- 












mas, entrte du port 


27.0 


26.6 


Id. Id. 


















dm F«eHo-&ioo. 








6 


6 h. soir. 

7 h. soir. 


Saint-Thomas, au milieu du port. 
Id. entre les deux forts. 


27.6 
27.5 


26.4 
26.0 


Convert; faible brise E. 
Id. Id. 


7 


5k3(Km. 


Pointe de Saint^ean de Puerto- 
Rico au S. 3» 0. , le centre de 
Luquillo au S. 0.; distance de 












terre environ 6 lieues 


26.5 


26.3 


Convert; pluvieux. 




7 h. mat. 


Pointe de SaintpJean , au S. E. 












4/4 S.; 6 milles parcourus. . . 


26.2 


26.3 


Id. cahne. 




8 h. mat. 


Pointe de Cangrejos au S. 55* 0., 
le milieu de Luquillo au S. 5» 0.; 






















5 milles parcourus 


26.4 


26.0 


Bfoins convert; petite brise E. 




9fc45'm. 


6 milles parcounis k TO., 3 lieues 












de terre 


26.2 


27.6 


Plus d^gag6;peUte brise E. 




40»»a(Km. 


5 milles parcounis k TO. 3o S. , 












2 lieues de terre 


26.3 


27.0 


Id. Id. 




midi45'. 


9 milles parcounis k TO. 3« S. , 
3 milles 4/2 du m61e de Saint- 










4 h. soir. 


Jean. ... 


26.4 
27.4 


27.2 
26.8 


Beau; bonne brise E. 




Sous le fort du m61e 


Id. Id. 




4k aCK 8. 


Au milieu du port 


27.5 








4»»4y8. 


Au mouillage* • • . • 


27.8 













Obs. Ud. 1. 1. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 









TEMPERATURE 






DATES. 


HBURES. 


P08ITI0!<r DU NAVIRE. 


■ Ml^ . 


>— — 


iXAT DE l'AIR BT DB la MBR. 








de Teaa. 


derair. 






4849. 




Be SttBt-Jean de Pnerto-Bioo 










Juin. 




A Mayag;aez. 










9 


6 b. soir. 


Au mouillage de SaintrJean. . . . 


28.9 


27.2 


Beau; S. S. 0. 






6"* 40' s. 
7 h. soir. 


Entre les m61es 


28.4 
27.4 


27.8 








4 mille 4/2 du m61e en mer. . . 




40 


6 b.mat. 


Calme presque toute la nuit; 2 k 
3 milies 4/2 par beure 














27.2 


25.9 


Ciel pur; calme. 






7 h. mat. 


5 milies du pomt pr^cMent, cd- 
toyant la cdte N. de Tile; k 


























3 lieues de distance 


27.5 


26.9 


Id, presque calme. 






8 h. mat. 


3 milies du point pr6c^ent . . . 


27.4 


27.5 


Id, Id. 






40»»30'm. 


4 milies du point pr^d.; 8 milies 
N. E. de lapomte Boruquen. . 

Isabella au S. E., pointe Boruquen 
au S. 0.; 4 milies de distance. 














27.8 


27.7 


Id, cabne. 






midi. 














27.8 


27.6 


Un peu plus de brise. 






4^ 40' 8. 


Pointe Boruquen au S. et & 4/4 














mille de distance 


27.8 


27.5 


Beau; presque calme. 






3 h. soir. 


Bale d'Aguadilia: lebourgE.S.E.; 
la pointe San -Francisco S. 0. 














4/4 


27.7 


28.2 


Id. jolie brise E. N. E. 






i^ 30^ 8. 


Pointe San-Francisco a TB. et k 














4/4 mille 


27.7 


28.5 


Id. Id. 






6 h. soir. 


Pointe Rincon, k 3 milies S. E. 














4/4 E 


28.0 


28.3 


Calme plat. 




44 


5 h. mat. 


Bale de Mayaguez, 4/2 mille du 














mouillage 


27.9 


24.8 


Id, 








Au mouillage, 4 mille du quai. . 


26.9 


23.7 


Beau ; presque cakne. 


















Juillet. 




4 Saint-ThonMs. 










3 


6»>30'm. 
8 h. mat. 


Port de Guayama 

Entre Guayama et Patillas; cap 


27.8 


25.7 


Beau temps; brise E. N. E. 








Malapasqua k VE. 4/4 N. E. . 


27.8 


28.3 


Id. E. 






40 h. m. 


Malapasqua k VE. N. E. ; pointe 














de Jobos 0. 4/4 N. 


27.8 


28.3 


Id. quelques nuages ; 


E. 




midi. 


Malapasqua N. 40* 0.; pointe de 
laVeguaN. 40o E 














27.8 


28.2 


Bonne brise N. E. 






2 h. soir. 


Malapasqua N. 4/4 N. 0. ; pointe 
delaYeguaN. N. E. S^E. . . 














27.9 


28.0 


Beau; mdmevent. 






4 h. soir. 


Pointe Tegua au N.; pointe N. 0. 
de Bieque au E. N. 4/4 E. . . 














28.0 


28.4 


Id. Id. 






6 h. soir. 


9 milies parcourus au S.S.E. . . 


27.9 


27.4 


Id. Id, 




4 


SJ^bO'm. 


Pointe E. de Bieque au N. 7<' £.: 
pointe N. de Sainte- Croix k 
Pe. S. E 


























27.5 


26.8 


Id, bonne brise. 






7»»30'm. 


Pointe E. de Bieque au N. 9« 0.; 
)ointo Quest 0. 3® S. ; pointe 
0. de Saint-Tbomas N. N. B. 


























27.7 


27.3 


Id, E. phis faible. 






9^ 30' m. 


Pointe 0. de la Culebra N. 0. 
4/4 0.; Pointe 0. du Petit-Saint- 














Tbomas N. 46o E 

Sail-Rock 0.'4/4 S. 0.; pointe 0. 


27.7 


27.6 


Id, Id. 






441'30'm. 














du Petit-Saint-Tbomas N. 4/4 














N. 0.; pointe 0. de Saint-Tho- 














mas N. 25» E 


27.8 


27.6 


Id. faible brise E. 






4»» 30^ s. 


Sail-Rock 0. N. 0.; fort de droite 














de SaintrThomas N. 60« E. . . 


28.0 


27.7 


Id, bonne brise E. 






3»> 30' s. 


Pointe S. de Buck-Island E. 5o N.; 














le fort N. 50« E 


27.9 


27.8 


Id. faible brise E. 






Bh. soir. 


A Tentrde du port 


27.9 


27.6 
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TEMPER ATURB 




s. 


BBUBBS. 


POSITION DU NAVIU. 


de rean. 


del'air. 


iTAT DE l'AIR IT DB LA MBR. 


). 




Be Saiot-Thomas 4 Im BaMe-Tem 








Jt. 














6 h. mat. 


A l*entr^ de la haie de Tortola. 


27.4 


27.0 


Beau temps; cumulus; E. 




7 h. mat. 


Au milieu de la rade; 2 milles de 










8»»3(Km. 


la ville 


28.0 


27.8 


Id, Id, Id, 




Au milieu de la vaste bale de 








Tortola 


27.5 


28.2 


Id, Id. Id. 




40 h. m. 


7 milles N. 0. de la psse, entre 
Norman et Peter- Island. . . . 












27.5 


28.0 


Un ^ain. 




midi. 


4 4 milles parcourus au S. E. 4/4 E. 


27.9 


28.6 


Gram; bonne brise E. 




2 h. soir. 


4 4 milles parcourus au S. E. O^" E. 


27.6 


27.9 


Apr6s un grain violent et une pluie 
torrentielle. 




4 h. soir. 


40 milles, mdme cap 


27.6 


27.7 


Beau ciel ; mer tr^grosse. 




6 h. soir. 


40 milles, m^me cap 


27.6 


27.2 


Id, vent violent E. 




6 h. mat. 


Devant Sain^Christophe , 2 milles 












S. S. 0. de Brinstone-Hill. . . 


27.3 


27.6 


Id, b*« br. E. ; mer assez calme. 




7»»30'm. 


En rade de la Basse-Terre (Saint- 












Christophe), 4/2 mille de terre. 
Pointe S. B. de Saint-Christophe , 


27.4 


27.0 


Id. qq. nuages ; brise mod^r^. 




9»>30'm. 










40 h. m. 


k 3 milles 


27.5 
27.3 


27.9 

28.2 






Rade de Nieves , 4 mille de terre. 






midi. 


Pointe S. de Nieves au N. 40^ E.; 












milieu de la Redonda N. 70« E. 


27.3 


28.4 


Couvert ; temps k grains ; forte br. E. 




2»» SO' s. 


Pointe N. de Montserrat k VE,; la 












Redonda au N. 3o E 


27.3 


28.2 


Beau; qq. nuages; forte brise E. 




4fc SO' s. 


Rade de Monserrat, 4/2 mille de 










6^ Z(/ s. 


terre 


27.3 


28.2 


Id. Id, Id, 




Pointe S. 0. de Montserrat au 








S. 0. 6« S. ; la pointe S. k 












rO. N. 0. 4/2 N 


27.3 


27.0 


Id, 




40»»30's. 


Avant-port d*Antigua 

Vis-4-vis rtlet oe Kahouanne, 


27.8 


27.0 






5»»30'm. 












3 milles de terre 


27.0 


26.2 


del pur; bonne brise de terre. 




7 h. mat. 


A 2 milles 0. N. 0. de Tllet k 










8»»30'm. 


Pigeon 


27.4 


27.0 


Grain ; bonne brise de terre. 




A 200 metres de la batterie des 








Irois 


27.2 


28.4 


Beau; quelques cumulus; E. 






Db. 




Usarde. 










b»»4ym. 


Pointe-^Pitre, au quai 


29.3 


23.3 


Calme; beau temps. 




5»>30'm. 


A la limite 0. du port, par le tra- 












vere du moulin de Jarry. . . . 


29.3 


24.0 


Beau ; presque calme. 




5^» 40' m. 


Entre Filet k Burtel et Hlet Amic. 


29.6 


24.0 


Calme. 




6 h. mat. 




29.6 


25.0 


Id. 




6»»40'm. 














de la L^zarde 


29.6 


24.5 


Petite brise S. E. 




6»»30'm. 


Embouchure de la L^zarde. . . . 


26.5 


23.0 


Id, 




6fc45'm. 
7 h. mat. 
7fc4ym. 


Dans la riviere 


26.7 
26.4 
25.0 


23.0 
24.2 
25.2 


Id. 




Id 


Id, 




Embarcad^re du P^rou 


Beau; petite brise E. 
















9»»30'm. 


Au rivage du Petit-Bourg 


34.0 


33.0' 


Id, Id, 




40 h. m. 


Entre le rivage et les premiers 












nets. ............. 


30.4 


29.0 


Id. Id. 









e thermom^tre k Fair 6tait kifluem^ par r^chauflEament des btntt de la pirogue o^ se tonait Fobservateur. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



DATES. 


HBUIES. 


4849. 




Septemb. 




44 


40»»25'm. 
40»>45'm. 
44 h. m. 


24 


4 h. soir. 

i^ 2^ 8. 




i^ 45' 8. 
5>» 40' s. 
5»»30'8. 
6 h. soir. 


4850. 




F^vrier. 




40 


8 h. mat. 
midi. 


44 


4 h. soir. 




4»» 25' s. 
4»» 30' 8. 
4»» 40' 8. 




4t 50' 8. 


46 


i^ W 8. 

i^ 45' 8. 
i^ 55' 8. 




5 h. soir. 
5>» 40' 8. 




5»» 20' 8. 




b^ 35' s. 
b^ 4.y 8. 
6 h. soir. 
6»> 45' 8. 


17 


i^ 45' 8. 
5 h. soir. 
b^ 20' 8. 


Mare. 




48 


7 h. mat. 
7»»40'm. 
7fc45'm. 



POSITION DU NAYIRB. 



Dans le Mazarin 

Limite du port au Sud 

Aux quais de la Pointe-^-Pitre. . 

Be U Pointe-*-Pltre 4 UUierde. 

Pointe-&-Pltre, au quai 

Entre rUet k Burtel et FUet k 

Amic 

A la sortie du Mazarin 

Embouchure de la Ldzarde. . . . 

Dans la L^zarde 

Au d^barcaddre de lliabitation 

P6rou 

Bn rmdm dm U BaiM-Tare. 

Au quai de la ville 

Id 

Bq P«tit-Boiirg 4 U Poinle^Pttre. 

Rade du Petit -Bourg, par le tra- 
vers de la pointe k Bacchus. . 

Au milieu du Mazarin 

Entre Tllet k Chasse et Ttlet Amic. 

Au milieu de la rade de la Pointe- 
^-Pltre 

Au quai de la Pointe-a-Pitre. . . 

Be U Pointe^Pltre 4 U Uierde. 

Au quai de la Pointe-^-Pttre. . . 

Au milieu de la rade 

Entre Tilet k Chasse et I'Uet Amic 
(haut-fond) 

Au milieu du Mazarin 

Entre le Mazarin et Tembouchure 
de la L^zarde 

Embouchure de la L^arde (haut- 
fond) 

Dans la riviere 

Id 

Id 

A Tembarcad^re du P^rou. . . . 

Be le pomte Jerry 4 le 
PoiBle-4-Pltre. 

Embarcad^re de I'habitation Jarry . 
Entre la passe et la rivi^ Salm. 
Quai de la Pointe-i-Pttre 



Be le Poiiite-4-Pltre 4 le 
et reloor. 



Au quai de la Pointe4-Pttre. 

Travers de Jarry 

Travers de I'llet Amic. . . . 



TBMP^EATURB 


. ■■--^^^ . 


dereaa. 


de rair. 


30.4 
30.8 
34.0 


30.5 
30.5 
30.6 


34.3 


29.4 


32.3 
34.3 
34.9 
29.4 


28.8 
29.0 
28.9 
27.6 


29.4 


26.0 


25.8 
26.4 


24.8 
25.6 


24.8 
25.4 
26.4 


24.3 
24.9 
25.2 


25.5 
25.5 


24.5 
25.4 


26.5 
26.2 


26.0 
25.8 


26.8 
25.9 


26.5 
26.0 


26.4 


25.5 


27.0 
25.4 
25.0 
24.6 
24.3 


25.8 
25.7 
24.7 
24.3 
24.0 


27.0 
26.5 
26.0 


25.2 

24.6 
24.7 


25.6 
25.5 
25.8 


23.4 
23.4 
24.4 



l&TAT DB l'AIR BT DB LA MBB. 



Beau; petite briseE. 
Id. Id. 



Petite brise S. E. 

Id. 
Cahne. 
Id. 
Id. 

Id. 



Ck>uvert. 
Id. 



Bonne brise E. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 



un peu convert. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 



Galme. 
Id. 
Id. 
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DATB8 


HBOIBS. 


rOSITIOIf Wi NAVIM. 


TBMP^aATUEB 


iTAT DB L'AIR 


■V MK L^ MMM 




derean. 


dertir. 




1850. 

Mars. 

18 


7k25'm. 

8»»5'm. 
81'45'm. 
8»»25'm. 
8»»35'm. 

6 b. soir. 
6k 45' s. 

7 b. mat. 
4 b. soir. 
9k30'm. 

midi. 

6 h. soir. 

6 b. mat. 

7 b. mat. 
9 b. mat. 
44 b. m. 

midi. 
4k 30^ 8. 

4 b. soir. 

5 b. soir. 
6k 30^ 8. 

5 h. mat. 

6 h. mat. 
7k30'm. 

ekao'm. 

6 h. mat. 

8 b. mat. 


Milieu du Mazarin 

Eutre le point pr^eMent et la L6- 

zarde 

Emboucbure de la L^zarde. . . . 
En riviere 


25.9 

25.3 
24.6 
24.3 
23.9 
23.3 
22.8 
26.2 
96.2 

27.2 
27.9 
27.3 

27.7 

26.9 
26.9 
26.9 
28.3 
28.7 
28.7 
28.3 

28.4 

28.0 

27.9 


24.7 

25.0 
24.4 
24.5 
25.4 
25.7 
26.8 
25.4 
24.9 

26.0 
28.2 
28.4 
28.4 

26.5 
26.8 
27.4 
28.7 
28.8 
28.4 
27.7 

27.9 

27.9 

27.6 
26.9 
27.4 

27.4 

28.4 

27.3 
27.6 


Galme. 

Petite brise 0. 
Id, 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 

Gahne; beau. 
Petite brise S. 

Beau. 
Beau';qq.Duag. 






Id, ,' 






Id 




Mai. 
46 


Embarcad^re de i'babitat. P6rou. 

Milieu du Mazarin 

Travers de la pointe Jany. . . . 

A Tembarcad^re. ........ 






Jd 




28 


Id 






id 




29 


Be U BuM-Terre 4 Sttst- 
Thomas 

A Tembarcad^re , en rade de la 
Basse-Terre 






4/4 lieue au S. de la pointe S. de 
Montserrat 






Ed rade de Montserrat, 4/2 milie 
de terre 






La Redonda, A 3 ou 4 lieues au 

N. N. E 

Avant la rade de Nieves, 4 lieue 






En rade de Nieves ; 4 mille 4/2 de 






En rade de Saint -Cbristopbe, 
4 miUe 4/2 de terre 

Pointe N. de SainM^bristopbe au 
N.; Brimstone-Hill au N. E. 
4/4 E 




30 


PointeN.deSabaauN.0.4/4N.; 

pointe N. 0. de Saint-EusUcbe 

auN.N.B 

Sur le banc ; pointe N. de Saba au 

N. N.E.; pointe S.O.auN.E. 

4/4 E 

Baie de Snanisb-Town 






Baie de Tortola , 4 milles de terre. 

Baie de Tortola , un peu plus loin 

de terre 


27.7 
27.9 
28.4 

27.4 
27.5 


br. moyenne S. E. 


Juin. 
3 


Pointe de Saint-Jean au N. 4/4 
N. E. ; 2 milles de disumce. . 

B« Salal-ThoaiM 4 Mttjagoes. 

Sous la c6te de Puerto-Rico , 42 
fliilles de terre; Luquillo S. 
4/4 S. B. 






40 milles de terre, le fort Saint- 
Jean au S. S. 0. 6o S 





Obs. sdd. 1. 1. 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATBS. 



4850. 

Juin. 

9 



40 



AoOt. 
46 



Novemb. 
9 



4849. 

Mars. 

48 

44 

45 

46 



HBUBBS. 



40 h. m. 

midi. 
2 h. soir. 

4 h. soir. 

6»» Z(/ 8. 

6 h. mat. 
8 h. mat. 
40 h. m. 
midi 30^. 



7 h. mat. 

7»»25'm. 
7»»40'm. 
7»»50'm. 

8 h. mat. 

8^»40'm. 
8»»45'm. 



4 h. soir. 
4»» W s. 
4»» SO' 8. 
i^ i(/ s. 
4»»50'8. 
5>» 40^8. 



6 h. mat. 

midi. 
6 h. soir. 
6 b. mat. 

midi. 
6 h. soir. 
6 h. mat. 



midi. 
6 h. soir. 
6 b. mat. 

midi. 



poBinoN DO luvns. 



9 miUes; le fort au S. 4/4 S. E. . 

40 miUes plus loin k VO 

4 milles de terre, Manati au 

S. S. E 

3 milles de terre; Arrecibo au 

S. E. 4/4 E 

3 milles de terre; cap Boruquen 
au S. 0. 4/4 0.; Isabella au S. 
5*0 

Baie d'Asuadilla, 4 milles de terre ; 

entreles deux caps 

Baie d'Aguadilla; cap SaD-Fran- 

cisco, 3 milles au N 

4 lieues 4/4 de terre; cap de San- 
Francisco k VE 

Pointe Rincon k 2 milles au N. 
4/4 N. E 

Bq Petit -Boiirg 4 U 
PoiBt«-4- Pitre. 

Petit-Bourg, au rivage 

Pointe Bacchus 

Dans la baie 

Au milieu du Mazarin 

Bntre les ilets Amic et Burtel . . 
Par le travers du dernier llet de 

Jarry 

Au milieu du port 

Pointe4-P!tre, auquai 

Pe U PoiBte-4-Pttre 4 U 
Usarde. 

Pointe-i-Pttre , milieu du port. . 
Entre les ilets Amic et Burtel. . 

Dans le Mazarin 

Entre les grands tlets et la o6te. . 

Embouchure de la Ldzarde. . . . 

Embarcad^re du Pdrou (en ri-;- 

vi6re) 

Attemge dm 1a Chiadaloiipe. 



LatiU 46» 49'. — Longit. 55« 28'. 



Latit. 46o 5'. — Longit. 57* 40^. 



Latit. 46» T. — Longit. 60« 42'. 



En vue de la D^irade, dte 40 
beures 30 minutes 



TBUPiBATUaE 



deTaM. 



27.7 
27.9 

27.9 

27.9 

27.7 
27.9 
27.8 
28.3 
29.0 



27.8 
28.7 
28.9 
28.9 
29.0 

28.9 
28.7 
28.9 



28.2 
27.5 
28.0 
27.5 
26.6 

23 JO 



24.3 
26.7 
24.5 
26.2 
25.0 
26.0 
25.6 

24.6 
24.0 
26.2 

25.2 



derair. 



28.0 

27.7 
27.9 
28.0 

27.6 
25.9 
26.0 
27.5 
27.9 



27.8 
27.8 
28.3 
28.5 

28.7 
28.5 



27.4 
27.2 
27.2 
27.4 



24.4 



26.4 
28.0 
26.0 
25.3 
27.3 
25.8 
25.5 

28.2 
24.8 
25.4 

25.7 



ifcTAT DB L'AIR BT DB IA MEM. 



Bonne brise; beau; qq. nuages. 
Id. Id. 

Id. quelques cirrus. 

E. N. E.; petite brise; convert. 

Id. oouvert. 
Cahne; quelques cirrus. 
0. N. 0. trte-£Bdble; couvert. 
Calme; beau temps. 
0. trte-faible; beau. 



E.; beau temps. 
E.; Id. 
E.; Id. 

Cahne. 



Beau temps; belie mer; S. E. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Couv.; N. N. E.; houle de 1*0. N. 0. 
Beau; N. N. E.; houle de TO. N. 0. 
Id. Id. Id. 

Couvert; forte brise N. E.; belle 

mer. 
Beau; N. E.; mer agit^. 
Id. Id. Id. 

Trto-nua^euz; forte brise E. N. E.; 

meragit^. 
Beau; forte br. E. N. E. ; mer agit^. 
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HJITIS. 


BBUaES, 


POSmOM DU NATIfiB. 


TEHPiEATURB 


iT4T 01 l'AIR If DS la HKll. 




dfl l*MU. 


del'ilr. 


<84$. 

JiiiOet. 

21 


6 h. mat. 


et Atterrage de Samlc-MaHhQ, 


26.8 
27.0 
27.0 
27.0 
27.3 
27,8 
27.8 
27.5 
27,3 
27.5 
27.6 
27.5 
27.3 
27.5 
28,0 
28.0 
28.0 
27.5 

27.5 

28.0 

2T,5 

27.5 

28,0 

28.0 

28,0 

27.8 

28.0 

28.2 

28.0 

27.0* 

2T.2 

27.0 

27.0 

26,0 
25.8 

23.0 
25,0 
25.5 

26.0 
25,0 

27.6 

27.3 

27.8 
27.6 
27,4 
27.2 
27.7 
27.8 
28.1 


27.0 

28.0 
28.0 
27.5 
27 
38,3 
28,5 
28.0 
27.0 
28.7 
28.7 
27.8 
27.0 
28.0 
29.3 
28.5 
28.0 
27.0 

29.0 
28.0 
27.8 
27.5 
28.0 
28,2 
28,0 
28.0 
28.7 
29,0 
28,2 
28,2 
28,0 
28,0 
27.0 

2a,o 

27.5 

25.2 

27.0 
27.3 
27.0 
26,2 

S6.4 

29.6 
32.6 
28.4 
28.2 
27.1 
27.0 
29.6 
32.4 


Beau temps; K. E. 
id. N. 
id N E 




midi. 

3 b, solr. 


Latit. n« 48'. — LoBgit. 55» 40'. 




6 b, sojf . 
8 b. mat. 




/4. N. fi. 
id N 1 


23 






midi. 
3 b. aoir. 
6 h. soir. 


Latit, 45* 54'. — Longit, 57* 54'. 


id. N. E. 

id, N E 






Plub- E. 


13 


8 b. maL 




id E 




midu 
3 h. soir. i 
6 h, soir. 


Laiit. 41^7'. — Loogit, 60»45^. 


Beau temps; E. 

PJuie; E. 

Beau tempB ; E. 
id, calme. 
id, id, 
id. id, 
id, id 


21 


6 h. mat. 
8 h. mat. . 
midi. ' 
3 b, soir. 


Lalit. i 4* i^. -1 Loii^t' 62^ W. 




6 b. soir. 




id E 


25 


8 h. mat. 




Pluie. 




audi. 
3 h, fioir. 


Lat. ib^ r, — En vuo de la Mar- 
tioique. * . , 


N««^,|. 


26 


6 h. soir. 
8 b, mat. 


A 3 millM du rocher de la Perl©. 


Pluie. 
fdtiE 




midi, 

3 h. soir. 


Laiit. 44** 33'. — Longit. 65* 48'. 


Beau;N. E, 
id. N E 




6 b, soir. 




id, N 1 


27 


8 b. mat. 




Id N E 




midi. 
3 h.soir. 


Latil. 4 3* 42^. — Longit. 68« 3'. . 


id, N. E. 
id N E 




G h. soir. 




Id N E 


18 


G b. mat. 




id. N.E. 
id, K. E, 
/rf H E 




midi, 
3 h. soir, 
6 b. 8oir. 

midi. 

3 h. soir. 


Latit. 42* 66'. — Lotigit, 70* 36'. 


29 


A 6 millea des Monges, rochere 
pres 6b Maracaibo 


id, N. E. 

M N. E. 
ill N E 




6 b. soir. 

8 b. mat. 
2 h, soir. 
6 h. mat. 
6«'30'm, 

6 h^ mat. 


A 45 milles et en vue de la cAte 
de la Guaiire . 




30 


Ea vue de ta Sierra -Nevada. . . 


id. N. E. 
Tr^-fori vent. 


31 
Novemb. 


Dans le port de Santa *Martba, . 
Attcrrag« d« ft*iiit-¥b<iiBftft. 


Nuagpui; brise indgftle; E, S. B. 

belie mer, 
E. S, B, ; beau temps; belle mer 
Faible briae E, S. E. ; beau, 
id, id. 




9h,mat. 

midi, 
3 h. soir. 






Latit. '49*22'. — Longit. 55^ w\ 




6 h. soir. 




Tempscbarg^ ; grains viol ,; merhoul. 
id. id. id. 


2 


9 h. soir. 






6 b. mat. 




E. laibje; qtielquee nuagei. 
id, id. 




9 b. mat. 






midi. 


Latit. 49» 4r, -* Longit. 57'* 40', 


id. id. 



La mer a change de coulenr et est devenue blaiichAtre depuia le mMiien de Gurazao. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATSS. 



IKMnriDN DU ffAYIBB. 



del'eaa. del'air. 



TEMPERATURE 



irkT DE l'air et db la MBR. 



4849. 
Novemb. 



40 

4850. 

Mars. 

33 



24 



3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
minuit. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 h. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 



9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 
6 b. mat. 



Lat. 48<» 55'. ^ Long. 59* 45'. 



Lat. 48* 35^. — Long. 64* SO'. 



Ut. 480 42'. —Long. 63o 45^. 



Lat. 48* O'. — Long. 63« 50'. 



Lat. 48O40'. — Long. 64«. . . 



En vue de la Barboode. . . . . 
Lat. 47*55'. — Long. 66« 4 y. 



En vue de Saint-Eustacbe. 



Lat. 48*49'. — Long. 66«r. 
En vue de Saint-Bartb61emy. 
En vue de Saba 



Lat. 48* 30'. — Long. 67o 45'. 
En rade de Saint-Tbomas. . . 

Be Saittl-Thoiiiat ma Vori-A«- 
PrmM. (SMBt-ftominftte.) 



Lat. 480 30'. — Long. 67* 45'. 

En vue de Puerto-Rico. . . . 

En vue du Cap Rafael, c6te de 

Saintr-Domingue 



28.0 
27.9 
27.8 
27.2 
28.0 
28.4 
28.3 
28.2 
28.0 
27.7 
28.4 
28.8 
28 6 
28.3 
28.0 
28.4 
28.2 
28.6 
29.3 
29.4 
29.0 
28.8 
28.2 
28.7 
29.5 
29.4 
29.3 
29.4 
28.0 
28.5 
28.9 
28.8 
28.8 
28.6 



28.5 
29.0 



29.0 
30.3 
30.0 
29.7 
27.0 

28.0 



29.0 
27.2 
26.6 
26.4 
27.0 
27.0 
34.0 
28.0 
27 
27.0 
27.2 
30.4 
32.2 
34.9 
29.9 
27.2 
27.6 
30.2 
32.3 
32.4 
34.7 
29.0 
27.4 
30.4 
34.9 
34.8 
30.6 
29.4 
27.9 
29.4 
34.8 
34.7 
30.5 
29.2 
28.4 
29.5 
32.4 
34.6 
30.5 
30.2 
28.0 
29.0 
32.3 
32.0 
34.4 
30.3 
28.2 
29.3 



28.9 
32.4 
30.3 
30.0 

27.7 

26.9 



E. faible brisej quelques nuages. 
La brise frafebit; beau. 

Id, Id. 

La brise fratcbit; beau. 
E. ; faible brise ; beau temps ; belle mer 
La br. fratebit j beau temps; belle mer 

Id, Id. Id. 

E. S. E.; beau temps; beDe mer. 
La brise moUit ; beau temps ; belle mer 
E. S. E. ; tr^faible brise. 
E. S. E.; faible brise; qq. nuages. 



Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
E.S.E 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
; faible br.; 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



beaut. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
; belle mer. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 



S. S. 0.; beau; mer un peu bouleuse. 

Id. Id. Id. 

S . S. 0. ; faible br . ; t . ^ grains ; belle mer. 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

S. 0.; forte br.; beau temps: belle mer. 
S. 0. ; moins forte ; temps a grains. 
S. 0. ; bonne brise; beau. 
O. S. 0.; inhale; convert. 
Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

O. S. 0.; forte brise; beau; belle mer. 



Id. Id. 

Id. Id. 

fiaible brise; beau. 



Id. 
Id. 



Id 

Id. 
O.S.O 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

0. S. 0.; beau. 
Calme; beau. 

Id. Id. 
S. S. E.; faible brise. 
E. S. E. Id. 
E. S. E.; bonne brise. 
S. S. E.; forte briee; mer bouleuse. 



N. N. B.; bonne briee. 



Id, 
Id. 
Id. 
Id. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



N.N.E.;beUebnie. 



MER DES ANTILLES. 
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DATES. 


HBUBES. 


POSITION DU NAYIBE. 


TEMP^I 

de Teao. 


lATURE 

deTtlr. 


ifcTAT DB L*AIR BT DB LA MBB. 


4850. 

Mars. 

24 


9 h. mat. 




28.3 
29.4 
29.3 
29.0 
28.5 
27.8 
28.5 
29.4 
28.4 
27.2 
26.8 
27.3 
28.5 
29.0 
28.9 
28.8 
26.9 
27.0 
27.5 
28.0 
27.2 
26.8 
26.5 
27.0 
26.8 
29.0 
28.9 
27.3 
26.9 

24.0 
25.4 
25.8 
25.5 
25.5 
24.2 
24.3 
24.5 
26.2 
25.0 
25.5 
25.5 
24.8 
25.5 
25.0 
25.8 
25.0 
24.5 
24.8 
25.2 
25.5 
26.0 
25.0 
25.5 
25.« 
25.0 
26.5 


27.0 
31.2 
30.0 
30.0 
28.5 
26 5 
29.3 
32.3 
34.1 
30.4 
28.0 
25.9 
29.4 
32.4 
29.0 
28.6 
27.2 
26.7 
29.3 
34.4 
27.0 
26.6 
28.3 
26.9 
28.4 
31.8 
28.9 
28.4 
28.0 

25.0 

25.1 i 

27.5 

28.0 1 

27.0 \ 

26.0 

25.8 ] 

25.0 

27.5 

27.3 

26.7 

25.0 

25.0 

25.0 , 

26.5 ' 

252 

25.0 

24.8 

24.5 

24.8 

27.5 

27.8 

27.0 

25.0 

24.6 

24.8 

26.5 


N. N. E.; belle brise. 




midi. 
3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 


Lat. 49». — Long. 74 « 8'. . . 
En vue du vieux cap Fran^ais. 


N. N. E.; belle brise; couvert. 
Id. Id. Id. 
Id. Id. Id. 
Id. Id. Id. 


25 


6 b. mat. 




N. E.; faible brise; beau; belle mer. 




9 b. mat. 

midi. 
3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 
6 h. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 


Lat.*49o'20'.'— Long.VioV. ! 


Id. Id. Id. Id. 
La brise tombe. 
Calme plat. 
Id 


26 


Lat. '4 9« '55^.' — Long. 73». ! ! 



Id. 
N. E.; faible brise; beau temps. 
Id. Id. 
Calme plat. 

Id. 

Id. 

Id. 


27 


6 h. mat. 




S. E.; bonne brise; beau temps. 
Bonne brise. 




9 h. mat. 






midi. 
3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 


Lat.20045'. — Long. 750. . . 


Id. 
S. S. E.; bonne brise: beau temps. 
Id. Id. Id. 
Id. Id. Id. 


28 


6 h. mat. 
9 b. mat. 


En vue du m61e 


N. E.; beau temps. 
Id. Id. 


Janvier. 
44 


midi. 
3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 

3 b. mat. 
6 b. mat. 


Ut.48o33'. — Long. 74037'. 

A Tentrde du Port-au-Prince. . 
Atterrase dm U BlMitu<iiM. 


Id. Id. 
Id. Id. 
N. E.; forte brise. 

Faible brise; variant de TE. N. E. a 




midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 


Lat. 44032'. — Long. 56*24'. 


I'E. S. E. ; mer un peu bouleuse ; 
tr^B^beau temps; qq. nuages, don- 
nant parfois de petits grains. 




minuit. 
3 h. mat. 
6 h. mat. 

midi. 
3 h. soir. 
6 b. soir. 

minuit. 
3 b. mat. 
6 h. mat. 




45 


Lat.'44o'3(K*. — 'Long.*58o 4(k! 


Mer un peu bouleuse ; faible brise va- 
riant de I'E. k IE. S. E.; beau temps; 
qq. nuages formant parfois de petits 
grains. 


46 








midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 


Lat. 4 4M 8'. — Long. 590 24'. 


Belle mer; petite briw N. N. 0.; tr^ 
nuageux; cumulus. 




minuit. 
3 h. mat. 






47 








6 h mat 








midi. 
3 h. soir. 


Lat. Uoy. — Long. 64 032'. . 


Belle mer; jolie brise variant du N. E. 
a VE. N. E. ; nuageux ; petits cu- 
mulus mamelonn^. 




6 b. soir. 

minuit. 

3 h. mat. 

6 h. mat. 




48 




Mer bouleuse; iolie briae E. N. E. ; 
nuageux ; quelques grains. 




midi. 


Lat. 440 23'. — Long. 63047'. 



Obs. sid. 1. 1. 



62 



294 



OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



lUlTBS. 




19 



15 
16 
M 
IS 
19 
10 

a 

Mars. 
10 

11 
13 
13 
44 

f5 

to 

17 
ia 
19 
10 



MtJ. 
30 



31 



Juin. 
1* 



BiimBS. 



3 h. soir, 
€ h. soir. 
minuit. 
3 h. mat. 
6 b. mai. 

midi. 
3 h, soir. 



midt. 
midi, 
midi. 
midi. 
midi. 
midi. 
midi. 



midL 

midi, 
midi. 

midi. 
midi. 

midi. 
midL 

midi. 

midi. 
midi. 

midi. 



6 b, mat. 
9 li, omt. 

midi. 
3 h. soir. 
6 h,9oir 
6 h. mat, 
9 b. mat 

midi. 
3 h, soir* 
6 b. soir. 



6 h. mat. 
9 b. mat. 

midi, 
3 b, mir. 
6 b. soir. 
6 b. mat. 
9 h. mat. 

midi, 
3 b, soir. 
6 b. sou*. 



POSrTION DU NA^ms. 



Baie du Fort-de-Fratice, 
md 



AHcnttge €m la fihi«de1onp«, 

Lat. 16° 43'.— Long. 55- 3r. 
Ut. 46° 26'. — Long. 56*23'. 
LatM6<' 13'. — Long. 58* 9'. , 
Lat. 16° 6'. — Long. 60° 5^. 
Lat. 16° 16', — Long. 62° 45'. 
Lat. 16° 12'. — Long. 63^30', 
Ea rade de la Pointe-^-Pltre. , 



Entre Jes Saintes et k Guade- 
loupe. 

LaLl9°ir. — Long.64°34' 
Lat. 20" 50^. — Long. 64« 6'. 



Lat. 22= 29'. — Long. 64« 4' 

Lat. 24*. — Long, 64° 5' . 

Lat. 25° 14'. — Long. 63* 54' 
Lat. 2&*> 39'. — Long. 63^ 15'- 

LaL25°45'. — Long, 61°, . 
Lat 25° 51'. -> Long. 58*55' 
Lat. 25° tW. — Long. 56° 53' 
Lat. 16°. — Long. 54° 41'. , 

Atterragei de la Savane n% de 



Lat. 20° 14'. — LoEg. 55° 26', 



Ut.20*18'. — Long. 57*62'. 



Lat. 20° 10', — Long. €0° 10'. 






Lat. 20*6'. — Long, 62° ar. 



26.0 
25,5 
25.0 
25.0 
25.5 
25.6 
26.0 



26,0 
26 

25,5 
25.5 
25,6 
25,5 
25.7 



25.4 
25.3 

25.2 
24.5 

24.0 

23.0 
22.5 

22,5 
22.7 
22.1 
21.2 



25.5 
25,5 
26.0 
26.0 
25.a 
25,0 
25.3 
26.1 
26.5 
26.0 



26.1 
26,2 

26,9 
26.8 
26.5 
26,8 
27,1 
27.0 
26.8 
26J 



27.7 
25,2 

24,2 
23.8 
23.2 
26,0 
27.2 



25.3 
26.0 
26,5 
26.5 
25.9 
25.3 
26.0 
26.8 
26.5 
26.0 



26.0 
27.0 
27.2 
26.5 
26.4 
26.0 
27,3 
27,8 
26.3 
27.0 



trAT DB h'km ET 0B tA li£R. 



Mer bouleusej jolie hnm E. N. E,; 
Duageux ; quelquea grains. 

Mer bonleuse ; jobe briae E. N. E. ; 
nombreux nuages ^ grains. 



Sud vantnl au S. S. 0. ot cabme. 

N. N. 0. , et N. tr^s-faible. 

Variable du N, N. 0* a IE. N, E. par gr- 

N. E. a grains. 

E.: jolie bri^: beau temps, 

E. Id. /d. 

E. N. E,; iaiblo brise; beau temps. 



E.; jolie brise; beau. 
E.; jolie br.; beau; grosse boule du N. 
E.,- l>eau J mer du N. E. Lr6s-\ive. 
Mdme temps; mer du N. E. tr^s-vive. 
Br\&& fraiche ; nuageuiL ; grosse mer du 

N. et E, N, E. 
Temps ^ grains; belle mer. 
Beau temps; faible brise; ^^ariable de 

TE. S. E. au S. 
Vent d*0,; beau L; boule duN. N. 0. 
0,; faible briso ; beau ; mer du N. N. 0- 
S. 0.; jolie brise,* nuageux. 
N.; faible brise; ^ase mer de N* N. 0. 



^ Jolie brise d'E.j beau temps; cumulus; 
bebe mer. 



E. ; jolie brise ; belle mer ; beau temps f 
cumulus. 



E.J jolie bme; betlem^; beau temps; 

I boule du N. 

E. S. E.; jolie brise; beau temps; cu- 
mulus; boule sourde du N, 

E. 5. E.; joiie brise; mer asses beUe; 
beau tempg; cumulus. 



MER DES AKTILLES. 
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BATSS. 



a 



13 

u 

45 



16 
17 



IS 

19 
10 



Hsumss. 



6 h. mat. 
9h.inat 

midi. 
3 h, mi* 
6 h. aoir, 
6 h* mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 h. soir, 
6 h. soir. 
6 h. mat. 
9 h. mat 

midi* 
3 h. ^oir, 
G b. soir. 
6h.mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 h* soir. 
6 h. soir, 
6 b. mat, 
9 h. mat. 

midj. 
a b. &oir. 
6 h. soir, 
6 h. mat. 
9 h, mat. 

midi. 
3 h. soir. 
6 b. eoir. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b- soir. 
6 b. soir* 

midi, 
3 b. ioir. 
6 b. mat. 

midt. 
6 b. @oir* 
6 b. mat, 

midi. 
6 b. scir. 
€ b. mat. 

midi. 
6 b. ^ir. 

midi. 
6 h. mat. 

midi* 
6 b. soir* 
6 b.mat. 

midi. 
6 b. soir* 
6 b. mat, 

midi. 
6 b* mat. 

midi, 
6 b. soir. 
6 b, mat. 

midi. 



IK>91Ttil7f DC NAVIKB. 



Ut. 19*17. — Loag. €5M'_ 



Lat. 19° 38'. —Long. 68*. . 



Ut. i9"ir. — Long.7<M0'. 



Lat. fO» U'. -^ Long. 73= 53'. 



Lat. iO» 58', — Long. 77* V. , 



Dans le Vieux-CaaaL 

Lat. tap 3r. — Long. 80* i'. . 
Sur Taccoredu banede Babama. 



Lat. 43- i6'. — Long. 8i* 4S'. 



Devant la bale do Mgtanza^. . 

Pans le port da la Havane. . . 

/6i(f. _ 



Ibid* . . . 4 . . f , 



Ibid. 



Ibid. , 

ibid, I 



« * * > 



Ibid. 



IM. 



IM. 
Ibid. 



dti r«ail. 



Ibid. 



tEMl'KRXtlMi 



27,0 

16.8 
17.S 
27,0 
^6.9 
tl.% 
S7.5 
27,4 
27.2 
S6.6 
27.0 
27.3 
27,1 
27.2 
27.2 
27.0 
27.3 
27.3 
27,5 
27.2 
27.6 
27.8 
27.8 
27.2 
27.0 
27.0 
27.1 
27.2 
27,0 
26.8 
26.0 
2^.3 
26.3 
26.0 
26.8 
27.4 
26.8 
27.6 
27.3 
26.6 
27.0 
27.4 
26.3 
27.2 
26.8 
26.5 
25.0 
26.8 
27.4 
25.2 
27.3 
27, t 
26.2 
27.2 
25.0 
27.0 
16.0 
25.1 
2§*0 



d«ralr. 



26.6 
27.2 
27,8 
27.0 
26.7 
26.6 
27.3 
27.8 
27.7 
27.0 
26.6 
27.5 
28.2 
28,0 
27.3 
26,2 
26.8 
26.3 
26,7 
26.8 
26.5 
26,6 
27,5 
26.5 
26.5 
26.5 
26,8 
26.5 
27.0 
25.6 
26.5 
26.8 
26.5 
26.3 
27,5 
27,4 
24.0 
28,2 
27.0 
24,6 
28.0 
26.0 
23.9 
28.0 
26.5 
27,0 
24.2 
27,5 
26.0 
24,6 
28.0 
26.0 
23.9 
27.9 
25.0 
28 .0 
27.0 
25,0 
17.6 



&TAT 1>& t'AlB ET 0B LA MER. 



E,; jolie briaa; beau temps j cumulus; 
qq, l^ers grains; mer belle. 



E. ; jolto brise ; beau temps ; cumulus; 
belle mer , qq. grains le soir. 



[E.;jolie brise; beau temps; cumulus; 
mer belJe; orageux le soir. 

E. S. E.; jolie brise; ongeui. 

id. Id. fd. 

N. N. E.; beau tempe; belle mer. 
N. E.; beau temps ; belle mer. 
N. E.; orageui. 

N. E. ; jobe brise; beau t.: belle mekr. 
N.N.O,; W. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

Id, Id. Id. Id. 

N. N.E,; id. Id. id. 

N, E,; jolie brise ; oouvert et orageux. 

Id. id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. id. Id. 

N. E.; beau; cumulus, 
E. N. E.; jobe br,; beau t.; belle mer, 
id. id. Id. Id. 

Id. Id, Id. Id. 

E.; beau tamps; belle mer. 
N. E.; beau temps; cumulus. 

id. Id, Id. 

Beau ; catme ; cumulus. 
N. E.; jolie brise' beau. 
E.; petito brise; beau. 
Clalme ; beau ; cumulus. 
E, N. E,; Id. id. 
id. Id. id. 
S. E.; faible bme; beau; cumulus. 
N.E.; jolie brise; Id. id. 

Id. Id. id. id. 

E. N. B.; petite brise; b^u ; cumulus. 
Calme ; beau ; cumulus. 
N. E,; jolie brise; beau; cumulus. 

id. Id. Id. id. 
S. E; faible briae; id. Id. 
N.E.; jolie brise; id. id. 

id. id. Id. Id. 

S. B.; praeque calme, 
N.E. 
Vent variable; orageux. 

Id. id. 

Catme; nimbus. 

id. beau : cumulus. 
N.E.; Id. Id. 
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OBSERVATIONS MfiTfiOROLOGIQUES. 



lUftt. 



EBURIS. 



1850. 

Juin. 

24 

m 

lialleL 
S 



10 



11 



1i 



43 



14 



45 



6 h. Boir. 
6 h. maL 

6 b. soir, 

niidi, 
6 b. soir. 
6 b. mat. 

midt. 
6 h- mir, 
6 h. mat. 

midi. 
6 h.soir. 

midi, 
6 h. soir. 
6 b. mat. 

midi* 
6 h. sotr, 
6 b. mat. 

mjdj. 



6 h.mai. 
3 h. soir. 

5 h. soir. 

6 h. mat. 
9 h. mat, 

midi. 
3h, §oir. 
6 h. soir* 
6 h. mat. 
9 b, mat. 

midi. 
3 b. soir< 
6 b, aoir. 
6 b, maL 
9 h. mat. 

midi. 
3 b, soir. 
6 h. soir. 
6 h. mat, 
9 b, mat. 

midi. 
3 h. mk, 
6 b. soir, 
6 b, mat. 
9 b. mat. 

midi, 
3 h, soir. 
6 h. soir. 
6 b, mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 
6 b, mat. 
9 h. mat, 

midi. 



POitTlprt DU ^'AV[RE. 



Dans le port de la Havana. . . 

Lat.'ia** 27'. — Long/ 84*- 46'! 



Dans te port de Matanzas. . 
/6«f. , 



Ibid, 
ibid. 



Ibid. 

ml 



Ihid. , 

En mer; en vue de Cuba, , . . 



Lat. 25* 24'. — Long, 82* 31'. 



Lat, 27° 56'. — Long. 8I« Wt\ 



Lat. aO*> 29'. — Long. 84 « 39'! 



Ut. 31-51^ — Long, n^W. 



Lat. 32« 4r, — Long. 79= 47^ 



Lat. 3i« 49', — Long. 78'> 44'. 



l^i. 33* 36'. "- Long, 78* 38', 



TEMPEBATrRE 

cld'eau, del'jLfr. 



26.2 
26,1 
27,3 

26.7 
27.6 
27,1 
17,2 
27.3 
26.8 
27, i 
27.4 
27.1 
26.8 
27,1 
26.8 
27.3 
26.9 
26,4 
27,1 
26,9 



26.5 
28.0 
28.2 
27.t 
28-0 
28.3 
28,0 
28,2 
27.8 
28,5 
29.1 
29,4 
28,7 
27.8 
28.0 
28,3 
28,3 
28.0 
27.5 
26,4 
26.4 
28.2 
27.9 
27.2 
27.5 
27 6 
28.4 
28,7 
26.5 
27.0 
«7,3 
27.0 
27,5 
28.0 
28.0 
28.0 



26.8 
25.0 
28.1 
27.0 
28.2 
27.8 
27.0 
28.0 
27.5 
27.0 
28.8 
27,6 
27.0 
29.0 
27.8 
29.5 
28.0 
26.0 
28.6 
27.8 



26.3 
28.2 
27,7 
27.3 
28,4 
2S.9 
28,2 
27.0 
26.2 
28,8 
29,2 
28.6 
28.5 
27.2 
27.1 
26.8 
26.6 
27.0 
26.3 
26.7 
25,7 
26.8 
27.0 
26,5 
27.5 
27,7 
28.6 
27,8 
27.6 
9S.2 
»7,8 
27,3 
27.2 
26.7 
27.4 
27.2 



ETAT DB L AIR BT nC LA HER. 



E. N. E.; beau j cumulus. 

Calme; Id. Id, 

N. E.; Id. id. 

E.N.E.; Id. id. 

N. E. ; jolie br.; b^u temps; bdie mer. 

Id. id. id, id 

Calme; beau; cumulus. 
N. E.I orageux, 

id. beau; cumulus et cirrus, 
S. 0.; faibie bri*ie; beau; cumulus, 
E,, oraeeui, 
N. B.; beau. 

OragDux; pluie torrentielle. 
f^lme ; beau ; cumulus et cirrus. 
(llalme ; beau ; cumulus, 
N E.J id. id. 

id. Id. M. 
Calme; id. id. 
Vent variable ; pluvieut, 
id. couveH, 



Calme; couverl et plu^ieui. 

E,; jolie briae; beau; cumulus. 



B.; jolie brise; beau temps; cumulus 



S.; faibie briae; beau temps. 
S, 0. : faibie bnse: beau temps. 

id. id. id. 

id. id. Id. 

Id. id. Id. 

N. 0,; faibie brlse; beau t.; belle mer, 
N,N,E.; Id. Id. id. 

B.; id. id. Id. 

E. ; temps couvert h graiiB, 

E,; belle bri^e; beau; mer houlease. 

E, K, E. ; beau temp&; cumulus; belk- 
mer. 



N. E,; faibie brise; beau temps, 

Calme plat; beau temps ^ belle mer, 

E. S, £.; beau temps; belle mer. 
B. ; beau temps; belle mer. 
Id. Id. Id, 

Id. Id, Id, 

id. id. Id. 

E.; Jolie brise ; beau temps : belle i 
id. id. id. Id, 

E,; le temps m cou^re; mer im peu 
gro^e, BaromMre, 7^,0. 



MER DES ANTILLES. 



2^7 



HBUEES. 



3 h. soir. 



minuit. 
3 h. mat. 
6 b. mat. 
9 h. mat. 



midi. 
3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 



3 h. mat. 
6 h. mat. 

midi. 

9 h. soir. 

minuit. 

6 b. mat. 

9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 
6 b. mat. 



9 b. mat. 
midi. 



3 b. soir. 
6 b. soir. 
6 b. mat. 



9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 b. soir. 



6 b. mat. 
9 b. mat. 



midi. 



3 b. soir. 
6 b. soir. 



6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 



POSITION DU IfAYIEB. 



Lat. 330 hff. — Long. 78« T, . 



Lat. 33« U'. — Long. 77o 39^. 




27.9 



26.0 



Lat. 34» 29^. — Long. 74« 49^. 



Lat. 370 37', — Long. 70<»r. 



Lat. 40«. -Long. 6&»35'. 



Atterrag« d« la 



Lat.45<>4'.— Long.54«49'. 



Lat. 440 4y. — Long. 56* 54'. 



24.5 
25.0 
25.0 
24.8 

24.7 
25.7 

25.7 
26.0 

26.2 
25.9 
25.8 

26.6 

25.3 

26.0 

25.2 



27.5 

27.7 

27.9 
28.4 

27.9 

27.6 

27.5 
27.5 
28.0 
28.4 



27.3 



25 3 



ifcTAT DB l'AIE BT OB LA MBR. 



24.2 
249 
25.0 
25.0 
24.8 
25.4 

25.8 
26.3 

26.6 
26.0 
24.6 

25.6 

25.9 

25.6 

26.0 



27.0 

27.9 

29.4 
26.7 

28.2 

25.4 

26.3 
27.8 
29.4 
28.7 



E.; temps k grains; forte boule du 
S. E. Barom^tre, 760.9. 

Barom^tre, 750.0. 

S.E. 

E. Barom^tre, 747.0. 

N. E.; coup de vent; mer affreuse; le 
navire k la cape. 

N. N. E.; coup ae vent; mer afifreuse; 
le navire ^ la cape. Barom. 747.0. 

N.; coup de vent; mer afifreuse ; le na- 
vire a la cape. Barom^re , 743.5. 

N. 0.; coup de vent; mer affreuse; le 
navire k la cape. Barom^tre, 740.0. 

0.; coup de vent; mer affireuse; le na- 
vire a la cape. Barom^tre, 737.0. 

S. ; coup de V. ; mer affr.: pi. par torrents. 

S.S.O.;W. Id. Id, 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. Id. 

S.; grand frais; pluv.; mer tr^grosse. 

S.; grand frais; phnrieux; mer tr6s- 
grosse. BaromMre, 764.0. 

S. ; grand frais; convert; grosse mer. 
Barom^tre, 762.4. 

S.; grand frais ; convert; grosse mer. 

S. S. 0. ; grand frais: nimbus; grosse 
mer. Barom^tre, 763.0. 

S. S. 0.; grand frais; beau ; grosse mer. 

S.; beau t.; grosse mer. Barom., 764.0. 

S. ; grand frais; beau temps; cirro- 
cumulus; grosse mer. Bar., 763.0. 

S.; grand frais; beau temps; cirro-cu- 
mulus; fflX)8se mer. Barom., 764.0. 

S. ; grand Trais ; beau temps ; cirro- 
cumulus; grosse mer. Bar., 767.0. 

S.; jolie brise; beau; cumulus; mer 
plus belle. Barom^tre, 766.0. 

S. ; jolie brise ; beau ; cumulus ; mer 
plus belle. Barom^tre, 767.0. 



E. N. E.; jolie brise; belle mer; cimte 
et cumulus. 

Variable k TE.; belle mer; cirrus et 
cumulus. 

Variable k TE.; cumulus plus nombr. 

Variable k I'E.; un grain, temperature 
de la pluie, 25.5. 

Variable k TE.; cirrus au z^uitb; cu- 
mulus k rborizon. 

Variable k TE.; grain ; temperature de 
la pluie, 24.5. 

R.; jolie br.; belle mer; cirrus et cum. 

Id. Id. Id. Id. 

Id. Id. del couv. 

Id. Id. Id. nimbus dTbor. 



Obs. sid. 1. 1. 
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OBSERVATIONS m£t£0R0L0GIQUES. 



MTU. 


wwcua. 


POSmO?! DC 3UTIBE. 


dercu. 


lATCUE 

derair. 


iTAT DB L*Aim BT OB LA MEE. 


1850. 

kodl. 

40 

44 


6 h. soir 

6 h. mat 

9 b. mat 


28.4 

27.5 
27.5 
27.8 
27.8 
27.7 
27.7 
27.8 
27.9 
28.2 
28.0 

27.9 
28.2 
27.6 

24.5 
24.5 

24.7 
24.2 
24.5 
24.8 

25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

25.7 

25.5 
25.2 

24.8 
25.0 

24.7 
24.5 
24.5 
24.3 

24.3 
24.2 
23.8 

23.3 

23.5 

22.8 
22.3 


27.7 

23.7 
24.3 


E.; jolie br.; del couv.; nimbus k Vhxxc.; 
6e minuit k^dxi matin grains oonii- 
noels et forte pluie. 

E.; jofie brise; variant k FE. N. E. ; 
mer bouleuse; temps k grains. 




midi. 
3 b. soir. 
6 h.soir. 


Lat. 44«3y.— Long. 58M2'. 


26.3 
26.6 
26.5 


42 

43 


6 b. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
6 h. soir. 
6 h. mat. 

9 h. mat. 


! 

1 

1 Lat. 44«44'. — Long. 60* O'. 

En vue de la Martinique dte 
4 heures du matin 


27.0 

27.7 
29.2 
28.8 
27.8 

27.0 
28.5 
28.7 

23.7 

22.7 

24.8 
24.5 
24.0 
25.3 

25.0 
24.0 
24.0 
25.0 

25.5 

25.2 
24.3 
24.5 
25.2 

25.8 
24.2 
24.2 
26.5 

25.5 
25.8 
24.0 

24.2 

2i.3 

23.0 
22.7 


S. variant au S. E.; belle mer; nom- 
breuz drms au zi&nitb. 

E. variable i I'E. N. E. ; mer beUe. 


4854. 

F^vrier. 

7 


midi. 
4 b. mat. 


An mooillage du Fort-de-France. 


N. E.; temps k grains avec pluie. 
Au moment d'un grain. 

Beau ; fiaible brise ; belle mer. 




40 h. m. 






midi. 
4 b. soir. 


Lat. 4 604 4'. — Long. 54*45'. 




40 b. soir 
4 b. mat. 
40 h. m. 




Id. Id. Id. 


8 




Id. jolie brise : belle mer. 
Id. Id. Id. 




midi. 
4 h. soir. 


Lat. 46« 22'. — Long. 56* 42'. 


Id. bonne brise ; grosse mer. 
Id. Id. Id. 




40 b. soir 
4 b. mat. 




9 




Id. Id. Id. 




40 b. m. 




Id. Id. Id. 


Avril. 
45 


midi. 

40 b. m. 

midi. 
4 b. soir. 
40 b. soir 
4 b. mat. 


Lat. 46« 4 5'. — Long. 59037'. 

Quitt^ le matin le port du Moule. 
Lat. 47038'. — Long. 63«. . . 


Tr6s-beau ; faible brise d*E. S. E. 

Id. Id. 
Id. Id. 


46 




Beau; cumulus; brise d'E. S. E. 




40 b. m. 




Id. Id. Id. 




midi. 
4 b. soir. 
40 b. soir 
4 b. mat. 


Lat. 490 7'. — Long. 640 34'. 


Id. Id. E.S.E.; jolie brise. 
Beau; cum.; E. S. E.; ros^ abondante. 


47 




Id. Id. Id. boune brise. 




40 b. m. 




Id. Id. Id. Id. 




midi. 
4 b. soir. 


Lat. 240 47'. — Long. 59^ 34'. 


Nuaeeuxet pluv.; E.S.E.; bonne brise. 
Id. Id. forte brise. 




40 b. soir 
4 b. mat. 

40 b. m. 




48 




Nuageux et pluvieux; E. S. E.; forte 

brise; belle mer duS. 
Pluvieux ; S.; forte br.; belle mer du S. 




midi. 
4 h. soir. 

40 b. soir 
4 h. mat. 


Lat. 230 43'. — Long. 5704 9'. 


Temps ^grains; S.; forte brise; boule 

du S. 0. 
Pluvieux; S.; forte br.; boule du S.O. 


49 




Gbarg^; faible brise; variable de TO. 
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DATM. 


BBCJRES. 


posmar^ 


r DD MAV[A£. 


T£«PEI 

del'eiu. 


lATUEB 

tie I'jur, 


kTLT DB L'AfR KT DB LA MBl. 


485^ 
Avril. 


40 b. m. 




22.3 

23.0 
22.0 

27.8 
27,5 
27-9 

28.0 
27.8 

27.8 

29.0 

28.0 
28.2 

28,5 
28.0 
18.5 

29.3 

28.7 
27.2 

29.5 
28.0 
28.0 

28.3 
28.5 

28.3 1 
28.3 

28.0 
27.5 
28.3 

28.0 

26.0 
26.3 

27.5 

27.3 

26.5 
26.0 
27.0 

27.3 
26.0 
26.3 
26.5 

26.3 
26.5 


22.8 

24.5 
2i.O 

27.5 
27.5 
29.5 

27.8 
27.0 
28.0 

29.0 
27.3 
29.0 

29.0 
27.5 
28.0 

28.2 

28.0 
27.5 

29.0 


Plus clair * cahna ' bellfi mer 




midi. 

4 h. BoJr. 


LaL 25** 44^ 


— Long, m 44^ 


Beau* faiblo briso N. 0,; belle mer. 




40 b. goir 

mid J. 
4 b. soir. 
4 b. mat. 




id faiblfi brifie N ' b^Ue m&r 


Septemb. 
6 

7 


Lat. 47*»43'. — Long. 63«36'. 


Jolie br. d'E.; grosse mer; temps k gr. 
E.; jolie brise; Id. id. 
id. Id. Iluag^ux. 

id. Id. Id. 




40h.in. 




8 I 


midi. 
4 b. sorr. 
4 b. mat. 


Lat. l9Mr. 


— Long. 62° 47'. 


4t 


40 b- m. 

midi. 
4 b. soir. 
4 b. mat. 
10 b. m. 


Lat.'2b-"48'. 

* • . . . 4 * 


— Long. 63»V' 


£.; jolie brise; belle mer; auagetiE. 


a 


midi. 
4 b. 5orr. 
4 h.mat. 


Lat. 23*^ 34'. 


— Long. 62*^49'. 


£.; faible brise; boule du N.; miageiix. 
0/ belle mer" cumulus. 




40 h. m. 


:::\\\\ y" ' \ 


Id. Id. id. 




midi. 
4 h. soir. 
40h.8oir 
4 b. mat. 

midi. 
4 h* soir. 


Ut. 24M5'. 


— Long. 62" 22'. 


Faible brise E,; belle mer; dmia. 
Id. id. Id. 


43 


:;;;;;:::::::::: i 






Lat. %i^ 43'. 


— Long. 62° 4 4'. 


E. ; faible brise ; belle mer ; beau tempfl ; 
cimifl. 


n 


I b. mat. 
40 b. m. 




26.0 
27.5 




midj. 
i b. scir. 


Lat. 25^ 29^. 


— Long. 64"' 54'. 


E,; faible br.; temps A grains; camnlt^. 
28.5 




40 b. soir 
4 b. mat, 
40 b. m. 




27.5 


45 




27,5 
29.5 

3S.3 
27.3 
29.0 

28.0 
27.3 










16 


midi. 
4h.eotr. 
4 b. mat. 

40 h. m. 


Lat, 28* 36', 


— Loog.69«57'. 


Id. id. id. Id. 

S. 0.; faible brise; beau t. ; belle mer. 
Id. id. id. Id. 




midi. 
i b. soir. 


Ut. 27« 29'. 


-^ Long. 59° 57'. 


S. B.; jolie br.; beau temps ; belle roor. 
id. id. Id Id 




4 Oh. soir 
4 h. mat. 




17 




27.0 \ 
28.3 ^ 




40 b. m. 






midi. 
4h.sotr. 
40 b. soir 
i h- mat. 
40 h. m. 


LaU 28* 38'. 


— Long. 58° 46', 


28.0 
27.3 
27.5 
28.7 

28.3 
27,0 
26.5 
28.3 

27.0 


' 


18 




S. E.; jolie brise; beau temps; belle 
' mer. 




midi. 
4 b. soir. 
40 h. soir 
4 b. mat. 
40 b. m* 


Lat. 30« 5'. 


— Long. 57« 16'. 








49 








midi. 
4 b, soir. 
4 b. soir 


Lat. 34° 37'. 


-Long.54Mr. 








26,5 / 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



1838. 

Juillet. 

44 



42 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



HBURBS. 



i h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 
3 h. soir. 



9 h. soir. 

minuit. 

i h. mat. 

9 h. mat. 



midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 
3 h. soir. 



9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 



9 h. mat. 
midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 
4 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 

4 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 

3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 



POSmON OU NAYIRB. 



del Antilles et golfe 
da Meziqiie. 



Lat. 20« 54^ — Long. 56o 40^. 



Lat. 20O S'. — Long. 60« 44'. 



Lat. 20O 24'. — Long. 63o 33'. 



Lat. 200 6^ — Long. 66« 4^. 



Lat. 49*» 46^. — Long. 69« 56'. 



Prte le vieux cap Frangais. . . 
Lat.* 4 '9*»* W. — Long! W> 34 \ 



Prolon^ant la c6te N. de Saint- 
Dommgue 



Prolongeant Ttle de la Tortue. 
Lat. 200 42'. — Long. 75. 24/. 



Entre Saint-Domingue et Cuba. 



C6te S. de Cuba 

Lat.*49*»*3*a'! — Long. W 4*2'! 



TEMP^RATURB 

del'eaa. del'ilr. 



25.0 
25.0 

25.3 
25.5 

25.3 
25.4 
25.2 
25.4 

26.4 

26.0 
24.0 
24.5 
25.0 
25.4 
25.6 

25.8 
25.5 
25.4 
24.5 
25.8 

26.3 

26.0 

26.0 
26.0 
25.6 

26.2 
26.5 

26.8 
26.4 

26.0 
25.7 
26.0 
26.4 
26.0 

26.0 
25.8 
26.4 
26.8 
27.0 

27.2 
26.5 

26.5 

27.2 
27.0 
27.8 



24.9 
26.0 

27.9 
26.9 

25.3 
25.2 
24.9 
26.0 

29.3 

27.6 
25.4 
25.2 
24.9 
26.4 
29.4 

26.9 
26.2 
25.5 
25.6 
26.4 

29.0 

28.7 

26.4 
26.0 
25.9 

28.4 
29.2 

26.4 
26.3 

26.7 
26.9 
28.4 
30.3 
27.9 

26.4 
26.2 
25.7 
27.7 
30.2 

34.3 

27.6 

27.6 
26.6 
29.3 
30.9 



l&TAT DE l'aIR KT DB LA MBE. 



S. B.; couvert; grosse mer du S. E. 
S. B.; couvert ; raisins du tropique par 

Iknes dirig^es comme le vent. 
S. E.; nuageux;houIe trte-forte. 
S. E.; nuag.; courant N. 28oE.; 4 mille 

par heure. 
S. E.; couvert. 

Id. Id. 

Id, Id. 
E. S. E. ; des nuages poomiel^ chas- 

sant vers I'E. 
E. S. E.; quelques nuages; courant S. 

440O.; 0'»*.45 par heure. 
E. S. E.; nuageuz. 
E.; 6toil6. 
E.; nuageux. 

E. N. E.; en partie nuageux. 
E.; ouelques nuages allant vers FE. 
B. S.E. ; couv, ; qa. gouttes d'eau par mo- 
ment ; courant N.32oO.; 4 ■». 74 parh. 
E. S. E.; nuag., qq. raisins du tropique. 

Id. Id. des Mairs dans le S. 
Variant de TB. N. E. k VE. S. E.; nuag. 
E. S. B.; couvert; gros nuages. 
E. S. E.; qq. gouttes d'eau; grandes 

lipes de raisms du tropique. 
E. S. E.; assez beau; horizon nuageux; 

courant N. 20o E.; 0»*.25 par heure. 
E. S. E. ; assez beau ; horizon orumeux ; 

qq. nuases donnant de la pluie fine. 
E.; assez beau: horizon brumeux. 
Id, Id. Id. 

E.; bon frais; clair au zenith ; brumeux 

k Thorizon ; beau. 
E.; sans nua^. 
E.; nuag.; des grains de l^^re pluie par 

interv.; courant N.; 0"*.4 par heure. 
E.; nuageux. 
E.N. B.; nuag. k llior., clair au zenith ; 

peu ou point de raisins du tropique. 
B. N. E.; beau; horizon nuageux. 
E.; nua^ux. 
E.; sans nuages. 

E.; quelques nuages k rhorizon. 
E.; quelques nuages k rhorizon; quel- 
ques raisins du tropique. 
B.; clair; nuageux au N. B. et au N. 
E.; clair. 
E.; tr^beau. 
E. S. E.; sans nuages. 
E. S. E.\ ' 

courant k.; 0>^.3 par 
E. S. E.; beau. 
E. N. E. variable ; nuageux ; des flairs 

dans le S. E. et k I'O. 
E. N. E.; nuageux. 
Id. beau. 
Id. Id. 
B. N. B.; tr^beau; courant S. 75<»0.; 

0"».32 par heure. 



.; beau ; qq. nuages k rhorizon ; 
Emt E.; 0>^.3 par heure. 
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DATBS. 



4838. 

JuUlet. 

48 



49 



20 



24 



n 



23 



24 



HEURES. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 
i h. mat. 



9 h. mat. 
midi. 

3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 
4 h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 
3 h. soir. 



9 h. soir. 
minuit. 
4 h. mat. 
9 h. mat. 
midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 



9 h. mat. 
midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 

3 h. soir. 

9 h. soir. 

minuit. 



4 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



POSmON DU NAVIRB. 



C6te S. de Cuba au cap de Cruz. 



Lat. 490 28^ — Long. 80» 44'. 



Lat. 480 57'. — Long. 83o 28'. 
A 2»» au S. 4 6® 0. du grand Cay- 
man , k environ 4 milles. . 



Lat. 20O 54'. — Long. 85o 52'. 



A 8^ , ^ 50 milles environ du 
cap Saint-Antoine (Cuba). . 



Lat. 23° 25'. — Long. 87o 43'. 



Aupr^ de Taccore du banc de 
Camp^he 

Sur le banc de Camp^he. . . 



Lat. 22o 30'. — Long. 89° 23'. 



Lat. 22« 32'. — Long. 90o 45'. 



TEMPERATURE 


de Teau. 


del'air. 


27.0 
26.8 


29.1 
27.7 


26.3 
27.0 


27.8 
26.9 


27.6 
27.7 


29.9 
34.4 


27.8 
27.5 


29.2 
27.9 


27.0 


27.9 


26.5 


27.4 


27.5 


29.8 


28.0 


30.6 


27.3 
26.5 
26.2 
27.0 
27.3 
27.3 


28.6 
27.7 
27.7 
27.4 
29.2 
30.8 


27.2 


29.4 


27.5 
27.2 


27.6 
27.5 


26.2 


27.7 


27.5 
27.8 


27.9 
29.7 


27.6 


29.4 


26.5 
26.6 


27.4 
27.2 


27.5 
27.4 


26.9 
29.4 


27.4 


31.9 


26.5 
25.0 
25.0 


32.8 
27.5 
27.0 


25.3 
26.2 

27.2 


26.9 
29.2 
31.9 



Etat de l'air bt de la mer. 



Obs. sid. t. !• 



E. S. E. var.; rhor. tr^grasdans leN. 0. 
E. S. E.; des Eclairs dans TO. 1/4 N. 0.; 

1 horizon chars^; lignes de raisins 

des tropiques dirigees de TE. a TO. 
E. S. E.; beau. 
E. N. E.; tr^beau; br. r^uli^re; des 

flairs frequents dans rO. etdansleS. 
E. N. E.; nuageux; jolie brise. 
E. N. E. variable: en par tie nuageux; 

courant N. 48° 0.; 0"*.25 par heure. 
E. N. E.; nuageux. 
E. variant; en partie nuag.; des flairs 

fr6q. dans le N. 0.; lignes ou bandes 

de raisins des tropiques assez nombr. 
E. variant; apparence de grains dans 

le N.; des eclairs fr^ents. 
B. k I'E. N. R ; couv. ; pendant la nuit 3 ^t. 

filantes entre AndromMe et Pers^. 
B. N. B. ; beau; les vents variant un 

peu ; quelques raisins du tropique. 
E. N. E. au N. E. ; beau; courant N. 

69® 0.; 0"».48 par heure. 
E.; jolie brise; mer belle ; nuaeeux. 
E .; nuag. ; couv .; des flairs dansie N . E . 
E.; convert. 

N. E.; qq. nuages a Thorizon. 
N. E.; beau. 
N. E.; clair au zenith ; nuag. k Thoriz.; 

courant 0.; 0^.29 par heure. 
N. E.; nuag.; petite br.; ^ 5^ un grain; 

lignes ou bandes de raisins des trop. 

nomb. dirig^s del'E. S. E. k I'D. N.6. 
E. var. E. S. B.; clair ; horizon nuageux. 
E S. E. ; mer un peu houleuse; qq. nua^; 

des flairs dans TO. S. 0. et au S. £. 
E. var. ; nuag. ; des flairs dans rO. N. 0. 

et TE. N . E. ; qq. lig. de raisinsdu trop. 
E. N. E. variable; temps k grains. 
E. N. E. ; beau ; qq. nuages ; courant 

N. 570 E.; 0-*.45 par heure. 
B. N. E. variable E. S. E.; qq. nuages. 
E. N. E. variable; temps k grains; des 

Eclairs dans TB. N. B. 
E. N. E. et E. S. E.; sans nuages; mer 

phosphorescente. 
E. N. E. et E. S. B.; sans nuages. 
Calme ; l^g^re fraicheur variable ; beau ; 

orageux dans le N. E. ; temperature 

des poissons pris k 29 brasses, 23o. 
Faibles fraicheurs variables E. S. B. et 

N. E.; nuageux; courant, 3 milles. 
Pet br N. E. ; b. ; rais. dutrop. tr6s-rare& 
Calme; sans nuages; point de courant. 
Faible fraicheur de N. E- ; trte-beau ; 

temps humide ; 28 brasses ; sable gris. 
Pet. fraich. du N.E. ; brum. ; ros^ abond. 
Calme plat; brum.; 22 br.; gros sable. 
N. N. 0.; clair au z<^nith ; nuag.&Thor.; 

courant S. 74° 0.; 4 "'.08 par heure. 

64 
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i 
3 
i 

5 
6 

7 

9 

40 

11 
11 
13 
II 
15 
16 

n 

\H 
19 
10 
31 
22 

n 

24 

ie 

t? 
2« 
f9 
30 

31 



POSITION D0 HAVIRE. 



Parage* de la Ver«- 
Orux. 

Devaiit la Vera-Cnji, 

[hid, 

Ihid 

Vifl4'Vis Afitigua. . . 

Devant la Vera-Cruz. 

tbid, 

Ibid 

Ibid.. . _ . 
Ibid,. . _ , 
Ibid,. , . _ 

Ibid., . . _ 
Ibid,. . _ . 

/^ 

im 

Ibid 

Ibid,. , _ . 
Ibid,, , _ . 

/ftj^.. . . . . 

Ibid.. , . , . 
/6iV/.. . . , . 

/6*ii 

Ibid 

Ibid.. , . . . 

Ibid, _ . . . 

/&iii. , . . . . 
AlileVerte. . . . . 
Devant la Vera-Crm. 

Ibid, . . . . . 

Ibid,. . . . . 

ibid., _ . 



Mojrennt mcnsuelle, , . . . . 



Sept. 

1" 

t 

a 

4 

5 

^ 

7 

8 

9 
10 
II 
II 
13 
II 
15 
16 



Pevant b VenHCnii. 

Ibid, . . . _ 

/fcM* 

/^li, . . . . . 

Ibid, , . . , . 

Ibid. , _ . . 
A nie Verte 

ibid. .,.,.. 

Ibid 

Devant la Vefa-Cni£, 

AFfleVerl©. . , . . 

ibid. 

Ibid 

Ibid. ..,.:. 

[bid 




27J 

27.8 
^.i 

S7.5 

i7.0 

m,i 

25,5 
16.9 

26,4 

26J 
26,6 
27,0 
27.0 
27.3 
27.9 
27.6 

26,0 
27.9 
28.6 
27,0 
27,7 
27.9 
27.2 
26,0 
27,8 
17,0 
27.2 
27,6 
27.3 

%7.i 



27,2 



f7.5 
27.3 
26J 
27,2 
27.0 
27J 
27.1 
27.5 
27,3 
27.4 
26.1 
S6J 
26.4 
26.9 
26,5 
26.4 



dfl ralr. 



27,4 
29.4 
27,1 

26.8 

27,1 
26.4 
24.4 
24.4 
26.9 
26.4 

26.6 
26.9 
25J 
27.1 
27,6 
27.4 
25.» 

26.2 
26.4 
^7,8 
28.5 
27.4 
27.9 
27.2 
26.2 
25.0 
27,0 
27.1 
27,8 
26.0 

28.2 



26.8 



27.3 
26,8 
26.4 
28,1 
27,7 
28,5 
27. f 
27.5 
28,0 
28,4 
26,6 
25.6 
27.2 
27.2 
26.8 
25.9 



4^ matin. 



N.O. 
Calme, 

S.E. 

Galme. 

0. 
O.NO. 

0. 
S. 0. 

0, 

0. 
N.N,0. 

S.0, 
0. N. 0. 
0, S, 0. 

0. 
N, E, 

O.S.O. 
E. S. E. 
E. S. E, 

0, 

0. 
0- S. 0, 
O, S. 0, 

0, 

s, 

O.N.O. 
0. 
0. 
0. 

0, 



D. 
0,S,0, 

O. 
0, S. 0. 

0. 
Calme, 

0, 

0. 

S. S. 0. 
3. S, E. 

S. 
S, S. 0. 
S. S, 0. 
S. S. 0. 
RN.E. 



VEKTS. 



midi. 



E.N.E. 

E, S, E. 

S, E, 

E,S,E, 

N, N. 0. 

0.N,0. 

NO. 

N. 

E, 

Calme. 

N.O. 
N,0. 

0. 

Calmo. 

N, E, 

Calme. 

N.NO, 

E. S, E. 
E. N. E. 
N. N. E, 

N. 

E. 

O. 

N. 
0,8,0. 

N, 
N.N.E, 

E. 

E. S. E. 

N.E. 

0. 



E, N. E, 
NO. 

N.N.O. 

Calme. 

S. S, 0. 
N.E. 
N.O, 
S. E, 

E. S. E. 
S, E. 

N,N.O. 

S. 

N, 

N, E. 

N. 

O.N.O. 



9^ soir. 



E, 
E. 

E.N.E. 
Calme. 

N,RE. 

N. 

N. 

N.N.O. 

E.N.E, 

N.E, 

N,N.E, 

E. 

N.E. 

N.E. 
E. S. E. 
N.N.E, 

N,E. 

O.S.O. 

Galmc. 

E. 

e. 

E, 

N.N,E. 
N.N,E, 

N. 
N.N.O. 
N.N.E 

E, 

E. 

N. 

E. N. E. 



N, N. E, 
N.N.O. 

0, 
N.N E, 
E. S. B. 

N. 

N, 
O.N.O. 

S. 
S. S. 0, 
N,N,0, 
S. S, 0. 
N.N.O. 
N, N, E. 

N, 
N. N. 0. 



ttxr DU dEL, 



4>» matin. 



Beau. 
Beau, 
Nuageiix, 
Pluieabon- 

danta. 
Orageux, 
Pluvieux. 
Couvert, 
Pluneui. 
Couverl. 
Tn^s-plu* 

Yieui, 
Qq. nuag, 
Pluvienx. 
PI, l^gfere. 
Tr6s*beau. 
Co u vert, 

Tr^-plu- 

vieux* 
Couvert. 
Grams. 
Grains. 
Pl.l^gfere. 
Grains^, 
TrAs-beau, 
Pluia, 
Couvert. 
Grain, 
Couvert, 
Beau. 
Nuagem. 
Tr^a-plu- 

vieui. 
Nuagmix. 



Nua^ma. 
Nuageux. 
Cotivert. 
Beau. 

Beau. 
Couvert. 
PI u vie US. 
I Couvert. 
Beau, 
Brumeux. 



Beau, 

Beau. 

Beau, 

Tr^beau, 

Beau. 

Beau. 

Qq. nuag. 

Nuageiix, 

Beau. 

Nuagoux. 

Couvert, 

Pluvjeux. 

Assez b. 

Charge. 

Couvert, 

NuEgieui. 



midj. 



Pluie. 
Nuageux. 
Tr6s- beau- 
Beau, 
Tr^beau, 
Pluie. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau, 

Tr^-beau, 

Beau. 

Qq, nuag. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Couvert, 

Beau t. 

Tr^s-beau. 

Beau t, 

As^£ b. 

Brumeux, 



Beau. 

Nuageux. 

Beau, 

Beau. 

Tr^beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert, 

PEuvieux. 

Nuagoux. 

Beau. 

Nuag^x. 

AmdLh* 



$^ mvt. 



Couvert. 
Nuapux. 

Orageux. 
Nuageux, 

Nuageux. 
PI. llgfem, 
Nuageux. 
Fort© pi, 
Couvert. 
Clair, 

Assez b, 

Orageux. 

Clair. 

Beau, 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux, 

Charge. 

Couvert. 

Beau, 

Assez b. 

Couvert. 

A&$e£ b. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux, 

Beau. 

Qq. nuag. 

Orageux. 

Nuageux. 



Assex b. 

Nuageux. 

Orageux. 

Beau. 

Tr^beiu. 

Charge, 

Charge, 

Nuageux. 

Couvert. 

Nua;jeo, 

Pluvkux. 

Charge. 

Convert, 

Couvert. 

Couvert* 

Nuageux. 
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OBSERVATIONS MJ^TEOROLOGIQUES. 



DATES. 



POSmON DU NAYIRE. 



1838. 

Sept. 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



A I'ile Verte . 



Ibid 

Pr^ de Zampala. 

iBernal 

Vera-Cruz. . . . 

He Verte 

I Ibid 

J Ibid 

; Ibid 

De Sacrificios. . . 

Ibid 

Ibid 

i Ibid 

Ibid 



Moyenne mensuelle. 



Octob. 

1«' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Bernal. . , 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

He Verte. . 

Ibid. . . 

Bernal. . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Sacrificios. 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

He Verte. . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . , 

Ibid. . . 
SacriBcios . 

Ibid. . . 

Ibid. . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 
lie Verte. 
Bernal. . 
De Verte. 

Ibid. . 

Ibid. . 




26.5 

27.0 
26.2 
27.5 
28.4 
28.5 
28.0 
27.4 
27.0 
27.2 
27.7 
27.7 
27.5 
28.4 



27.2 



Moyenne mensuelle . 



27.8 
27.2 
27.0 
27.5 
27.6 
27.0 
27.0 
27.4 
27.2 
27.4 
27.5 
27.1 
27.5 
27.0 
27.4 
27.7 
27.3 
27.8 
26.5 
26.3 
26.8 
26.9 
25.8 
23.8 
25.0 
26.0 
26.0 
26.0 
26.0 
25.3 
26.4 



26.0 

27.1 
29.9 
27.1 
28.1 
27.9 
26.1 
25.5 
25.4 
24.6 
26.8 
28.4 
29.1 
30.1 



27.1 



26.4 



29.4 
28.1 
27.5 
27.7 
28.3 
27.5 
27.8 
28.0 
26.4 
27.2 
27.5 
28.1 
28.4 
27.0 
28.6 
28.0 
28.2 
28.9 
25.0 
26.0 
27.4 
27.6 
25.4 
23.2 
24.7 
26.0 
26.4 
26.2 
25.8 
26.2 
25.0 



VRNTS. 



4^ matin. 



N. E. 

N.N.E. 
0. S. 0. 

S. 

O.S.O. 

S. B. 

N. E. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. 0. 

0. N. 0. 

S. 

0. 



0. N. 0. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
0. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
0. S. 0. 

N.O. 

Calme. 
N. N. 0. 

N.O. 
S. S. E. 

E. 
S. S. E. 

S. E. 

N.O. 
S. S. E. 
S. S. E. 

N. 

N. N. 0. 

N. 

Calme. 
0. S. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

N.O. 



midi. 



E. 
E. 



E. N. E. 

N. N. E. 
E.N.E. 
E. S. E. 
E.S. 
E.S. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.E. 
E.N.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.N.E. 



E.N.E. 
N. N. 0. 

N. N. 0. 

N.O. 

N. N. 0. 

N.O. 

N. 

N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
E.S.E. 

E. 

Calme. 

S. E. 

S. 0. 

E.N.E. 

E.S.E. 

E. 

N. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

E.N.E. 

N. N. 0. 

N.O. 
N. N. 0. 

N. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. 

N.O. 



27.0 



9^ soir. 



N.N.E. 



S. 

E.S.E. 

S. E. 

E.N.E. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. 

N.O. 

S. E. 

Variable. 

E. 

E. 



N. N. E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. 
N. 
N. N. E. 
N. N. E. 
N. N. E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

S. E. 
E.S.E. 

S. E. 

S. E. 
N. N. E. 
Calme. 
S. S. E. 

N. E. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N.N.O. 
E.S.E. 
N. N. 0. 

N.O. 
N.N.O. 

N.E. 

N. 

N.N.O. 

N.N.O. 

N.N.O. 

N. 



iTAT DU CIEL. 



4^ matin. 



Quelques 
nuages. 
Nuageux. 
Beau. 
£clairs. 
Nuageux. 
Trte-beau. 
Nuageux. 
Convert. 
Convert. 
Assez b. 
Nuageux. 
Convert. 
Clair. 
Beau. 



Clair. 
Pluie. 
Clair. 



lUX. 

PI. leg^re. 

Oq. nuag. 

A^ez b. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Convert. 

Bean. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Convert. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Convert. 

Bean. 

Nuageux. 

Convert. 

Couvert. 

Bean. 

Clair. 

Convert. 

Couvert. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 



Bean. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-bean. 

Bean. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Tr^bean. 



midi. 



Trte-bean. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Pluie 16g. 

Nuageux. 

Bean. 

Clair. 

Nuageux. 

Convert. 

Convert. 

Nuageux. 

Nuageux. 



Beau. 



Tr^-beau. 

Convert. 

Clair. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Tr^bean. 

Nuageux. 

Tr68-bean. 



9 h. soir. 



Qq. nuag. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Bean. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Convert. 

Nuageux. 

Convert. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Beau. 

Qq. nuag. 

Qq. nuag. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Convert. 

Nuageux. 
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DATS* 



f838. 
Nov, 

t 
3 

5 

€ 
7 

10 

II 

13 
U 
45 

ie 

17 
48 
19 



t1 
22 

33 
Si 
S5 

»e 

27 
38 

id 

30 



POSITION Di; EtAYlILB, 



d« r«ftii. 



Bemal. . . . , 

/&iV/ 

ibid 

IbkL 

Hid. , . . , . 
[Ie Verte. . « . 
Pajaros 

im,. .... 

Ibid. . , . . , 

/6/J,. , . . , 

/6/(J 

Ibid. ..... 

/fciil 

Ibid.. ... . 

Ibid 

Ibid , 

Ibid.. . . . . 

Anton y^rdo . 
Ibid. . . . 

Ibid. , . . 



Ibid. 
Ibid. 



Ibid. . . . . , 

Pajaros. ...... 

Ibid 

Ibid, 

Saint- Jean d'Uiluii . 

Pajaroa . 

Ibid _ 

Ibid. ....... 



Moyemie menguene. 



D6c, 

i^^ Pajaros 

2 Ibid 

3 Ibid., . , . . . 

4 /6td, ...... 

$ /fcwi . 

fi /6td.. , . . , . 

7 Anton Liiardo. . 

8 Ibtd 

9 Ibid 

10 Ibid 

11 Ibid 

It Ibid. .... 

13 Ibid. .... 

U /feid 

16 761^ 

<6 /6w<, .... 

17 ibid 

Obs. sid. 1. 1. 



TIttpiRATURE 



2S.6 
25.S 

15.8 
26.2 
26.i 
26.5 
27;2 
25,0 
24.2 
2i.6 
25.7 
2S.5 
25.5 
25.5 
15.5 
21.2 
23.4 
13.9 
23.9 
23.9 

23.5 
23.2 

23.0 

23.0 
23.2 
23-0 
23.0 
23.2 
33.0 
23.0 



24.5 



23.2 
23.6 
24.0 
14.5 

24.0 
23.5 
23.0 
23.i 

24J 
24.3 
23.5 
23.8 
13.5 
23.5 
23.8 
24.5 
24.0 



dc rilr. 



25.0 
26.5 
26.8 
26.5 
26.S 
27.0 
27.8 
22.9 
22.8 
25.6 
26.8 
25.7 
26.4 
27. ( 
26.3 
22.3 
22.5 
23.1 
22.4 
23.1 

22.6 
22.2 

22.7 
23.0 
23.6 
22.1 

22.3 
23.4 
23.0 
219 



23,9 



2L0 
24.9 
25.7 
25.5 
26.5 
22.6 
22.0 
24.1 

26,2 
23.8 
23,0 
23J 
23.6 
23.5 
24,< 
25.9 
14.9 



YENTS. 



4^ matin, midi. 



N, N. 0. 
Colme. 

S. 

Calme. 

Id. 

S. E. 

S. 

N.N.O. 

N.N.O. 



B. 



S. 0. 
E. S. E. 

S. 0. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

N. 0. 

N. 0. 
N. N. 0. 

N. K. 0. 
N.N.O. 

O.N.O. 

O. 

O.N.O. 

N. 0. 

0. S. 0. 

Calme. 

Id. 
N. N. 0. 



N.O. 
Calme. 

S. 

Celme. 

S.O. 

N. 

N.N.O. 

0. 

O.N-0. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
Calme. 

Id. 

N.N.O. 

Calme. 

E. 
N.N.O. 



N. N. 0. 

E. S. B. 

E. S. E. 

E. 

E.N.E. 
S. S, E. 
S. S. B. 
N.N.O. 
N.N.O. 

N- 

B. 

E. 
E.N.E. 

S. E. 
E.S.E. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N. N. O. 
N. N. 0. 

N. N. 0. 
N. E. 

N. 
N.N.O. 

N. N. 0. 

N.O. 

E.N.E. 

N. 

N. 

N. N. 0. 



B. S. B. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 

Catme. 

N.N.O. 

N.K.O. 

N. N. 0. 

N.N.E. 
N.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N, 0. 

N. N. 0. 

0. N. O. 

E. 5. E. 

N, 



9*» soir. 



N.N.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

Calme. 
E. S. E. 
E. S. E. 

S. S. E. 

N.N.O. 
N. N. 0, 



Calme. 

E. 

E. 

B. 
N.E. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O- 
N. N. O. 

N. N. 0. 
N.N.O. 

S. 0. 

N. N. 0. 



N. 
N. N. 0. 
N, N. 0. 



^TAT nC CIEL, 



4^ matin. 



Nuageut. 

Nuageii.\. 

Nuageux. 

NuageuTC. 

Clair. 

Nnageuic. 

Couverl. 
Nuageux. 



Couvert. 



Vamb!e. 

S. E. 
E.N.E. 

Calme. 



N.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
N^N.O. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
Calme. 
B. N. B. 
E. N. E. 
N.N.O- 



Beau. 

Tr^s-beau. 
Tr^s*beau, 
Couvert, 
Couvert. 
Rrumeux. 
Tr^-beau. 
PLuio 1^- 
g^re. 
Convert. 
Couvert. 



Qq. Duag. 
Nuageux. 
Beau. 
Baaa. 



mtdi. 



Convert. 

Qt). nuag. 

Nuageux. 

Tr^^-beau. 

Tr^^-beau. 

Ass. beau. 

Tr^*boau. 

Nuageux. 

Brumemt. 

Clair. 

Tr^^beau. 

Qq. nuag. 

Tr6s^-beau. 

Beau. 

Trte-beau 

Couvert. 

Gouvert. 

Couvert, 

Oq. nuag. 

Pluie \h 



Couvert. 

Couvert. 



Nuageui. 

Tr6s-beau. 

Bnimcu%. 

<Jq. nuag. 

Niiageu3E, 

Couvert. 

Couvert. 

Nuagewju 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Tr^-beau, 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Sombre. 

Couvert. 



Nuageux. 
Pluie 1^- 

Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Clair. 

Oq^ Duag. 

Couvert. 

Qq. auag. 



Nuageux. 

Tr6s-beau. 

Tr^beau. 

Tr^s^beau. 

Beau« 

Nuageux. 

Couvert. 

Charge. 

Beau. 
Nuageui. 
Oq* nuag. 
Nuageu^c. 
Nuageux. 
Couvert. 
(irande pi. 
Qq. nuag. 
Couvert. 



9 h. fioir- 



Convert. 

Nuageui. 

Couvert, 

Beau. 

Tr^-beau. 

Qair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Tr^s^beau. 

Tr^g-beau. 

Tr^beau. 

Tr^*beau. 

Tr^-beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

PI. k^g^re. 

Couvert. 

Couvert. 
Couvert. 

Beau. 
Beau. 



Beau. 
Couvert. 

Oair. 



Oq- "oag . 
Qq. nuag. 
Couvert. 
Brumeui. 

Couvert, 
Tr^beau. 
Pluie Id- 
g^re. 
Nuageux. 
Nuagoui. 
Tr^beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Pluvieux. 
Tr^-beau. 
Trespelair. 
Couvert. 
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:9M 



C«^2'^ iTIi jJ?kr lEIlM^mU0^l€S^. 



u'-flK^rfbr^fc.^: 



^mr 9^^ 



-la.: 



n 0)001. . . 

» 0i^ 

W 0)0K ^ 



ii..i 



^.1 







»^l »^T 



IP 

i 

If 

iH 
u 
it 
n 

H 

$% 

H 

l« 






IIM. 



Vi , tM 

14 \ VM 

n , iifyt 

t4 IIM 

«4 HM 

U IfHd, . , . 

f7 VU. . , , 

1« VpU. . . . 

» llHd. . , . 

m PHd. . . , 

M IhU. . . . 



IH^mtm rmmiHjiylk!, 



tXA 
»,2 



UA 

u^ 
^x 

UA 

r!,x 

UA 

liA 

iT,A 
»,7 



n.i 


tlA 


IXJ, 


UA 


UA 


i^A 


nj, 


t\A 


ttA 


tx.t 


UA 


24,4 


tiA 


23.9 


tlA 


tih 


tiA 


tiA 


«,7 


V,A 


t^A 


tiA 


tlA 


«l,7 




Canoe. 

O. 

S. E. 

E 5 E- 

E, 
O. \, O. 

>. v. o. 

E, S. E. 
O.X.O. 

O-X.O-! 

0,X.O. 

X,X,0. 

X. 

s. 

S. S. R 
X, X, 0. 

CaJme. 

8, 
K.X.O. 



X.X,0, 



X- 
X. 



li. 
5-E. 

E. 
E.X.E. 

E. 

X.E- 

E.S.E. 

X. 
X.X.E. 
X- X. E. 
E.X.E. 
X.X.O. 
O.X.O. 

X.X.O. 

X.O. 

X.X.O. 

O. 

S. E. 

X.O. 
X..VO. 

N.B. 
E.S.E. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 



1. 

3L 
X-X.I. 
X.X-»>- 
I.X-I. 

1. 

£. 
EL 
E.X.E. 
E. 
E. 

> X- 
X.X.O. 
O. 

X.X.O. 
, O.X.O. 



Csar 
Xnayflwx, leiaL 



\natfP im XaSkSRO. 

XiEiaeiis. Tn^-bieatu 

BkbL Xaa^STo. 

Osar. te.1 

Cowvrt. Xiugmx. 
Xi 



Ifen. 
Ire^-bcoo. 

Oiir. 

Tics-beao. 
Tr«»>beao. 



E. 

X.O. 
X. 

B.S.E. 

S. E. 

X.X.O. 

X. 
B.S.E. 
E.S.E. 
E.S.E. 

N. 
N.N.O. 



Xvi^nix. 
CouiaL ,Coii%mL 



CooverC 
Xua^nix. 

XiB^via. 

Tr«»-tw9a. 
Trcs-beaa. 

Xuagenx. 

I 

iComrert. 

.Gouvert. 



Comrert. 

Xiuksrax. 

Goofert. 

Tres-beaa. 

Xoagrax. 

Xuageox. 

Qair. 

Trfe^-bean. 

Trts-clair. 

Courert. 



{Gonrvrt. 
jXuaginix. 



Xo^eux. 
Qq.miag. 
Tr6»-beau. 

Oq. Duag. 
Convert. 



iXoageux. 

Xuageox. 

Beau. 

Xuageux. 

Qair. 

Tr^beau. 

Tr6s-beau. 

Couvert. 

Coovert. 
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OATBS. 



iaa9 
F^vrier 

3 
I 

^ 
6 

7 

9 
40 
14 
13 

4a 

44 
4g 

16 

47 
4S 
49 

m 
i\ 
2i 

13 

u 

SB 
16 
i7 



POSITION fit! FfJlTinS. 



AntOQ Lbardo. 

md. . . . 

/^iif, . . . 

IbiiL , . . 

Ibid. , . , 

Ibid. . , . 

Ibid. . . . 

/6ia, , , , 



Ibid. 

Ibid, 

ihid. 

Ibid, 
ibid. 

Ibid, 

Ibid, 

Ibid. 

ibid. 
Ibid. 



ibid. 
Ibid. 

md. 

Ibid. 

Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid, 
ibid. 



Moyenne mensuel^. 



Mars. 
4-' 

3 
I 

S 

6 

7 

8 

9 
40 
44 
41 
43 
41 
45 

16 
47 



Au fort d'UUua. 

md. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . , . 

Ibid. . . . 

ibid. . . , 

ibid. , . - 

Ibid. . . . 

ibid, . . . 

ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. , . , 

Ibid. . . . 



T£J|P£aATUJl£ 



dereau. 




22J 

n.9 
tij 

so. 4 

iOJ 

iOJ 
14.0 
24.0 
14-2 

14 J 

21.5 
24.0 
21.6 
22.4 
21.1 
21.8 
23.9 
23. i 
23.4 
24.6 
21.2 
24 J 



21.8 



12.0 

2i.4 
22.8 
22.0 
20.0 
14.2 
If .7 
22.0 
22.6 
23.2 
23.1 
23.7 
14.2 
22.7 
23.6 

23.7 
14.3 



21.1 
21.2 
24.7 
22.6 
23.4 
16.6 
47.4 
19.9 

20.7 
20.8 
20,3 
10.6 
24.4 
11.1 
14.2 

21.4 

22.5 
21.0 
11.7 
22.8 
22.3 
24.0 
24.2 
21.7 
23.7 
21.6 
21.9 
24.6 



24,7 



21.9 

23.9 
21.1 
15.6 
47.5 
10.5 
22.2 
23,4 
2t,7 
13,5 
14.5 
15.4 
25.5 
13.8 
24,3 

14.9 
25.4 



N.N.O, 

N. N. 0. 

Calme. 
N.N.O, 

N. N. O, 
N.N.O. 

N. N. 0. 

N.N.O, 
N.N.O, 
N.N.O. 

N, N, 0. 

0. M. 0. 

Cafmc, 

N. 

Calme. 

Id. 
O.N.O. 

Calme, 
S. S. 0. 
Cairoe. 

id. 

Id. 

id. 

N, 
N.N.O, 

N. 
Calme. 



Calme. 

E. S, B, 
N.N.O. 
N. N, O, 
N.N.O, 
N.N.O. 
Calme. 
N. N. O, 
Calme. 

Id, 

id. 

B, 
Catine, 

N. 
N.N.O, 

Calme. 
Id. 






N.O. 

N. 
N.N.O, 

1. 
N.N.O. 

N. N, 0. 
N.N.O, 
E.N.E. 

N.N.O, 
N.N.O. 

N. N. O. 

N. N, 0. 

N. 

N. 
N. N. E. 

Calme. 

N.N.E, 

N. N, 0. 
N.N.O, 

E. 

E. 

E, 
E.N.E, 

N. 
N. N, 0. 
N. N. 0. 
0. N. 0. 
N.N,E, 



E. S. E. 



.0, 
.0. 



E. 

RN. 
N,N. 
N. N. 0. 
N.N.E. 

K. 
N.N.O. 

E. 

E. N. E. 

N,E. 

E. 
ENE. 

N, 
N.N.E. 

B. N, B. 

E. S. E, 



N, 
N. N. 0. 

N. 

E, 
N. N. 0, 
N.N.O. 
N.N.O. 
N.N.O, 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O, 
N.N.O. 
Calme. 

N, 

N. 

N.E. 

N. E. 
N.E. 

E. 

E. 

E. 
Calmo, 

Id, 

Id, 
N.N.O, 

N. 

N. 

E. 



E.S.E. 

N. 
N.N.O, 
N.N.O. 
N. N. O. 
N. N. O. 
N. N, 0, 
E.N.E. 

E. 
Calme, 

Id. 

14. 
E.N.E. 
N.N.O. 
Calme. 

N.E. 
E. 



itAT DU CtEL. 



i^ matin. 



Couvert. 

Convert. 

Cauvert. 

Couvert. 

Beau. 

Beau, 

Convert. 

Brumeux, 

Convert. 
CoQvert. 
Couvert. 
Convert. 
Convert. 
Couvert, 
Couvertr 

Convert. 

Beau. 

Nuageu3c. 

Nnageux. 

Beau. 

Clair. 

Nuagenx. 

Ttt*-b&au, 

Nnagenx, 

Convert. 

Nnageux. 

Couvert. 

Nuagaui, 



Clair. 

Nuagenx. 

Nuagenx. 

Convert. 

Couvert, 

Clair 

Couif-ert. 

Couvert. 

Convert. 

Nnageux. 

Couvert. 



Convert. 
Couvert, 

Beau. 
Couvert. 




Pluvieux, 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageiir, 

Convert, 

Couvert. 

Quelques 

Eiuages, 
Convert. 
Convert. 
Nnageux. 
Nnagenx. 
Nnageux, 
Nnageux. 
Pluie Id- 

gfere. 
Qnefques 

nuages. 
Nuagenx, 
Convert. 
Nuagenx. 
Ti^g-dair. 
Nuagenx, 
Nnageux. 
Beau. 
Beau. 
Claif, 
Couvert. 
Nnagenx. 
Nuageux. 



Quelques 
nuages. 
Tr^-beau. 
Nuai^eux, 
Convert, 
Nuagenx. 
Tr^beau, 
Sombre. 
Xuageux, 



Beau, 
Tr^s-beaUn 
Beau. 
Nnagenx. 
Convert. 
Quelques 
nnages. 
Nuageux. 
fieau. 



h. soir. 



Couvart. 

Nnag!eux. 

Couvert. 

Nnageux, 
Beau. 
Couvert 
Couvert 

Convert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert, 

Con\'ert* 

Tre^beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Quelques 
nuages. 
Beau. 
Couvert. 
Couvert. 
TiT^beau. 
Tr^bean, 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nnageux, 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 



Couvert. 

Clair. 

Nuageux. 

Couvert, 

Tr^fl-beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert, 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Couvert, 

Nuig^ux. 
Tr^-beau. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



POSITION DU NAYIRE. 



TEMPJ^RATURB 
deTeaou del'air. 




9>> soir. 



]6taT DU CIEL. 

9^ matin. midi. 9 h. soir. 



4838. 

D6c. 

48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



Anton Lizardo. 
Jbid, . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Jbid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . , 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 



Moyenne mensuelle. 



4839. 
Janvier 

4er 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

20 
24 

22 
23 
24 
25 
26 
27 



30 
34 



Anton Lizardo . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Bernal 

Ibid 



Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Anton Lizardo. 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 



24.0 
23.5 
22.8 
23.2 
23.2 
23.0 
22.0 
22.0 
22.5 
22.5 
23.4 
23.0 
22.5 
22.5 



23.3 



23.2 
23.2 
23.5 
23.6 
23.2 
23.8 
24.0 
24.0 
23.6 
23.9 
24.4 
24.3 
24.6 
24.3 
23.8 
24.2 
24.4 
24.4 
22.2 

23.2 
23.5 
23.0 
22.5 
22.8 
23.4 
22.8 
22.6 
22.6 
23.7 
23.5 
22.4 



24.3 
23.3 
20.5 
22.6 
23.6 
22.4 
20.3 
22.2 
22.4 
23.9 
24.8 
24.4 
23.0 
23.4 



23.7 



23.9 
23.5 
24.0 
23.9 
23.5 
24.5 
23.7 
24.3 
23.4 
25.3 
24.8 
25.3 
25.2 
24.6 
24.4 
24.8 
25.2 
25.0 
20.7 

22.9 
24.3 
20.3 
24.6 
23.2 
24.4 
23.9 
22 6 
24.0 
25.4 
24.9 
24.7 



N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
O.N.O. 
Calme. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

N. 0. 

N. N. 0. 



N. N. 0. 
N.N.E. 
Calme. 
O.N.O. 
Variable. 
O.N.O. 

0. 
0. N. 0. 
0. S. 0. 

0. 

S. E. 

E. S. E. 

E. 
0. N. 0. 

N. 

N. 0. 

N. N. 0. 

E. S. E. 

O.N.O. 

O.N.O. 
O.N.O. 

N. N. 0. 

N. 

S. 

S. S. E. 

N. N. 0. 

N.O. 

S. 
Calme. 

S. 
N.N.O. 



N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
E.S.E. 
N. N. 0. 
N.N.O. 

E. 

N.O. 

N.E. 

E. 

N. 

N.O. 

N.N.O. 



N. N. 0. 
Calme. 

N. 

N. 

N. 
Calme. 

Id. 
S. E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

N.E. 

E. S. E. 

N. 
N. N. E. 
N.N.E. 
E.N.E. 
N. N. 0. 
0. N. 0. 

N.N.O. 
N.O. 

N. N. 0. 
0. 

S. E. 

N.O. 
N. N. 0. 

N.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

N. 
N.N.O. 



N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O. 

E. 

E. 
N. N. 0. 

N. 

E. 
Calme. 

E. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 



Calme. 

E. 

N. 
N.N.E. 
N. N. 0. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 
N.N.O. 
O.N.O. 

E. 
N.O. 

N. 

E. S. E. 

S. E. 

N. N. 0. 

N. 
E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 

N. 
N.N.O. 



PI. I6g6re 

Nuageux. 

Convert. 

Convert. 

Beau. 

Nuageux. 

Charge. 

Nuageux. 

Convert. 

Tr^s-beau. 

Nuageux. 

Brumeux. 

Qq. nuag. 

Clair. 



Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Convert. 

Grains. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-beau. 

Convert. 

Convert. 

Clair. 

Nuageux. 

Convert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Pluie. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qair. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-clair. 

Couvert. 



Couvert. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Clair. 

Beau. 

Couvert. 

Tr6s-beau 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qair. 

Couvert. 



Clair. 
Nuageux. 
Beau. 
Trte-beau. 
Grains. 
Nuageux. 
Tr6s-beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Couvert. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Pluie 1^- 
g^re. 
Couvert. 
Pluie. 
Couvert. 
Nuageux. 
Brumeux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Z J. nuag. 
Tr^beau. 
Tr6s-clair. 
Qq. nuag. 
Couvert. 



Couvert. 

Nuageux. 

Convert. 

Tr^s-beau. 

Qair. 

Couvert. 

Clair. 

Beau. 

Tr^s-bean. 

Nuageux. 

Clair. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 



Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-bean. 

Qq. nuag. 

Clair. 

Couvert. 

Tr^-beau. 

Tr^-beau. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Tr^-beau. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Convert. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-beau. 

Charge. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Clair. 

Tr^beau. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Couvert. 



Moyenne mensuelle. 



23.5 



23.7 



GOLFE DU MEXIQUE. 
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DATES. 



1839. 

3 
4 

S 
6 

7 
8 

it> 
H 
12 
f3 
H 
15 

ie 
r? 

18 
40 

20 
t\ 

n 
n 

21 
27 



POSITION DU KAYiaB. 



Anton Lixardo. 

Ibid. . , . 
jbid. . . . 

Ibid. . , . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 

Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. , , , 

im. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 

Ibid. . , . 

ibid. . . . 

Ibid. . . . 

UllUQ. 

ibid 

ibid 

Ibid. . , , . . 
ibid. . . , . . 
ibid. . . . . . 

Ibid. . . . . . 

Ibid. . . . . . 

Ibid 

Ibid. . . . . . 



Hoyeane mensiteUe 



Mars. 

2 
3 
I 
5 

7 

8 

10 
If 
12 
13 
14 
15 

47 



An fort d'UUua. 

Ibid. . . . 

ibid . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . , 

Ibid. - . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. , . . 

Ibid, . . . 

Ibid, . . . 

ibid. . . . 
Ibid. . . . 



TEMPERATURE 



dtPeau. deVtAi, 



n.i 

22.8 
22.7 
22.7 
M.\ 
20,9 

21.0 
21.0 
20,8 
20,8 
21.0 
21.0 
21J 

21.2 

21.5 
21.0 
21.6 
22.1 
U.i 
UM 
22.9 
23.4 
23.4 
2IJ 
21.2 
21,2 



21.8 



22.0 

21.4 
22.8 
23.0 
20.0 
21J 
21.7 
%i.Q 
2i.B 
23.2 
i3.2 
23,7 
24.2 
22,7 
23.6 

13,7 
24.3 



21,4 
21,2 

21,7 
22,6 
23.1 
28.8 
17,4 
19.9 

20.7 
20,8 
20,3 
20,8 
i1.4 
22.1 
21.2 

21.4 

22.5 
23.0 
i2.7 
22.8 
22.3 
24.0 
24.2 
24.7 
23,7 
21.6 
21,9 
21,6 



21,7 



21.9 

23,9 
2IJ 
45.6 
47.5 
20.5 
22.2 
23.4 
22,7 
23,5 
24.5 
25,4 
25,5 
23.8 
24.3 

24.9 
25,4 



4^ miitb. midj 



N. N, 0. 

N.N.O. 
Calme. 
N,N.O. 

N. N, O, 
N. N. 0. 
N.N.O. 

N.N.O. 
N. N. 0. 

N. N. 0. 

0. N. 0. 
Caime. 

N. 

Caime. 

Id. 
O.N.O, 
CaJme. 
S, S, 0. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

N.N.O. 

N. 
Caime. 



Calme. 

E. S. E, 

N. N, 0. 
N, N. O, 
N. N* 0, 
N.N.O. 
Calme. 
N, N, a 
Caime, 
Id. 

Id. 

E, 
Calme. 

N- 
N.N,0. 

Calme, 

Id. 



N.O 

N. 
N.N.< 

1. 
N,N.< 

N,N,^ 
N.N,< 



E.N.E. 

N. N. 0, 
N. N. 0. 
N, N. 0. 
N.N,0. 

N. 

N. 
N, N. E. 

Calme, 

N.N-E. 

N. N. 0, 
N. N. 0. 

£. 

E. 

E. 
E,N.E, 

N. 
K. N, 0. 
N.N.O, 
0. N. 0. 



N. N. E. 



E, S. E. 



E, 
N.N.O 

N, N. 
N, N 



0. 

. N. E. 
N. 



N 



N. 0. 

E. 

E,N.E, 

N.B. 

E. 
E.N.E, 

N. 
N. N. E. 

B, N. E, 
E,S,B. 



9^ soir. 



N, 
N. N. O, 

N, 

E. 
N.N.O. 
N, N. 0. 
N. N, 0. 
N.N.O, 

N* N. 0. 
N. N, 0. 
N.N.O. 
N.N.O. 
Calme. 

N, 

N. 

N, E. 

N, E, 
N.B. 

E. 

E. 

E. 

Calme. 
Id. 

id. 

N.N.O. 

N, 
N. 
E. 



N.N 
N.N 



E, S. E. 

N. 
N. N. 0, 
N, N. 0. 

N.O. 
0, 
0, 
E, N, E. 

E. 
Calme, 

Id. 

14. 
E.N.E. 
N.N.O. 
Calme, 

N. E. 




Couvert. 

Couvert. 

Couvert, 

Couverl. 

Beau, 

Beau. 

Couvert, 

Brumcui. 

Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert, 

Couvert, 

Beau, 
NuageuK, 

Nuageux* 

Beau. 

Clair. 

Nuageus, 

Tr^g-beau. 

Nuageui. 

Couvert, 

Nuageui. 

Couvert. 

Nuagei^, 



Clair. 

Nuageui. 

Nuageux. 

Couvert, 

Couvert. 

Clair. 

Couvert, 

Couvert* 

Couvert. 

Nuageu^. 

Couvert. 

Beau. 

Beau. 

Couvert, 

Couvert, 

Beau, 
Couvert, 



Pluvieui. 

Nuageux. 

Nuageui. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert, 

Quelques 

images, 
Couvert. 
Couvert. 
NuBgeux, 
Nuflgeux, 
Nuageui. 
Nuageui. 
Pluie i6- 

g^re. 
Quelques 

nuage^. 
Nuageux, 
Couvert. 
Nuageux. 
Tr6s*c]a(r, 
Nuageux. 
Nuageux. 



Beau, 

Clair, 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 



Quelques 

Nuageux, 
Couvert, 
Nuageux, 
Tr^beau 
Sombre, 
Nuageux, 
Beau. 
Beau. 
Tr^beau 
Beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Quelques 
nuageg. 
Nuig&ux. 
Beau. 



Couvert. 
Nuageui. 
Couvert. 

Nuageux, 
Beau. 
Couvert, 
Couvert. 

Couvert. 

Couvert, 
Couvert. 

Couvert. 

Cou^'ert. 

Trfes-beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Quelques 
ouag©a» 
Beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Tr^beau. 

TrAft-beau. 

Nuagieux. 

Nuageiix. 

Nuageus. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux, 

Nuageux. 



Couvert, 

Clair. 

Nuageox, 

Couvert, 

Tr^-betu. 

Couvert. 

Nuageui. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Couvert, 

Nuagetu, 
Tr^-beau. 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4838. 

D6c. 

48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



POSniON DU NAVIfiE. 



Anton Lizardo. 

y6ivi. . : . 

Jbid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid, , . . 

Ibid, , . . 

Ibid, . . , 

Ibid, , . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, , . . 

Ibid, . . . 

Ibid, . . . 



Moyenne mensuelle. 



4839. 
Janvier 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

20 
24 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



Anton Lizardo. 

Ibid, , , , 

Ibid, , , . 

Ibid, , . , 

Ibid, . . . 

Ibid, , . . 

Ibid, . . . 

Ibid, . , , 

Ibid. , , . 

Ibid, , . . 

Ibid, , . , 

Ibid. , , . 

Ibid, , . . 

Ibid. , . . 

Ibid, . . . 

Ibid. , . . 

Ibid. , , . 

Bernal 

Ibid 



Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Anton Lizardo. 
Ibid, , , , 
Ibid. . , , 
Ibid. . . . 
Ibid, . . , 
Ibid. . . , 
Ibid. . , , 



Moyenne mensuelle. 



TEMPJ^RATURB 



deTeaou del'air. 



24.0 
23.5 
22.8 
23.2 
23.2 
23.0 
22.0 
22.0 
22.5 
22.5 
23.4 
23.0 
22.5 
22.5 



23.3 



23.2 
23.2 
23.5 
23.6 
23.2 
23.8 
24.0 
24.0 
23.6 
23.9 
24.4 
24.3 
24.6 
24.3 
23.8 
24.2 
24.4 
24.4 
22.2 

23.2 
23.5 
23.0 
22.5 
22.8 
23.4 
22.8 
22.5 
22.6 
23.7 
23.5 
22.4 



23.5 



24.3 
23.3 
20.5 
22.6 
23.6 
22.4 
20.3 
22.2 
22.4 
23.9 
24.8 
24.4 
23.0 
23.4 



23.7 



23.9 
23.5 
24.0 
23.9 
23.5 
24.5 
23.7 
24.3 
23.4 
25.3 
24.8 
25.3 
25.2 
24.6 
24.4 
24.8 
25.2 
25.0 
20.7 

22.9 
24.3 
20.3 
24.6 
23.2 
24.4 
23.9 
226 
24.0 
25.4 
24.9 
24.7 



23.7 



4^ matin. 



N.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
O.N.O. 
Calme. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 

Id. 

Id, 

Id, 

N. 0. 

N. N. 0. 



N. N. 0. 
N.N.E. 
Calme. 
0. N. 0. 
Variable. 
O.N.O. 

0. 
0. N. 0. 
0. S. 0. 

0. 

S. E. 

E. S. E. 

E. 
O.N.O. 

N. 

N. 0. 

N. N. 0. 

E. S. E. 

O.N.O. 

O.N.O. 
O.N.O. 

N. N. 0. 

N. 

S. 

S. S. E. 

N. N. 0. 

N.O. 

S. 
Calme. 

S. 
N.N.O. 



VENTS. 



midi. 



N. N. 0. 

N. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
E.S.E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

E. 

N.O. 

N. E. 

E. 

N. 

N.O. 

N.N.O. 



N. N. 0. 
Calme. 

N. 

N. 

N. 
Calme. 

Id. 
S. B. 

B. 
E.N.E. 

E. 

N. E. 

E. S. E. 

N. 
N.N.E. 
N. N. E. 
E.N.E. 
N. N. 0. 
O.N.O. 

N.N.O. 
N.O. 

N. N. 0. 
0. 

S. E. 

N.O. 
N. N. 0. 

N. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 



9>> soir. 



N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O. 

E. 

E. 
N. N. 0. 

N. 

E. 
Calme. 

B. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 



Calme. 

E. 

N. 
N. N. E. 
N. N. 0. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 
N.N.O. 
0. N. 0. 

E. 

N.O. 

N. 

E. S. E. 

S. E. 

N. N. 0. 

N. 
E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 

N. 
N.N.O. 



£tAT DU CIEL. 



9^ matin. 



PI. 16g6re. 

Nuageux. 

Convert. 

Convert. 

Beau. 

Nuageux. 

Charge. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Brumeux. 

Qq. nuag. 

Clair. 



Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Grains. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-beau. 

Tr^s-beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Clair. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Pluie. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau, 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qair. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-clair. 

Couvert. 



midi. 9 h. soir. 



Couvert. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Clair. 

Beau. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Clair. 

Couvert. 



Clair. 
Nuageux. 
Beau. 
Tr6s-beau. 
Grains. 
Nuageux. 
Tr6s-beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Qq. nuag. 
Couvert. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Pluie 16- 
g^re. 
Couvert. 
Pluie. 
Couvert. 
Nuageux. 
Brumeux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Tr^s-beau, 
Tr^s-clair. 
Qq. nuag. 
Couvert. 



Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Qair. 

Couvert. 

Clair. 

Beau. 

Tr^s-beau. 

Nuageux. 

Clair. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 



Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-beau. 

Qq. nuag. 

Clair. 

Couvert. 

Tr^s-beau. 

Tres-beau. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Tr^-beau. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Convert. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-beau. 

Charge. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Clair. 

Tr6s-beau. 

Trte-beau. 

Couvert. 

Couvert. 
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DATES. 



F^vrier 

i 
3 
4 

5 
6 

7 
8 



10 
H 
ti 

13 
14 
15 



n 

49 

20 

24 

£5 

m 



pmnmy m navirb. 



Anton Lizardo. 

ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . , 

ibid, , . . 



uriua, 
ibfd. 
ibid, 
ibid. 
ibid. 
Ibid, 
ibid, 
ibid. 
Ibid. 
Ibid, 



ibid, 
ibid. 
Ihid. 
Ibid, 
Ibid, 
ibid, 
ibid, 

ibid. 

Ibid. 

ibid. 



Moyenne mensuetle* 



Uars, 

2 
3 
4 
5 
6 
1 
% 

10 
11 

12 
♦ 3 
U 
15 

16 
17 



Aa fort dVllm 

JhM. . . , 

ibid. . . . 

ibid. , , . 

Ibid. , , , 

ibid. . . . 

Ibid, . , , 

im. . . . 

ibid, , . . 

Ibid. . . . 

ibid, . . , 

ibid. , . . 

ibid. , . . 

ibid. , . . 

ibid, , . . 

ibid. . . , 

ibid, . . , 



TE^IPEaATUftB 



deTeao. del'^t* 



21.4 
%l,k 
t%.% 
22.8 
22,7 
22.7 
20.1 
20.9 

21.0 
21.0 
20J 
20.8 
21,0 
21.0 

21.5 
21.0 
2K6 
22,1 
22.4 
22.8 
22.9 
23,4 
23.4 
21J 
21.2 
21.2 



21.8 



22.0 

22.4 
22,8 
22,0 

20,0 
21.2 
21.7 
22.0 
22,6 
23.2 
23.2 
23,7 
24.2 
22,7 
23,6 

23.7 
24.3 



21 4 
2M 
21,7 
22,6 
23,4 
28.6 
17,4 
19.9 

20.7 
20,8 
20,3 
20,6 
21,4 
22,1 
21.2 

21.4 

22.5 
22,0 
22, 7 
22,8 
22,3 
24,0 
24.2 
247 
23.7 
21.6 
21.9 
21.6 



21.7 



21.9 

g3J 
2(.1 
1S.6 

17.5 
20.5 
22.2 
23.1 
22.7 
23.5 
24,5 
25. f 
25.5 
23,6 
24.3 

24,9 

25.4 



VlIfTS. 



4^ matin, midi. 



N. N, 0. 
CoJme. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N.N.O. 

N, N, 0. 

N. N. 0, 
N.N,0. 
N, N, 0. 
0, N. 0. 
CalniG. 
N. 

Calme. 

id, 

0. N, 0. 
Calme, 
S. S. 0. 
Calme. 

id, 

id. 

Id, 

N. 
N. N, 0, 

N. 
Calme. 



Calme, 

E. S. K, 
N. N. 0, 
N. N, O, 
N, N. O. 
N, N. 0. 
CaJme, 
N,N,0. 
CaJme. 

Id, 

Id. 

E. 
Calme. 

N- 
N.N.O. 

Calme. 
Id, 



N.O. 

N. 
N. N. O. 

E, 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N.N.O, 
E,N.E, 

N, N. 0. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N,N.O. 

N, 

N. 
N,N.E. 

Calme, 

N. N. E, 
N, N, 0. 
N.N.O. 

E. 

E. 

e. 

E.N,E, 

N. 
N. N, 0. 
N. N. 0. 
O. N. 0, 

N.N.B. 



E, S, E. 

E. 
N. N, 0. 

N. N. O, 
N, N. 0, 
N/N.B. 

N. 
N, N, 0. 

E. 

E.N.E. 

N.E. 

E. 
E.N.E, 

N. 
N.N.E. 

B. N. E. 
E. S. E. 



9^ soir. 



N. 
N.N.O, 

N. 
E. 

N, N, 0, 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O. 

N.N.O. 
N, N, 0. 
N.N.O. 
NN.O. 
Calme. 

N, 

N, 

N, E. 

N,E. 
N, B, 

E. 
B, 

E, 

Ciilme. 

Id. 

id. 

N.N,0, 

N. 
N. 
E, 



E, S, E. 

N. 

N. N. 0. 
N.N.O, 
N.N.O. 

N, N. 0. 
N. N. 0. 
E. N, E, 

E. 
Calme. 

id. 

id. 
E.N.E. 
N.N.O. 
Calme, 

N. E. 
E. 



4tat du ciel. 



i^ mil tin. 



Convert. 

Convert. 

Convert. 

Convert. 

Beau, 

Beau, 

Convert. 

Brumeni, 

Convert. 
Convert, 
Convert. 
Convert. 
Convert, 
Convert. 
Convert, 

Convert. 

Bean. 

Beau. 
Clair. 
Nuageui, 

Nuageui. 

Convert. 

Nnageux. 

Convert. 

Nuageujc. 



Clair. 

Nuageux, 

Nuagciii, 

Convert. 

Couvert. 

Clair. 

Convert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nnageux. 

Couvert. 

Bean. 

Beau, 

Convert. 

Couvert, 

Bean, 
Couvert. 



mid]. 



Fluvieni. 

Nuagenx, 

Nuageui, 

Nuagenx. 

Nuageux, 

Convert. 

Couvert. 

Quetquei 

nuages, 
Couvert, 
Couvert, 
Nnagenx, 
Nnageni. 
Nna^eus. 
Xnageni, 
Pluie 16- 

g^re, 
Qnelqnes 

nnag^. 
Nnageni, 
Convert, 
Nurigeni. 
Trt^z^-rlalr. 

Nuageux. 
Bean. 
Beau. 
Clair. 

Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 



9 b. 8oir. 



Couvert, 

Nuageux. 

Couvert- 

Nnageni. 

Beau. 

Couvert 

Couvert. 

Couvert. 

Convert, 

Couvert. 

Convert. 

Convert. 

Tr^beau, 

Couvert. 

Convert. 

Quelqn^ 

nuages. 
Beau, 
Couvert. 
Couvert. 
Tr^beau. 
Tr6s-l>ean, 
Nuageux* 
Nuageiix. 
Nuagenx. 
Nnageux. 
Couvert, 
Nuageux, 
Nuageux, 



Qnelqnes 
nuages. 

Tr^-beau. 

Nuaseui, 

Couvert, 

Xnagenx. 

Tr^beau. 

Sombre. 

Nuageux, 

Beau. 

Bean. 

Trd^bean. 

Beau. 

Nuagenx, 

Couvert. 

Quelques 
nuagei, 

Nuagenx. 

Beau. 



Convert* 

Clair. 

Nnageui. 

Couvert. 

Trds-bean. 

Convert. 

Nuagenx. 

Convert. 

Nuagenx, 

Couvert. 

Convert. 

xNuagenx. 

Couvert. 

Bean. 

Convert. 

Nua^iii, 
Trds-beau. 



502 



OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



4838. 
Juillet. 

24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



31 



HEURES. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 
i h. mat. 
9 h. mat. 

midj. 
3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 
i h. mat. 



9 h. mat. 
midi. 

3 h. soir. 
9 h. soir. 
minuit. 
i h.mat. 
9 h. mat. 
midi. 

3 h, soir. 
9 h. soir. 
minuit. 
i h. mat. 
9 h. mat. 
midi. 

3 h. soir. 



9 h. soir. 



minuit. 
i h. mat. 
9 h. mat. 

midi. 
3 h. soir. 



9 h. soir. 
minuit. 



i h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 



9 h. mat. 



midi. 
3 h. soir. 
9 h. soir. 
minuit. 



POSITION DU NAYIRE. 



A Fancre par 1 1 brasses. . . . 
Lat. 2i« 31''. — Long. 910 Te/! 



A I'ancre par 5 brasses, sur un 
plateau de roches 



A 4 milles au N. du fort de Sizal. 
Lat. 21o6^ — Long. 920 42'. . 

Sur la c6te N. du Yucatan. . . 



Lat. 19<» 30^ — Long. 95<» 11'. 



Let. 19» 27'. — Long. 97° 32'. 



Par le Cravers de la Vera-Cruz. 

B** 1^, au mouillage de I'tle Sa- 

crificios 



TEMPERATURE 



del'eau. deTair. 



27.2 
26.1 



27.5 

27.0 

26.0 
27.4 
27.5 
28.4 

28.8 
27.0 
25.2 

27.3 
27.5 
27.8 

28.5 
28.0 
27.5 
27.4 

27.1 

27.5 
27.3 
27.2 
27.3 



32.4 

27.2 



25.6 


27.0 


25.0 


25.7 


25.8 


28.8 


26.8 


30.9 


25.0 


29.3 


24.0 


26.0 


23.8 


25.0 


24.5 


24.7 


24.4 


26.3 


25.8 


30.3 


26.6 


31.3 


26.2 


26.9 


26.0 


26.7 


26.6 


26.4 


27.0 


27.9 


27.2 


28.8 


27.4 


28.8 


26.9 


27.4 


27.4 


27.5 


26.8 


27.2 


27.6 


28.7 


28.5 


32.1 



29.7 

28.9 

27.7 
27.1 
27.2 
32.0 

32.6 
27.8 
26.0 

24.6 
31.6 
30.4 

28.3 
27.2 
25.4 
25.0 

25.2 

25.9 
26.7 
26.5 
26.2 



J^AT DE L'AIE ET DB LA MBR. 



N. N. E. frafchissant; trte-b., qq.rais. 

du tropiq. fan6s et couverts d*anatifs. 
N. N. E.; jolie brise ; horizon brumeux ; 

1 brasses ; gros sable et coquilles. 
N. E.; joli t.; des Eclairs dans 1*E. S. E. 
S. E. var. S. S. E.; clair; forte ros^. 
E.; qcL nuag.; cour* 0™^.5, portant a TO. 
N. N. E. var. ; nuag. ^ rhor. ; clair au z^n. 
N. variable; couv. ; de Forage dans le S. ; 

5 brasses 1/2 ; gravier sabl. ; coquilles. 
E. N. E. var.; couv.; qq. goutles d'eau. 
E.; convert; ros6e tr^s-aoondante. 
E. variable ; courant au mouillage, 0"'.4 

par heiu-e k TO. 
E. S. E. var. ; clair au z^n. ; nuag. k Fhor. 
S. E. variable; qq. nuages; courant N. 

86»0.; 0»^57 par heure. 
N.; sans nuages. 

N. E. var.; en partie nuag.; 15 brasses. 
E. S. E.; assez beau; peu de raisins. 
S. E. bon frais; sans nuag. ; brume k Fhor. 
S. E.; en partie nuageux. 
S. E. ; qq. nuages a Fhorizon ; courant 

S. 76« 0.; 0°»'.2 par heure. 
E. ou E. N. E.; beau; jolie brise. 
E. ou E. N. E.; sans nuages. 
Id. Id. Id, 

E.; clair ; des flairs dans FO. S. 0. 
E. S. E.; pr. calme; beau; hor. brum. 
Faible brise E. N. E. variable ; qq. petits 

nuag.; courant N. 5®E.; 0'»».28 par h. 
Faible brise E. N. B. variable ; q(^. pe- 
tits nuages; forte brume k Fhonzon. 
E. N. E. variable ; beau ; temps un peu 

humide ; qq. raisins du tropique. 
E. N. E. var. ; beau ; temps un peu hum. 
S. E.; pr. calme ; tr6s-beau ; sans nuag. 
S. E. variable; beau; petite brise. 
Calme ; beau. 

E. variable ; joli tenips. 
E.feib.;couv.;c'N.O.etN.N.O.;0-*.7. 
E. faible; tr^-couvert; apparence de 

grains ; de 2^ ^ 5^, pluie abondante. 
S. S. 0.;nuageux. 
0.; nuageux. 
Variable ; pr. calme ; en partie nuageux ; 

courant au N. 0.; de 0"^.3 k 0-*.5. 
E. N. E.; nuageux. 

E. N. E.; couv.; Eclairs fr6q. dans FE. 
Trds-variable S. 0.; orageux. 
E. N. B. vgriable E. ; orageux ; beaucoup 

de pluie; coups de tonnerre. 
E. N. E.; orag.; oeaucoupdepl.; coups 

de tonn.; courant N 67® E. ; 0^.5. 
N.O.;nuag.et4gr.;coup»S.22oO.;0-*.6. 
N. N. 0. ; couv. ; courant N. 79«B. ; 0»».7. 
N.O. var.; couv.; cour»S.11«E.; 0^.5. 
Variable ; en partie nuageux. 
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SATCS. 



1838. 
i 

a 

4 

B 
6 
7 
8 
9 
40 

H 
fi 

II 

1i 
15 
46 
17 

t8 
49 

fl 

ta 

S4 
f5 
26 

27 
is 
t9 
30 



P09fTt6?f DU NAVtftS. 






Devant la Vera-Cmz. 

Ibid 

Ibid.. _ _ 
Vi&4-vis Antigua. . . 

Oerant k Vert-Cruz. 

/6>^. 

/6t<i 

lUd.. _ . , 



Ibid. 

im. 

Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 



Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

ibid 

Ibid 

ibid. . . . . . 

Ibid.. . . _ 

Ibid.. , _ , 
AHIeVerte. . . _ 
Devanl la Vera--Griiz. 

Ibid 

Ibid.. . . , . 



ibid. 



Moymm mecksuelle. 



Sept, 

4« 
1 

a 

4 

5 

B 

7 

» 

9 
40 
14 
it 

4a 

44 
45 
46 



Devaat la Vera-Crui, 

ibid 

Ibid, 

ibid, . . . . . 
Ibid. _ _ . 
ibid. . . , . . 

A I'lle Verte 

ibid. . . _ _ 

Ibid, , , _ , . 

DdTant la Vera-Cruj. 

Ibid 

A rtte Verte , . . . , 
Ibid. ,,.,.. 
Ibid. ...... 

Ibid. ...... 

ibid. , . . . , 



TEMPi^RArihE 



ikl-< 



27.9 

27.7 
27.8 
27.1 

«7.5 
27.0 
26.7 
25.5 
26.9 
26.1 

26.9 
26.6 
27.0 

27.0 

27.a 

27.9 
27.6 

16. Q 
27.9 
28.5 
27.0 
i7.7 
27,9 
%7S 
26.0 
27.8 
27.0 
27.2 
27.6 
27.3 

27.4 



t7.2 



2X5 
27,a 
26,9 
27.2 
27.0 
27.4 
27.2 
^.5 
27.3 
27,4 
t6J 
26.4 
16.4 
26.9 
26.5 
16,4 



ii« r«lr. 



27.4 

29.4 
27 J 

26.8 

27.4 
26.4 
244 
24.1 

26.9 
26.4 

26.6 
26.9 
25.3 
27.4 
27.6 
27.4 
25.8 

26.2 
26.4 
27.8 
28.S 
27.4 
27.9 
2T2 
262 
25.0 
27.0 
27.4 
27.8 
26.0 

28.2 



26.8 



27.3 
26.8 
26.4 
28.4 

27.7 
28.5 
27.4 
27.5 
28.0 
28.4 
26.6 
25.6 
27.2 
27,2 
26.8 
25.9 




NO. 

Catme. 

0. 
S.E. 

Calme. 

0. 
O.N.O. 

0. 
S. 0. 

0. 

0. 
N. N. 0. 

SO. 
0. N. 0. 
O. S. 0. 

0. 
N, E. 

0. S. O. 
E.S. E. 
E.S.E. 

O. 

0. 
0. S. 0. 
0. S. 0. 

0. 

S. 
O.N.O. 

0. 

0. 

0. 

0. 



0. 
0.S,0. 

0. 
0. S. 0. 

0. 
ChIjuc. 

O. 

0. 
O.S.O. 
S. S. 0. 
S. S. E, 

s. 

S. S. 0. 
S. S. 0, 
S. S. 0. 
N. N. E. 



E.N.E. 

E.S.E. 

S. E. 

E.S.E. 

N.N.O. 
0. N. 0. 

N. O. 

N. 

E. 
Caime. 

N. 0. 

N. 0. 

0. 

Calme. 

N. E. 

Calme. 

N.N.O. 

E. S. E. 
E. N. E. 
N RE. 

N. 

E. 

0. 

N. 

o.s.o. 

N. 
N.N.E. 

E. 

E. S. E. 

N. E. 

0. 



B. N. E. 

N.O. 
N.N.O. 
Calmo. 

s.s.o. 

N. E. 

N.O. 

S.E. 

E. S. E. 

S. E, 

N.N,0. 

S. 

N. 

N. E. 

N. 

0. N, 0, 



£. 

E. 
E.N.E. 
CaJme. 

N. N. E. 

N. 

N. 

N.N.O. 

E.N.E. 

N. E. 

N.N.E. 
E. 

N. E. 

N. E. 
E. S. E. 
N.N.E. 

N. E. 

O.S.O. 
Cfiimo. 

E. 

E. 

E. 
N. N. E. 
N.N.E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. E. 

E. 

E. 

N. 

E.N.E. 



N.N.E. 
N. N. 0. 

0. 
N.N.E. 
E.S.E. 

N. 

N. 
O.N.O. 

S. 
S.S.O. 
N. N. 0. 
S. S. 0. 
N. N. 0. 
N. N. E. 

N. 
N.N.O. 



Beau. 
B^au. 
Xuageui. 
Pluieyboo- 

dante, 
Orag^ux. 
Pluvieux. 
Couvert. 
Pluviem. 
Couvert. 
Tr6s-pla- 

vieux. 
Oq. nmg. 
Piiivieux, 
PI. l^K^n?. 
Tr^beiiu. 
Couvert. 
Tr^beaii. 
Tr^- plu- 

vieu.v, 
Couvert. 
Grains. 
Gralas. 
Pl.l^g^re, 
Grains. 
Tr^ss-beau. 
PJub. 
Couvert. 
Grain. 
Couvert. 
Beau. 
Nuageux. 
Tr#s-piu- 

vieux. 
Nuagf?u.\. 



Nuageux, 
Nuageujt, 
Convert. 
Beau. 

Beau. 

Couvert. 

Pluvioux. 

Couvert. 

Beau. 

Brumeux. 

Beau. 

Pluie. 

Nuagf'uii. 

Tr^ beau. 

Beau. 

Tr^beau 

Pluie. 

Beau. 

Nuag^ux. 

B^BU. 

Tr6s-beau. 
Beau. 
Qq. nuag. 
Tr^beau. 
Couvert. 
Couvert. 
Beau t. 
Trte^beati- 
Beau I. 
XAoen b. 

Brumeux. 



Beau. 

Beau* 

Beau. 

Tr^beau. 

Beau. 

Beau. 

Oq. nuag. 

Nuageux. 

Beau. 

Niiageu3E. 

Couvert. 

Pluvieux. 

Assest b. 

Charge. 

Couvert. 

Nuageux. 



Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Tr^beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Piuvieux. 

Nuageui. 

Beau. 

Nuageux. 

ASSBE b. 



Couvert. 
Nuageux. 
Orageui. 
Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 
Forte pi. 

Couvert. 
Clair. 

Assez b. 
Orageux. 

Clair. 
Beau. 
Nuageux. 
Beau. 

Nuageux. 

Cliargd. 

Couvert. 

Beau. 

A^aei b. 

Couvert. 

Assez h. 

Nuageux. 

Kuagerts. 

Couvert. 

Nuageux. 

Beau. 

Oq. nuag. 

Orageux. 

Nuageux. 



Aflsez b. 

Nuagieux. 

Orageux. 

Beau. 

Tr^beiu. 

Charge. 

Char^. 

Nuagi^ux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Pluvieux. 

Cbarg^. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 
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OBSERVATIONS Ml^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



POSITION DU NAVIRE. 



de Teao. 



1838. 

Sept. 
17 

48 
49 
20 
24 
22 

23 I 

24 I 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



A I'ile Verte . 



1 



Jbid 

Pr^s de Zampala. 

Bernal 

Vera-Cruz. . . . 

He Verte 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

De Sacrificios. . . 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 



Moyenne mensuelle. 



Octob. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
40 
44 
42 
43 
4i 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
22 
23 
2i 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



Bernal. . . 

Ibid, . . . 

Ibid, . . . 

Ibid, . . . 

He Verte. . 

Ibid. . . 

Bernal. . . 

Ibid, . . . 

Ibid, , . . 

Sacrificios. 

Ibid. , . 

Ibid. . . 

He Verte. . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

Ibid. . , 

Ibid. . . 

Ibid. . . 
Sacrificios . 

Ibid. . . 

Ibid. . , 

Ibid. . , 

Ibid. . , 

Ibid. . . 
lie Verte. 
Bernal. . 
De Verte. 

Ibid. . 

Ibid. . 



TEMPERATURE 



26.5 
27.0 

26.2 
27.5 
28.4 
28.5 
28.0 
27.4 
27.0 
27.2 
27.7 
27.7 
27.5 
28.4 



27.2 



MoyeoDe mensuelle . 



27.8 
27.2 
27.0 
27.5 
27.6 
27.0 
27.0 
27.4 
27.2 
27.4 
27.5 
27.4 
27.5 
27.0 
27.4 
27.7 
27.3 
27.8 
26.5 
26.3 
26.8 
26.9 
25.8 
23.8 
25.0 
26.0 
26.0 
26.0 
26.0 
25.3 
25.4 



del'air. 



26.0 

27.4 
29.9 
27.4 
28.4 
27.9 
26.4 
25.5 
25.4 
24.6 
26.8 
28.4 
29.4 
30.4 



27.4 



26.4 



29.4 
28.4 
27.5 
27.7 
28.3 
27.5 
27.8 
28.0 
26.4 
27.2 
27.5 
28.4 
28.4 
27.0 
28.6 
28.0 
28.2 
28.9 
25.0 
26.0 
27.4 
27.6 
25.4 
23.2 
24.7 
26.0 
26.4 
26.2 
25.8 
25.2 
25.0 



4^ matin. 



N. E. 

N.N.E. 
0. S. 0. 

s. 
o.s.o. 

S. E. 
N. E. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. 0. 

0. N. 0. 

S. 

0. 



27.0 



O.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
0. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
0. S. 0. 

N.O. 
Calme. 
N. N. 0. 

N.O. 
S. S. E. 

E. 
S. S. E. 

S. E. 

N.O. 
S. S. E. 
S. S. E. 

N. 

N.N.O. 

N. 

Calme. 
0. S. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

N.O. 



VENTS. 

midi. 



E.N.E. 

N. N. E. 
E.N.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N.N.E. 
E.N.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 
E.N.E. 



E.N.E. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 

N.O. 

N. N. 0. 

N.O. 

N. 
N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
E.S.E. 

E. 

Calme. 

S. E. 

S. 0. 

E.N.E. 

E.S.E. 

E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
E.N.E. 
N. N. 0. 

N.O. 
N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

N. 
N.O. 



9*» soir. 



N.N.E. 



S. 

E.S.E. 

S. E. 

E.N.E. 

N. N. 0. 

N. N. 0. 

N. 

N.O. 

S. E. 

Variable. 

E. 

E. 



N.N.E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. 
N. 
N.N.E. 
N. N. E. 
N.N.E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

S. E. 
E. S. E. 

S. E. 

S. E. 
N. N. E. 
Calme. 
S. S. E. 

N. E. 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N.N.O. 
E.S.E. 
N.N.O. 

N.O. 
N.N.O. 

N.E. 

N. 

N.N.O. 

N. N. 0. 

N.N.O. 

N. 



4*» matin. 



Quelques 
nuages. 
Nuageux. 
Beau. 
Eclairs. 
Nuageux. 
Tr6s-beau. 
Nuageux. 
Convert. 
Couvert. 
Assez b. 
Nuageux. 
Couvert. 
Clair. 
Beau. 



^AT DU CIEL. 



Clair. 

Pluie. 

Clair. 

Nuageux. 

PI. leg^re. 

Qq. nuag. 

Assez b. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Couvert. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Clair. 

Couvert. 

Couvert. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 



Beau. 

Tr6s-beau. 

Trte-beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Tr6s-beau. 



midi. 



Tr^-beau. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Pluie 16g. 

Nuageux. 

Beau. 

Clair. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 



9 h. soir. 



Beau. 



Tr^-beau. 

Couvert. 

Clair. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Tr^beau. 

Nuageux. 

Tr6s-beau. 



Qq. nuag. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Qq. nuag. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Charge. 

Couvert. 

Beau. 

nuag. 

nuag. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Couvert 
Nuageoi. 



GOLFE DU MEXIQUE. 
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I»ATI3. 



1838. 

Nov. 

1" 

t 

3 
I 

n 
e 

7 
d 

10 

II 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 



14 

12 

23 
S4 
2^ 

26 
27 
28 
29 
30 



POfllTlOM DU IVATimE. 



Bemal. > . . . 

Ibid 

Ibid. ..... 

Ibid.. ... . 

Ibid 

tie Verte. . , . 

Pajaroa 

Ibid. . . . . - 

Ibid. 

Ibid.. , _ . 

Ibid, . . . . . 

Ibid,. . . - . 

Ibid, , , . . * 

Ibid , 

Ibid . 

Ibid, . . , , , 

Ibid. _ . . , 

Aaton lizardo . 

Ibid. . , . 

Ibid. - . , 



Ibid. 
Ibid. 



Ibid 

Pajaros 

Ibid. ..,..,. 

Ihid 

Saint-Jean d*DUtia . 
Pmaros, ...... 

mL, ,,.,.. 

tbid. , . 



Moyeone cneiiaueiie. 



teiapehatuae 



dvl'eaa. 



25,6 
25,8 

25.8 
262 
26.4 
26.5 
27.2 
25.0 
24.2 
24.6 
25,7 
25.6 
25.5 
25.5 
25.5 
24 J 
23.4 
23.9 
23,9 
23.9 

23.5 
23.1 

23.0 
23.0 
23.2 
23,0 
23.0 
23.2 
23.0 
23.0 



24.5 



de Ttdr. 



25.0 
26.5 
26.8 
26.5 
26.8 
27.0 
27,8 
22,9 
22.8 
25,6 
26.8 
25.7 
26.4 
27.1 
26.3 
22.3 
22.5 
23.1 
22.4 
23.1 

22.6 

22.2 

22.7 

23.0 
23,6 
22.4 

22,3 
23.4 
23.0 
22.9 



23,9 



1« Pajarofi 

2 Ibid. ...... 

3 Ibid . 

4 ibid 

5 Ibid. ...... 

6 Ibid. ...... 

7 Anton Lizardo* . 

8 Ibid. . . , . 

9 Ibid. • . . . 
40 Ibid. .... 
II Ibid. , . , , 
42 Ibid. .... 

13 Ibid. .... 

14 Ibid. . . . . 

45 Ibfd. .... 

46 Ibid. . . , . 

47 Ibid. .... 

Obs. sid. 1. 1. 



23.2 
23,6 
24,0 
2i.5 
24.0 
23,5 
23.0 
23.1 

24.4 
24.3 
23,5 
23.8 
23.5 
23.5 
23,8 
24,5 
24.0 



24.0 
24.9 
25.7 
25.5 
26.5 
21.6 
22.0 
24.4 

tSJ 
23.8 
23.0 
23.1 
23.6 
23.5 
24.1 
25.9 
24.9 



VBNTS, 



^^ maiin. midi. 



N. N. 0. 
Calme. 

S. 

Calme. 

Id, 

S. 1. 

S. 

N.N.O. 

N. N. 0. 



£. 



S. 0. 
E. S. E. 

S. 0. 
N.N.O, 
N.N.O. 

N. 0. 

N. 0. 
N. N. 0, 

N. N. 0. 
N.N.O. 

O.N.O. 

0. 

0. N. 0. 

K.O. 

0. S. 0. 

Calme. 

Id, 
N.N.O. 



N.O. 
Caimp. 

S. 

Calme. 

S,0. 

N. 

N.N.O. 

0. 

0. N. 0. 
N. N. 0. 
N,N.O, 
Calme. 

Id. 
N.N.O. 
Calme. 

E. 
N.N.O. 



N. N. 0. 
E. S. E. 
E. S. E. 

E. 
E.N.I. 
S. S. E, 
S. S. B. 
N. N. O. 
N. N. 0. 

N. 

E. 

E. 
E.N.E. 

S. E, 
E.S.E. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N. N. O. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

N. N. 0. 
N. E. 

N. 

N. N. 0. 

N.N.O. 

N.O. 

E.N.E. 

N. 

N, 
N.N.O. 



E. S. E. 
E. S. E- 
E. S. E. 

E. 

Calnie. 

N.N,0. 

\.M.O. 

N.N.O. 

N.N.E. 
N.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N, 0. 
N. N. 0. 
0. N. 0. 
E. S. E. 
N. 



9*" scjir. 



N.N.E, 
E. N. E. 
E.N.E. 
Calme, 
E. S. E. 
E. S. E. 
S. S. E. 
N.N.O. 
N.N.O. 



Catme. 

E. 

E. 

E. 
N.E. 
N. N. 0. 
N. N. O. 
N.N.O. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

N.N.O. 
N.N.O. 

S. 0. 

N. N. 0. 



N. 
N.N.O. 
N.N.O, 




4** matin. 



Nuageux. 
Kuageuit. 
Nuagoui. 
Nuageux. 

Claif. 

Nuageux. 

Tr^^-bean, 

Couvert. 

Nucigaux. 



Couvert. 



Beau. 

Tr^^*beau. 

Tr^beau, 

Convert. 

Convert, 

Bnimeus. 

Tr^beau 

Plyie 1^- 

ftre. 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 

Oq. nuag. 

Nuageux. 

Beau. 

Baau. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 



Variable. 

S. E. 
E.N.E. 

Calme. 



N. N. 0. 
N.N.O. 
N, N. 0. 

N, 
N.N,0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
N, N. 0. 
Calme. 
E/N.E. 
E,N.E. 
N.N.O* 



Couvert. 

Oq. nuag. 

Nuageux. 

Trfes-beau. 

Trte-beau. 

Ass. beau. 

Trc^-beau. 

Nuageux. 

Bruiuetis, 

Clair. 

Tr^beau. 

Qq. nuag, 

Tres*beau. 

Beau. 

Tr^beau. 

Couvert, 

Couvert. 

Couvert. 

Oq* nuaff. 

Pluie fi- 
gure. 

Nuageux, 

Pluie Id- 
g*re. 

Beau. 

Beau. 

Nuagmix. 

Couvert. 

Cliiir. 

Qq. nuag. 

Couvert. 

Oq« tmag. 



Nuageux. 

TR>3-beau. 

Erumeui. 

Oq. miag. 

Nuageux* 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Beau. 
Couvert. 

Couvert. 

Tr^'beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Sombre. 

Couvert. 



9 h. m\T. 



Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Tr^beau* 

Clair. 

Nuageux, 

Nuageux. 

Oq. nuag. 

Tf^-beait. 

Tr^-beau« 

Tr^beau. 

Tr^-boau. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

PI. Ii^-ere. 

Couvert. 
Couvert. 

Be^u. 
Beau. 



Beau. 

Couvert. 
Clair. 



Nuageux. 

Tr^s-beou, 

Tr6s-l>eau, 

Tres*beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau, 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Convert. 
Urdnde pZ. 
Qtl nuag. 
Cou^'ert. 



Oq* nnag. 

Oq. nuag. 

C/iuvert. 

Brumeux. 

Couvert, 
Tros^beau. 
PEuie t^- 

g^re. 
Nuageux. 
Nuiigt'ux. 
Tri^*5-beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Pluvieux* 
Tres-l)eau. 
Tr^a-clair, 
Couvert. 



65 
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OBSERVATIONS m£t£OROLOGIQUES. 



DATES. 



4838. 

D6c. 

48 
49 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



POSITION DU NAVIEB. 



Anton Lizardo. 
Ibid, . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 



Moyenne mensuelle. 



4839. 
Janvier 

4er 

2 
3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 
40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 



Anton Lizardo. 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . , 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Bernai 

Ibid 



Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Anton Lizardo . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 



Moyenne mensuelle. 




24.0 
23.5 
22.8 
23.2 
23.2 
23.0 
22.0 
22.0 
22.5 
22.5 
23.4 
23.0 
22.5 
22.5 



23.3 



23.2 
23.2 
23.5 
23.6 
23.2 
23.8 
24.0 
24.0 
23.6 
23.9 
24.4 
24.3 
24.6 
24.3 
23.8 
24.2 
24.4 
24.4 
22.2 

23.2 
23.5 
23.0 
22.5 
22.8 
23.4 
22.8 
22.5 
22.6 
23.7 
23.5 
22.4 



23.5 



24.3 
23.3 
20.5 
22.6 
23.6 
22.4 
20.3 
22.2 
22.4 
23.9 
24.8 
24.4 
23.0 
23.4 



23.7 



23.9 
23.5 
24.0 
23.9 
23.5 
24.5 
23.7 
24.3 
23.4 
25.3 
24.8 
25.3 
25.2 
24.6 
24.4 
24.8 
25.2 
25.0 
20.7 

22.9 
24.3 
20.3 
24.6 
23.2 
24.4 
23.9 
226 
24.0 
25.4 
24.9 
24.7 



23.7 



4^ matin. 



N. N. 0. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
O.N.O. 
Calme. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 

N. 0. 

N. N. 0. 



N. N. 0. 
N.N.E. 
Calme. 
O.N.O. 
Variable. 
O.N.O. 

0. 
O.N.O. 
0. S. 0. 

0. 

S. E. 

E. S. E. 

E. 
0. N. 0. 

N. 

N. 0. 

N. N. 0. 

E. S. E. 

O.N.O. 

O.N.O. 
O.N.O. 

N. N. 0. 

N. 

S. 

S. S. E. 

N. N. 0. 

N.O. 

S. 
Calme. 

S. 
N.N.O. 



VBNTS. 



midi. 



N. N. 0. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 
E.S.E. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 

E. 

N.O. 

N. E. 

E. 

N. 

N.O. 

N.N.O. 



N. N. 0. 
Calme. 

N. 

N. 

N. 
Calme. 

Id. 
S. E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

N. E. 

E. S. E. 

N. 
N.N.E. 
N.N.E. 
E.N.E. 
N.N.O. 
0. N. 0. 

N. N. 0. 

N.O. 

N. N. 0. 

0. 

S. E. 

N.O. 
N. N. 0. 

N.E. 
E. S. E. 
E. S. E. 

N. 
N.N.O. 



9^ soir. 



N.N.O. 

N. N. 0. 
N.N.O. 

E. 

E. 
N. N. 0. 

N. 

E. 
Calme. 

E. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 



Calme. 

E. 

N. 
N.N.E. 
N. N. 0. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 
E.N.E. 

E. 

E. 

E. 

N. 
N. N. 0. 

0. 
Calme. 
N.N.O. 
0. N. 0. 

E. 
N.O. 

N. 

E. S. E. 

S. E. 

N. N. 0. 

N. 
E. S. E. 
E.S.E. 
E. S. E. 

N. 
N. N. 0. 



^TAT DU CIBL. 



9^ matin. 



PI. 16g6re. 

Nuageux. 

Convert. 

Convert. 

Beau. 

Nuageux. 

Charge. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Brumeux. 

Oq. nuag. 

Clair. 



Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Grains. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-beau. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Clair. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Pluie. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qair. 

Tr6s-beau. 

Tr6s-clair. 

Couvert. 



midi. 9 h. soir. 



Couvert. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Clair. 

Beau. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Clair. 

Couvert. 



Clair. 
Nuageux. 
Beau. 
Tr6s-beau. 
Grains. 
Nuageux. 
Tr^-beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Oq. nuag. 
^ [. nuag. 
_ I. nuag. 
Qq. nuag. 
Oq. nuag. 
Couvert. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Pluie 1^- 
g^re. 
Couvert. 
Pluie. 
Couvert. 
Nuageux. 
Brumeux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Tr^beau. 
Tr^s-dair. 
Oq. nuag. 
Couvert 



Couvert. 

Nuageux. 

Convert. 

Trte-beau. 

Qair. 

Couvert. 

Qair. 

Beau. 

Tr^beau. 

Nuageux. 

Qair. 

Qair. 

Nuageux. 

Nuageux. 



Nuageux. 

Beau. 

Tr6s-beau. 

Oq. nuag. 

Clair. 

Couvert. 

Trfes-beau. 

Trte-beau. 

Beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Trte-beau. 

Tr6s-beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Trte-beau. 

Charge. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert, 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Clair. 

Trds-beau. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Couvert. 
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OATSS. 



Fdvrier 

i 
3 
4 
6 
6 
7 
8 

9 
10 
II 
12 

H 

15 

te 

17 
48 

49 
20 
21 
II 
13 
S4 
25 
26 
t7 
2S 



pmrrmfi do navuie* 



Anton Lizardo. 
Ibid. , , . 
/^^. . . , 
HmL . , . 
Ibid. . . . 
ibid, . , . 
Ibid, . , . 



Ibid. 
Ibid, 
Ihid. 
Ibid, 
Ibid, 

Ibid, 
Ibid, 

Ibid, 

ibid. 

ibid, 

Ullua. , , 
Ibid, . . 
Ibid, , , 
Ibid, , , 
Ibid. . . 
Ibid, • , 

md, , . 

Ibid, , . 
Ibid. , , 
ibid, . . 



IfoyennQ mensuellc* 



Mars. I 

<« All fort dUllua- . 



2 
3 
4 
6 
G 
I 
i 

i 
4a 

14 

11 
43 
44 

15 

16 
4T 



ibid, 
ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid, 
ibid. 
Ibid, 
ibid. 
Ibid, 
ibid. 
Ibid, 
Ibid, 
ibid. 

Ibid, 
Ibid. 



TEMPgBATU^ 



den 



22.i 
22,4 
22J 
22.8 
22.7 
22,7 

m,\ 

20.9 

2!.0 
21,0 
20.8 
20.S 
2L0 
21,0 
21.2 

2K2 

2K5 

21.0 
21 .6 
22.1 
22.4 
22.8 
22.9 
23.4 
23.4 
2* .6 
21.2 
21.2 



21.8 



22.0 

22.4 
22.8 
22,0 
20.0 
21.2 
21.7 
22.0 
22J 
23.2 
23.2 
23,7 
24.2 
22.7 
23,6 

23.7 
14.3 



dsTiir, 



21.4 
21.2 
21.7 
22.6 
23,4 
28.6 
17.4 
19.9 

20,7 
20.8 
20.3 
20.6 
21.4 
22,1 
21.2 

2t,4 

22,5 
22.0 
22.7 
22,S 
22,3 
24.0 
24.2 
24.7 
23.7 
21.6 
21.9 
21.6 



21.7 



21.9 

23.9 
tLI 
^5,6 
17.5 
20.5 
22,2 
23.1 
22.7 
23.5 
24.5 
25.1 
15.5 
23.8 
24.3 

24.9 
25.4 




N. 
N. N. 0. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 
N, N, O. 
N.N.O, 

N, N. 0. 
N. N. 0. 
N.N,0, 
N. N. 0. 
0, N. 0. 
Galme. 
N. 

Calme. 

id, 

0, N. 0. 

DUiuo. 
S. S. 0. 

CiiJme, 
id. 

id. 
Id. 

N. 

N, N, 0, 

N. 
CaJme* 



Calmo* 

E. S. K. 
N, N. 0. 
N. K. O, 
N.N.O, 
N.N.O. 
Calme. 
N, N. 0. 
Calmis. 

Id, 

Id, 

E. 
Calme. 

N.N.O. 

Calme. 
Id, 



N,0. 

N. 
N. N. 0. 

E. 
N.N.O. 
N. N. 0. 
N. N, O. 
E.N,E, 

N. N. 0. 
N.N,0. 
N.N.O, 

N. N. 0, 

N- 

N. 
N. N, E. 

Caime. 

N.N.E. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

E, 

E. 

E. 
E.N,E. 

N, 
N. N. 0. 
K, N. 0. 
0. N, 0, 
N.N.E, 



E. S. E. 

E. 
N. N. 0. 

N* N, O. 
N. N. 0. 
N.N.B. 

N, 
N.N.O. 

E. 

E.N,E. 

N.E. 

E, 
E.N.E, 

N. 
N, N. E. 

B. N. E. 
E.S.E. 



9*» soir* 



N, 
N.N.O. 

N. 

M. 
N, N. O. 
N< N, 0, 
N. N. 0, 
N, N. 0. 

N.N.O, 

N. N. 0. 
N. N, O. 
N.N.O. 
Calme. 

N. 
N. 

N.E. 

N.E. 

N.E. 

E. 

E. 

E. 
Calme. 

id, 

id, 
N.N.O, 

N, 

N. 

E. 



BSE. 

N, 
N. N. 0. 
N.N.O. 
N.N,0. 
N. N. 0, 
N. N, 0. 
E. N. E. 

E. 
Calme. 

Id, 

14, 
E,N E. 
N. N. 0. 
Calme. 

N, E. 
E, 



Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 



ilAT 00 CIIL. 



4^ mdlin. 



Beau. 

Couvert. 
Bmnieui. 

Couvert 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
CouverL 
Couvert. 

Couvert. 

Beau, 
Nuageux. 

Nuageui. 

Beau. 

Claif, 

Nuageui. 

Tpfes-beau. 

Nuageux. 

Couvert, 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageui. 



Clair. 

Nua|;eu]c. 

Nuageux. 

Couvert, 

Couvert. 

Clair. 

Couvert, 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Beau* 

Couvert. 

Couvert. 

Beau. 
Couvert. 



mldi. 



Fluvieux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nua^ux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert, 

Quelques 

nusiges. 
Couvert, 
Couvert. 
Nuageux* 
Nuageui. 
Nuageux. 
Nuageux, 
Pluio 16- 

g6re. 
Quelquea 

nuages. 
Nuageux. 
Couvert, 
Xuageux, 
Tr^^clair. 
Nuageux. 
Nuageux. 



Beau. 

ClaJr. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 



Quelques 
nuagies. 

Tr^beau. 

Nuageux. 

Couvert, 

Nuageux* 

Tr^beau 

Sombre. 

Nuageui* 

Beau. 

Beau. 

Tr^-beau* 

Beau. 

Nuageux. 

Couvert. 

Quelques 
uuages. 

Nuageux. 

Beau. 



9 h, soif * 



Couvert 

Nuageux* 

Couvert. 

Nuageui, 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Com'ert* 

Couvert. 

Couvert, 

Couvert. 

Tr^beau. 

Couvert, 

Couvert, 

Quelques 
nuagee. 



Couvert. 
Couvert- 

Trfes-beau, 

Tr^beau. 

Nuageux, 

NuafjetjJt. 

Nuageux, 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux, 

Nuageux, 



Couvert. 

Clair. 

Nuagieux. 

Couvert. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Nua^^eux. 

Couvert, 

Nuageui* 

Couvert, 

Couvert, 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau, 

Couvert. 

Nuageux. 
Tr^s^beau. 
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OBSERVATIONS BflfiTfiOROLOGIQUES. 



rnkfu. 



4$ 

30 
ti 

n 

t% 
u 

'15 
'17 

tn 



POflTfOlf DU NAYIEB. 



dtl'i 



Au Uffi d'UUtia 
Jbid. . . . 
Ibid. . . , 

Jbid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
Ibid. . . . 
im. . . . 
IM. . . . 

//i^/i. . . . 
Jbid. . . . 
Ito Vnrto. . . . 

JIdd 

Jbiil 



Moyimnif niimiiudli). 



Avrll. 

t 

8 
4 

n 

A 
7 
8 
9 
40 

43 
44 

46 
47 
48 
49 

to 

t4 
it 
t3 

«l 

H 

tl 
«l 
t» 

)0 



tin VorUi. . 

ibid, . . 

Ibid. . , 

ifcii*. . . 

Ibid. . , 

/6i(l. . 

Ibid. . , 

/6ii/, . , 

Ibid. . . 

Ibid. . . 

/6i«i. . . 

Dermal. . , 

ibid. . . . 

Ibid. . . . 

IleVorle. , 

Ibid. . 

Ibid. . , 

iM. . . 

Ibiii. . . 

Ibid. . . 
S«cntWto«. 

IW. . 

Ibiii. . 

Ibiii. . 

Ibid. . 

Ibiii. . 

Ibiii. . 

Ibid. . . 

Ibid. . 

Ibid. . 






TBMPBBATiniB 



24.3 
24.3 
24.4 

24.2 
24.4 
23.8 
23.8 
23.5 
23.5 

24.4 
24.2 
24.0 
23.4 
22.4 



23.4 



22.8 
22.8 
23.4 
23.9 
24.4 
24.4 
24.3 
23.6 
24.4 
24.9 
24.0 
24.4 
23.7 
24.4 
24.3 
24.2 
24.9 
25.7 
2n.9 
25.7 
25.8 
26.5 
26.2 
27.0 
26.9 
26.3 
26.6 
26.6 
26.4 
26.2 



dtl'iir. 



25.2 
25.5 
26.2 

25.5 
25.6 
25.5 
24.8 
23.4 
24.2 

25.4 
26.0 
25.8 
23.3 
22.3 



24.3 



22.5 
24.0 
25.4 
25.9 
26.4 
27.4 
27.6 
25.5 
26.4 
27.2 
25,7 
25.6 
26.2 
26.4 
25.6 
25«6 
26,5 
27.8 
27.6 
27.8 
26.2 
28.5 
28.4 
28.9 
28.4 
27.9 
27.5 
J6.2 
27.9 
27.7 



4^ matin. 



S.E. 

Calme. 
E. 

N. 
Calme. 
N. N. 0. 
N.N.O. 

N. N. 0. 
N. N. 0. 

Calme. 

Id. 

Id. 
N. N. 0. 
N.N.O. 



Calme. 

E. 

S. 0. 

Calme. 

Id 

Id. 

S. 

N. E. 

E. 

Cahne. 

N. N. 0. 

N. 0. 

N. 

N.N.O. 

Calme. 

S. 0. 

Calme. 

S.S.E. 

S. B. 

N.B. 

Calme. 

N.N.O. 

N.N.O. 

Cakne. 

N. K. 

E.N.B. 

B.aE. 

Catane. 
Cakne. 



I 



25.0 ; 26.8 



midi. 9^ soir. 



E. S. E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

N. 

N. E. 

N.N.O. 

N. 

E. 
E. 

N. 
N. N. 0. 
N. N. 0. 



Calme. 
B. 

N. E. 

E. 
E.S.E. 

S. E. 
N. N. E. 

N. 
E.N.E, 
E.N.E. 
N.N.E. 

N. 
N.N.E. 

N. B. 
B. N. B. 
E.S.B. 
N. N. B. 
B.N.B. 
B. 

N. B. 
N. N. E. 
B.N.B. 
N.N.B, 

N. B. 

N.E. 
B.K.B. 
B.N.E. 
B.S.B. 
B.N.B. 
E.N.B. 



E. 

Calme. 

N. 

Calme. 

N. N. 0. 
N.N.O. 

N. 

N. N. 0. 

N. 

E. 
Calme. 
N.N.O. 
N.N.O. 
N.N.O. 



E.N.E. 
E.S.B. 
Calme. 

N. 
Calme. 

Id. 

N.E. 

Calme. 

E.S.E. 

N. 
N.N.O. 

N. 

N. 
N.N.E, 
B. S. B. 

B. 
Calme. 

Id. 
N. B. 
Calme. 

Id. 

N. 

N. 
N. B. 

B. 



Id. 

B.S.E. 

N.E. 

Cahne. 



Beau. 
Beau. 



Tr^s^lair. 

Nuageux. 

Couvert. 

Beau. 

Gair. 

Grande pi. 

Clair. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 



^▲T DU GIEL. 



4>» matin. 



Tr68-beau. 
Trte-beau. 
Quelques 



Phiie. 

Nuageux 

Couvert. 

Couvert. 

Clair. 

D6oouvert 

Qair. 

Couvert. 

Nuageux. 

D^oouvert 

Cou\-ert. 

Couvert- 

Nuageux. 

Couvert. 

Trds-beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Deooovert 

Clair. 

Goavert. 

Noageox. 

Goovert. 

Calme. 

Coorert. 

Xna^eiix. 

Gonvierl. 

Cbir. 



I 



midi. 



Beau 

Tres-beau. 

Nuageux. 

Tr^a-beau. 

Oq. nuag. 

Quelques 

nuages. 

Lssez b. 
Assez b. 
Couvert. 
Nuageux. 
Couvert. 



Nuageux. 

Nuageux. 

Brumeux. 

Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Trte-beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Clair. 

Beau. 

Beau. 

Nuagaox. 

Bean. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Brumeox. 

Bean. 



Beau. 
Oq. nuag. 
Nuageux. 

Trds-beau. 

Couvert. 

Beau. 

Couvert. 

Grande pi. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tr6s-beau. 

Couvert. 



9^ soir. 



Nuageux. 

Beau. 

Deoouvert. 

Couvert. 

Convert. 

Clair. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Pluie. 

Nuageux. 

Tr^s-bew. 

Couvert. 



Nuageux. 

Nuageux. 

Deoouvert. 

Brumeux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Convert. 

Nuageox. 
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DATES. 



4839. 

Mai. 

4«' 

3 

5 
6 

7 
8 

40 
44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
34 



POSITION DU NAVIRE. 



Sacrificios. . . 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Anton Lizardo. 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 

Ibid, . . . 

Ibid. . . . 

Ibid. . . . 



Ibid. . 

Ibid. . 

Ibid. . 

Ibid. . 

Ibid. . 

Ibid. . 

Ibid. . 
Salmedina. 
Ibid. . . 
Ibid. . , 
Ibid. . . 



nnd. 
ibid. 
Ibid. 



Moyenne mensualle. 



TEMPERATURE 

del'eau. d«r«ir. 



Juin. 

4» Salmedina 

2 Ibid 

3 Ibid 

4 Cabeza 

5 Ibid 

6 Ibid 

7 Ibid 

8 Anegada de Aluera. 

9 Ibid 

40 Ibid 

44 Ibid.: . . . 

42 Ibid 

43 Ibid 

44 Anton Lizardo. . . 

45 Ibid 

46 Ibid 

47 Sacrificios 

Obs. sSd. 1. 1. 



26.4 
26.4 
25.6 
25.2 
25.3 
25.4 
25.6 
26.0 
26.4 
26.2 
26.5 
26.5 
25.9 
25.7 
26.0 
26.8 
26.7 

26.0 
26.9 
27.4 
27.0 
27.4 
27.6 
26.8 
26.9 
27.5 
27.0 
27.0 

26.8 
26.9 
27.4 



26.4 



26.9 
27.2 
27.4 
27.3 
27.2 
26.8 
27.0 
26.8 
26.6 
26.3 
26.6 
20.0 
26.7 
26.7 
26.2 
25.9 
26.0 



28.6 
28.4 
26.8 
26.7 
26.8 
26.9 
27.8 
28.0 
28.4 
28.7 
28.6 
28.5 
27.4 
26.5 
27.5 
28.4 
28.4 

27.8 
28.5 
28.7 
28.5 
29.0 
28.7 
26.6 
28.3 
28.5 
28.9 
28.9 

28.8 
28.8 
29.4 



28.4 



29.4 
29.2 
29.7 
29.9 
29.4 
29.4 
29.2 
28.8 
28.5 
28.5 
28.7 
28.5 
28.7 
28.0 
28.3 
28.4 
28.3 



VENTS. 



4^ matin, midi. 



Calme. 
S. S. E. 
N.N.E. 
N. 0. 
N.N.O. 
N.O. 
Calme. 

Id. 

Id. 

S. S. E. 

Calme. 

N. E. 

N. 
N.N.O. 
Calme. 

Id. 
E. S. E. 

S. 0. 
Calme. 
N.E. 
N.O. 

E. 
E. S. E. 

E. 

E. 
Calme. 

E. 
E. N. E. 

Calme. 

E. 
E.6.E. 






N. N. B. 

Calme. 

E.S.B. 

S. 0. 

Calme. 

Id. 

N. B. 

E. N. B. 

S. S. B. 

N. 

S. B. 

B. 

S. O. u. 

E. 

0. 
Calme. 
0. N. 0. 



E.N.E. 

N.E. 

N.N.O. 

N.N.O. 

N. 
N. N. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. S. E. 

N.E. 

N. 
N. N. 0. 

E. 

E.N.E. 

S. E. 

N.N E. 
N.N.E. 
N.N.E. 
N.N.E. 

E. 
E.S.B. 

E. 

E. 

B. 

S. 

B. 



E. S. E. 



E. S. E. 

B. S. E. 

B. 



E. 8. E. 

B. 
E.S.B. 

B. 
N.O. 

E. 

E. 

B. 
B. S. B. 
N.N.O. 
E. S. B. 

B. 

B. 

N.N.E. 

N.O. 

0. N. 0. 

B.N.B. 



9^ 80ir. 



Cahne. 

N.N.E. 
N.N.O. 
N. N. 0. 

N. 
N.N.E. 
Calme. 

Id. 

Id. 

Id. 
N. N. 0. 
E. N. E. 
N.N.O. 
N.N.E. 

S. E. 
Calme. 
N.E. 

Calme. 
N.N.E. 
Calme. 
N.N.E. 
E. S. E. 

E. 

E. 

E. 
B.N.E. 

B. 

B. 

B. N. E. 
B. 
B. 



B. 

B. S. B. 

B. N. B. 

Calme. 

N.E. 

B. 

B. 
B.N.B. 

B. 
N.N.E. 
B.N.E. 

B. 

B. 

N.N.E. 

N.O. 

B. 
Calme. 



^AT DU CIEL. 



4^ matin. midi. 9 h. soir. 



Beau. 

Convert. 

Pluie. 

Nuageux. 

Nuageiix. 

Convert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couv^. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Phiie. 

Tr^beau 

Nuageux. 

Nuageux. 



lelques 
Buases. 
Tr^beau. 
Couvert. 
Nuageux. 



Couvert. 

Dteouvert. 

Nuageux. 

Tr6s-beau. 

Beau. 

Couvert. 

Couvert. 

Tr6s-beau 

Beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 

Ddcouvert, 

Couvert. 

Phiie. 

Plqie. 



Qq. nuag. 

Bnimeux. 

Couvert. 

Nuageux. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Beau. 

Tr^beau. 

Couvert. 

Nuageux. 

Trte-beau. 

Beau. 

Quelquee 



Nuagem. 

Nuageux. 

Couvert. 

Couvert. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Qair. 

Couvert. 

Nuageux. 

Trte-beuu. 

Convert. 

Couvert. 

NuageuK. 

Dteouvert. 

Couvert. 

Nua 



Beau. 
Clair. 

nuag. 
Tr^s-beau. 
Trte-beau. 
Trds-beau, 
Tr^beau. 
Nuageux. 
Tr^beau. 
Tr^beau, 
Nuageux. 

Qq. nuag, 
Qq. nuag. 
Beau. 



Beau. 

Trdfr-beau 

Qq. nuag. 

Tr^beau 

Nuageux. 

Beau. 

Tr^beau 

Trte-beau 

Trto-beau 

Tr^beau. 

Tr^beau. 

Tr^beau, 

Nuageux. 

Bnimeux. 

Pluie. 

Noagoui. 

Beau. 



nuages. 
Beau. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Oq. nuag. 

rte-beau. 
Clair. 
Beau. 
Tr^beau. 
Nuageux. 
Qair. 
Nuageux. 

Trte-beau. 
Qq. nuag. 
Couvert* 



Nuageux. 

Nuageux. 

Tr^beau. 

Trte*beau. 

Nuageux. 

Beau. 

Trte-beau. 

Nuageux. 

Trte-beau. 

Qq. nu«g. 

Trte-beau. 

Beau. 

Nuageux. 

Tr^beau. 

Nuageux. 

NuagBQi. 

Trto-beau. 



66 



310 



OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES, 



1839. 

IS 
19 
SO 

$4 

13 
21 

iJi 

36 
27 
2S 
39 
30 



POSITION 1>V NAVIRK. 



Sacnficios. . . , . 
i6id, 

Ut. 19* 38M^Pe. Wf 31'. 

Lit. aO« aa'. Lonf . S7- 3K 
Lit. 32* SO'. Long. 96* 11 ^ 
Lal«aO«bi^Loaf.96-6r. 

LAt.l9-60MoDf.96»ll^ 
L«t.l§«13Mrfmff. 06*. 

L»tJ»*6<y. Long. 94-28'. 

Camp^che, 

[hid _ , 

/6id. ,,._., 



Moyeime mensuella. 



JuiUel. 

1« 

% 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

t 
10 
H 
11 

13 
14 

10 
17 
IS 
19 
SO 
21 

fi 

13 
21 
la 
16 
27 
IS 
19 
30 
31 



Campddie , 

Ibid, ,,..,, 
Ihid 

I*Ll9.6r,L©tir99-15^ 
lAta9*17'.Long-%*3l' 
Ut,19»IS'.LaBg.>ril' 

He Verte , , 

fiemal. ....... 

ibid. 

im, ........ 

im.. 

im.. 

/Wrf. ....... , 

lie Verte 

f6td. 

ibid. 

Ibid 

Blaiiquilla . . . . . . 

Ibid • . , 

Fort d'Ulua 

md 

Ibid. . . .... 

/6«i. . _ , . . , 
Ibid, ....,, 

Ibid 

Ibid 

He Verte 

ibid , 

Sous votle. .... 

UlM9* ^H. Long. 9T« 4S' 
Ut.l9*3e^Loiis.9T»8&' 



Uoyeime roensuelle , 



TEMPERATUB£ 



d»r«att. d«riii. 



16.0 
26 J 

16.S 

17.4 
17.0 
17.4 
27.0 

27.3 
17.1 
27.1 
17.0 
27,5 
27.4 



16.9 



17.6 
27.8 

17.2 
27J 
26.2 
27.9 
27.6 
27.6 
17.7 
17.4 
27.* 
26.5 

17.1 
26.7 
27.5 
27.5 
17-9 
27.9 
27.8 
17.4 
27.9 
27.8 
27.3 
17.0 
28.0 
28.1 
18.4 
28.4 
28.3 
S9:4 
28.8 



27.7 



18.6 
180 
28.9 

19.0 
29.8 
19.1 
19.4 

28.9 
28.8 
18.4 
19.3 
19.4 
29.1 



18.9 



28.3 
28.2 
28.9 
29.1 
29.9 
30.2 
29,6 
19. < 
28.7 
28.1 
18.4 
2S.0 

18.6 
18.0 
28.5 

28.9 
29.0 
29.8 
17.8 
28.5 
1S.8 
19.1 
18.4 
27.7 
19.1 
29.5 
28.9 
29.3 
29.4 
30.2 
29.6 



28.9 



4*" matin. 



Calme. 
id. 
Id. 

B. S. E. 
E. S. B. 
E.N.E. 
S. S. E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 
S. E. 



S. 0. 
S. E. 

E. 

E. 
M, N, E. 

E. 
S. E. 

E. 
S. O. 
Calme. 

id. 

S. 

S. 

S. 
Calme. 

Id. 

Id, 

0. 

B. 

O. 
K.N.O. 
CaJme. 

0. 
S, S. 0. 
Calme. 
0. N. O. 
Calme. 

Id. 
O.N.O. 
S. S. E. 

S. 



VENTS. 

midi. 



E.N.E. 

E, N. E. 

B. 

S. E. 

E. S. E. 

S. S. E. 

S. S. E. 

E. 

M. 

S. E. 

Calme. 

id. 

id. 



Calme. 
N.N.O. 

E. 
Calme. 

S. B. 
N. 

S. E. 
E.N.E. 
N.N.E. 

N. E. 

Calme. 

S. E. 

S. E. 

B. S. E. 

N. 

N.E. 

N. 

N. 

K. N. E. 

N. 

Calme. 

N. E. 

N. B. 

N.N.O. 

N. E. 

N.B. 

N.N.E. 

E.N.E. 

E, 

E. 

Caime. 



9'» soir. 



E. 

Calme. 

E. 

E. 

E. 

N.E. 

E. 
E.N.E. 
N.N.E. 
Calme. 
N.N.E. 
N.O. 
N, 0. 



N.E. 
N.E. 
N.E. 

N, 

N.E. 

E. S. E. 

S. E. 

Calme. 

fd. 
S. E. 

S. 

S, 

s. 

Catme. 

N.N.O. 

N,E. 

B. 
Calme. 

N. 
E.N.E. 

E. 
E. N. E. 
N.N.O. 
Calme. 

N. 
N.E. 
Calme. 

E. 

E. 

E. 

B. 



Plme. 
Ceuvert. 
Quelques 
Qua^ea. 
Tr6s-beau- 
Nuagetix. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nua^ui. 
Convert, 
^au. 
Oq^ imag* 
Ti^-beau- 
Nuageui. 



^AT »u an*. 



4^ matm. 



Nuagcux. 
Nuageut. 
Nil age ux. 
Tr6s-beau. 
Beau. 
Oq- nuag. 
Tr^beau. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Oq- nuag. 
Nuiigeux. 
Tr^S'beau. 

Grains. 

Tr^a-beau. 

Nuageai. 

OrageujE. 

Beau. 

Beau. 

Orageax, 

Pluie. 

Nuageox. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Pluie, 

Nuageux- 

Noagpux. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Couvert. 

Tits-beau, 

Qq. nuag. 



midi. 



Nuageux. 
Beau. 
Qtielques 
nuazes. 
Tr6s-beau. 
Qq. nuagp 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Oq- nuag. 
Beau. 
Tr6&-beau. 
Trfes-beau. 
Tr^beau. 



Qq. nuag. 
Nuapeux. 
Quelques 
images. 
Tr*a-b©au* 
Tr^beau. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageuji. 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 



Beau. 
Beau, 

Nuageux. 
Beau. 
Beau. 
Beau. 



Tr&5-beau. 
Nuageux. 
Nuageux . 
Nuageux. 
Quelquefi 
nuages. 
Beau, 
Tr^beau. 
Beau. 
Tr^beau. 
Nuageux. 
Beau. 
Beau. 
Nua|;eux. 
Grains. 
Nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Tr^-beau. 
Tres-beau. 
Tr^beiu. 
Tr^beau. 
Beau. 
Beau. 
Tr^ beau. 



9*» sotr. 



Couvert. 
Couvert. 
Nuageux. 
Tr^-beau. 
Beau. 
Trfes-beau. 
Nuageux. 
Qq. nuag. 
Nuageux. 
Beau. 
Couvert. 
Quelques 
uuages. 
Nuageux. 
Tr6a-beau. 
Nuageux. 
Trte-beau. 
Nuageux. 
Couvert. 
Pluie. 
Nuageux, 
Beau. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Sans nua;*. 
lL>6cDuveft. 
Nuageux. 
NuagHix, 
Nm^eux. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Nua^ux. 



GOLFE DU MBXIQUE. 
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IUTB9. 


Biuasa. 


POSITION »0 KATllE. 


TEMPEJ 


UTLHl 


1839. 

Aoat. 


4 h. mai. 
9 h. mat. 

3 h. soir- 
9 h, soir. 

miDuit. 

1 h. mat. 

9h.mat, 

midJ* 

3 h. Boir. 
9 b. sotr. 


Golfe da Memi<{u« et o4tc« 
de t« rioride. 


28.B 
29,5 
30.5 

30,0 
29.5 

29,3 
29.5 
29.5 
29,5 

29.3 

t8,7 

18.8 
29,3 
29.5 
29.5 

29,0 
29.0 
28,5 

28.3 

29.0 
29.5 

29.3 

18.6 

29,0 
28,5 
28.3 

28,7 

28,9 
28.5 

29,4 
28.0 
28.3 
29,0 
29.5 
28-0 

28.0 

29.1 

2S.3 

29.0 
30.0 
30.0 


29.0 


i 


Lat * 1 9*' 3r . — Long." 97"^ w\ 


30,2 
30.0 

30.7 
29.5 

29.8 
30.0 
30.3 
31.0 

30.2 

29.7 




mmtitt 
4 h. mat 




29.5 


3 




30.0 




9h,itiat. 
midi. 

3 h, soir. 
9 h. mir* 


Lat. 20" 58'. 1-" Lo^'. 95" 7^ 


30.0 
30.2 

29.8 
29.5 




mimjJL 

4 h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 

3 1i. soir. 




29,2 


4 


Lat. 19**57'! — Long.* 94" w\ ' 


29.0 
29.5 

30,0 

29,7 




9 h, sdn 




29.3 




minujt. 
4h.mat. 
9h.niat. 

midi. 
3 h. soir. 

9 b, soir. 




30.0 


6 


Lat.' ^ V 4^! — Long.* 93*"" 24'! 

ASNiraocre^all miltes A 

TE, do CampAche. . . , . . 


29.5 

29.0 
30.2 

30.0 
30.0 




minoit. 
4 b, mat, 
9h.tnat 

midi. 
3 h, aoir, 
9 b. soir. 




30,0 


5 


Campteho, , . ,.,../.! 


28.3 

28.7 
29.8 
30 J 
28.3 




minuiL 
4 h, mat. 
9 b. mat. 




28,0 


7 




27,5 

18.8 




midi. 
3 h. soir. 
9 h» soir. 


Carap^o. ..,*.....< 


29.0 
30.5 
30.4 




miniiJt, 




29.3 











±fkr DM t'All ET DB U MEB. 



E. S, E,; Taible brise; beau, 

Calme ; beau ; qtielqties nuages* 

E. S. E. s'etablissant; beau; courant 

N. 88«0,i O^'.S, 
E.; petite brise; quelques nua^es. 
E, ; jolie briae ; beau ; dea ^daifs dans 

le S. 0. 
E. variable B. S. B.; beau. 
E. S. E,; belle brise; qq. nuag. a Tbor. 
S. E.var.; nuageux; horizOEi Erumeux, 
S, E.; jolie brise; tr^-beau ; courant 

N, 58«O.;0"^.32. 
S. E. variable E. S. E. ; jolie brise ; beau, 
E.; jolie brise; beau; quelques flairs 

dans te S. E. 
E. N. E.; belle br.; qq. nuagee k Tbor, 
S, E.; a33e2 frateha; beau. 
E, S. E.; brise in^gale; beau, 
E, S. E.; jotte brise; beau; courant S. 

22- E.; 0»^J2, 
E.molUssant ; qq. nuag.; brume k I'bor. 
N. £.; joLie brise; beau. 
N. N. 6, ; brise in^gale; sans nuages; 

Mairs dans le S. 0. 
E.; jolie br ; beau ; des flairs dans ITS, 
E. S. E.; jolie brise; auageux. 
E. S. E, moltlssant; beau; qq. nuages; 

courant 0.; 0'«''.33, 
E, N. E,; faible brise; sans nuages; 

horizon bninieuj[. 
N.; belle brise ; beau ; Eclairs fr^uenU 

dans te S. E. 
N. N. E.; inegale; beau. 
E. S, E.: jolie brise; aans nuages. 
S. E.; jolie brise; borizon brumeux. 
Calme; sans nuages; courant S, 15° 

0.; 0-'.7. 
N» N, O,; jolie brise; beau. 
N, N- E.; bonne brise ; couvert , Main 

dans le S. ; courant S. E.; U«-*,50. 
N. E.; br. in^e ; courant S. E.; 0-^.7. 
E.; petite br.; beau ; courant S.E. ; 0"^. 6. 
Calme; nuageui; courant nul. 

id. fl. Id. 

0, N.O. ; petite brise in^le; orag^us. 
S. E.; br. m^ale ; couv.; Mairs dans b 

S. E.; petite pL; courant S. E.; 0-^.5. 
S. E.; petite brise; qq. nuages; courant 

B. S. E.; 0-'.5. 
S. £. variable E. S. E.; in^e ; nuageux 

en partie; courant E.;'0°^.3- 
S. S. B. ; petite brise ; nuageui ; cou- 
rant nul: algues. 
N.; (aibie; beau; horiion brumeux, 
N.O.;bliobr.;beau;cour^S.O.; 0*^.5. 
N.-joue brise; uuageux; des ^aif» 

dans le S,; courant S.; 0*^.6. 
N.moltissant ; sans nuag.; orageui dan« 

le S,; courant S, E.; O-'.S, 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOCIQUES. 



DATSB. 



H1URE3. 



4839, 

km, 

8 



4& 



44 



43 



13 



41 



I h. mat, 

9 h. mat. 



3 h, soir. 



9 h. Eoir. 



minujt. 



I fa. mat 

9 h. mat. 

3 h. soir. 



9 h. soir. 



mtnuiL 
4 b, mat, 
9 h. mat. 

midi. 
3 h.soir, 
% h. soir. 



minuiL 
i h. mat. 



Sh.mat 
midi. 



3 h. soir. 

9 h. Boir. 



mmuJt, 

I h. mat 

9 h, mat. 

midi. 



a h. soir. 
9 h. soir. 
minuii. 



I h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
9 h, Boir. 



mioutt. 
4 b. mat. 
9 h. mat. 



S h* soir. 
9 ti. soir. 
mkuit. 



KRSITION BO NAVIRS. 



Camp^be. 



Campdche* 



A 6^, au mouilbga sur le banc. 



Lat. 11-49', — LoDg. 93=44' 



Lat. 24" 54^ — Long. 92** i^. 



LaL %^W.^ Long, 90" 49'. 



Lat-i^ll'. — Long. 9^»40'. 



TSHPiAATURB 


iereau. 


der»ir. 


18.3 


28.0 


29,0 : 


29.0 


29.5 
300 


30.3 
30.3 


29.2 


29.0 


29 9 


29.3 


29.0 

29.0 
30.0 
30.0 


28.3 ' 
28.0 
30.0 
30,5 


29.0 


28.5 


29.8 

ns 

28.6 
29,0 
S93 
29.3 


28.2 
27.0 
29.0 
29.0 
29.8 
29,0 


28.0 
27.5 


28.6 
28.0 


28.0 


28.5 


29.9 


30.0 


29.0 
27,8 


30.0 
29.0 


28.5 
28.5 
28.5 
28.5 


29.0 

27.9 
28,5 
29.0 


29.3 
27.8 
27.6 


29-5 

28.0 
28.0 


28.1 
28.4 
28.2 


28.0 
28*8 
29.0 


28.4 
26.4 


30.0 
28.5 


26.5 
28.4 
28,4 

28.4 


28.5 
27.6 
39.0 

30.0 


28.2 
27.0 
27.0 


29.3 

29.8 
29.5 



^AT AH t'Atl ST DE LA MBl. 



S, S. E. ; jolie brise; beau; courant 

E.N.E.;0"i.5. 
S. E,; joiie brise; beau; horiz/on niia- 

geui; courant nul ; alguea. 
N. 0,; faible ; beau ; cour* E. S.E.; 0«*.3. 
N. N. 0,; joiie briae; beau ; oragetuc 

dans le S.; courant S. E.; 0*'.3. 
Calme ; couvcrt; petite pluie ; des Eclairs 

dans le S- ; murant S. S. 0. ; 0**,5, 
E.N.E,; jolie brise; en partie couvert; 

courant S.S, 0.; O^'.S. 
E. N. E. ; petite br,; oouv.; courant nuL 
E,; petite br.; nuag.; cour* nuh algues. 
Calme ; beau ; courant nui. 
0. N. 0.; petitabriae; beau; courant 

S. E,; 0'»^.4. 
Calme ; couvert ; petit© pluie conti- 

nuelle; courant 5 S. 0,; 0^*^.5. 
N. E, par rafales; couv.; cour* S.; 0'^.5. 
E.; jolie br,; beau ; courts. S.O.; 0^.5, 
S. E.; Jolie brrse; quelques nuages. 
S. moliissant; sans nuages. 
O. variable et faible; beau, 
N. N . E. ; jolie brise ; couvert en partie ; 

courant S.; 0«i.3. 
N. E ; belle br. ; beau ; cauranl S*; ^"'.S. 
E. N. £.; iolie br.; sans nuag.; do mi- 

nuit ^ |t^ beaucoup d'<Stoiles filanteg. 
S. E. ; jolie brise; tr^-beau; raisins 

du tropique. 
S. E. variable; tr^^^-^ible; sans nuag.; 

courant S. 77^0.; 4"*.0. 
N,; faible; nuageui dans le S. E. 
E. 5. E.; joiie brise; en partie uuageui ; 

des flairs dans le S. 
E.; tr^s-irt^le; sans nuages. 
S- E,; jolie brise; beau, 
S. E.; petite base; trfes-beau. 
S. E.; petite brise; beau; courant S. 

61 « 0,; 0»'J9. 
N. N. E. s'^tabligsant; tr^beau. 
B,; pet. br.; des Eclairs dans VE.; loag, 
E. b, E.; petite brise; beau; ^laii9 

daua le S. 0. 
8, E.; joli frais; sans nuages. 
S. £.; moUissant un peu; tr^-beau. 
E. S. E.; faible, int^^gale; nuageux; cou- 
rant N. 24 '^O.; 0«*^.2, 
E. N. E.; petite brise; nuageui, 
E. N . E. ; jolte brise indgale ; beau ; quel- 

ques ^irs dans le 3. S. E. 
E. S. E.; faible brise; sane nuages. 

Id. Id. id. 

M. Id. beau. 

B. S. E,; faible brise; beau; courant CL; 

O^^IS; raisins du tropique. 
E, fralchissant; beau. 
E. S. E.; jolie brise; tr^a-beau* 
£, S. £.; falb. br. ; beau ; ^airs dans VE. 



COTES D'AMfiRIQUE. 
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DATES. 



4839. 

AoQt. 

45 



46 



47 



48 



49 



20 



24 



HBURES. 



4 h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 

i h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 



3h. 
9h. 



soir. 
soir. 



minuit. 
i h. mat. 
9 h. mat. 



midi. 



3 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 

i h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
9 b. soir. 



minuit. 

i h. mat. 

9 h. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
9 b. soir. 
minuit. 
i h. mat. 
9 h. mat. 
midi. 



3 h. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
9 h. mat. 



midi. 



3 b. soir. 

9 b. soir. 

minuit. 



POSITION DU NAVIRE. 



Lat. 22« W. — Long. 89o 46'. 



Lat. 23« y. — Long. 88« 36'. 



Lat. 240 3K. — Long. 87« 24'. 



Lat. 240 2'. — Long 860 44'. 



A 42 milles auN.de la Havane. 



Lat. 24- 6'. — Long. 82« 5y. 



Lat. 250 58'. — Long. 840 54'. 



Dans le canal de Bahama. 



TEMPERATURE 

de I'eau. j de I'air. 



27.0 

27.2 

28.2 

28.4 
28.3 

28.4 

28.8 
28.9 

29.8 

29.4 
29.4 

29.4 

28.4 
29.4 

29.9 

28.8 
28.4 

28.4 
29.8 
30.0 
30.4 

29.6 
29.4 

29.4 
28.4 
28.7 
29.2 

29.4 
28.5 
28.4 
29.4 
29.4 
29.4 

29.2 
29.4 
29.4 
28.3 
28.3 

27.9 



29.0 
28.5 
28.4 



28.5 
28.0 

30.0 

30.0 
29.0 

28.0 

28.2 
29.6 

30.5 

34.0 
30.2 

30.3 
29.2 
30.2 

30.8 

34.0 
30.0 

29.6 
30.0 
34.2 
32.0 

30.8 
30.6 

30.5 
29.5 
29.5 
30.2 

30.4 
29.5 
29.5 
30.0 
30.8 
31 

30.5 
30.0 
30.0 
28.2 
28.0 

29.5 



27.8 
28.0 
28.2 



iTAT DE l'AIR IT DI LA MBft. 



Obs. sSd. 1. 1. 



Calme ; quelques noages. 

S. S. E.; petite brise; un grain dans 

TE.; net dans TO. 
E.; faiblo fraicbeur ; qq. nuages ; orage 

dan8leS.O.;courantN.37*O.;0»'.7. 
E.; faible brise; un grain dans I'E. 
E. S. E. ; tr^-inegale; beau; Eclairs 

dans le S. E.; mer phospborescente. 
E. S. E.; forte brise; a grains; un peu 

de pluie. 
S. R; faible brise; couvert et k grains. 
S. E.; bonne brise; k grains; quelques 

raisins du tropique. ^ 
S. E.; bonne brise; k grains; courant 

N. 750 0.; 0«*.50. 
S. S. E. variable; nua^eux , mais beau. 
E. S. B. variable; faible brise; quel- 
ques nuages. 
E.; faible brise; nuageux et k grains. 
E. S. E.; faible brise; asscz beau. 
E. variant au S. E.; brise tr6s-in^le; 

nuageux et pluie fine par moment. 
S. S. E. ; faible brise; beau, quoique 

nuageux; courant N. 44° E.; 4 ■■'.22. 
S. E.; faible brise; beau; qq. nuages. 
B. N. E.; faible brise; en partie nuag.; 

des flairs dans le S. 
E. N. E.; jolie brise; nuageux. 
E. N. E.; tr63-beau. 
B. S. E.; petite brise; beau; qq. nuag. 
E. S. E. ; presque calme ; tres-boau ; 

courant N. 74«E.;2™^08. 
N.; faible brise; beau; qq. nuages. 
N. N. E.; foible brise; tr^beau; quel- 

aues nuages. 
N. N. E.; faible brise; beau. 
B. N. E. ; jolie brise moUissant; beau. 
E. S. E.; jolie brise; sans nuages. 
E.; jolie brise; beau; brume ^T horizon. 

courant S.70oE.; 4»».75. 
E.; iolie brise; beau. 
E.; brise in^gale; beau. 
N. N. E. ; iolie brise; sans nuages. 
N. E.; jolie brise ; d^couveri ; tr^s-^toiW. 
N. E.; assez fratche; beau; qq. nuages. 
E. mollissant ; beau ; qq. nuages ; cou- 
rant N. 66° E.; 2«*.75. 
N. N. E. ; iolie brise ; qq. nuages ; beau. 
N. E.; faible brise; beau; qq. nuages. 
Variable ; tem|)s a grains de pluie. 
S. E.: petite brise; te tem[«s'cmbellit. 
S. S. ; tr^-in^le et variable ; temps 

k grains de pluie ; qq. raisins du trop. 
S. E.; iolie brise; la pluie a ^t^ conti- 

nuelle; orages et grains; courant N. 

42" E.; 2 milles. 
S. E.; Jolie br.; la pluie a oess6; nuag. 
S. S. 0. mollissant; nuageux. 
S. 0.; jolie brise; nuageux. 

67 
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OBSERVATIONS MfilfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



1838. 

Aoat. 

22 



23 



24 



25 



26 



27 



HBURBS. 



i b. mat. 
6 b. mat. 
9 h. mat. 



midi. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 

4 h. mat. 

6 h. mat. 

9 b. mat. 

midi. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 



POSITION DU NAVIRE. 



Lat. 280 35'. _ Long. 81° 16'. 



Lat. 29« 45'. — Long. 80o 12'. 



midi. 

3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 



midi. 



3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
6 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 



3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 



minuit. 

4 b. mat. 

6 b. mat. 

9 b. mat. 

midi. 

3 b. soir. 
6 b. soir. 
9 h. soir. 
minuit. 



Lat. 30O 27'. — Long. 79« 36'. 



Lat. 31o 22'. — Long. 79° 25'. 



Lat. 32* 59'. — Long. 79*' 12'. 



Lat. 34« 1 5'30'.— Long. 77o25'. 



TEMPERATURE 

de I'eau. de I'air. 



28.4 
27.9 
28 

28.0 

27.4 
27.4 
28.0 

27.6 
27.4 
27.8 
28.2 
27.9 

28.0 
27.5 
27.0 
26.9 
26.5 
26.4 
27.4 

28.2 
28.0 
27.9 
27.4 
27.0 
27.2 
27.0 
27.4 

28.0 



28.2 
28.6 
28.2 
28.0 
28.0 
28.4 
28.2 
28.4 

29.4 
29.4 
28.4 

28.4 
28.3 
28.4 
28.8 
29.3 

28.8 
28.4 
27.9 
27.4 



28.0 

25.0 

27.0 

29.0 

28.0 

28.2 
28.0 

29.5 
30.0 

30.0 

37.8 
27.8 
28.0 

29.0 

30.0 
29.0 

28.8 
28.4 
28.0 

29.0 

29.5 

29.0 

28.3 
28.0 
28.0 

29.6 
30.2 

31.6 

29.0 

28.6 
28.0 

29.3 
30.0 

30.0 

28.0 
28.0 



I^TAT DE L*AIR BT DE LA MBR. 



S. 0. ; jolie brise ; ^toil6 ; nuageuz a 

rhorizon. 
S. E.; jolie brise; convert et k grains; 

raisins du tropique. 
S.; faible brise; convert; nuageuz et k 

grains; courant N.; 1"»*.1. 
S.; faible brise; nuageuz; raisins du 

tropique. 
S. S. E.; faible brise; ciel vaporeuz, 

charg6 , ^pais. 
N.; presque calme; convert; nuaseuz. 
E. S. E.; assez in6gale; beau ; quekpies 

nuages; raisins du tropique. 
S. S. E.; jolie petite brise; des nuages. 
S. S. E. mollissant un pen ; beau ; qq. rai- 
sins des trop. ; cour' N. 42«E. ; 0»".29. 
Calme; un orage dans le N. N. 0. 

N.E.; faible; fraicbit; nuageuz. 
E.S. E.; jolie pet br.; nuag. en partie;b. 
E. S. E.; petite brise; tr^beau. 

S. E.; presque calme; nuageuz; beau- 
coup de raisins du tropique. 
Calme ; qq, nuag.; cour* S. 5® 0.; 0"**.5. 
E. N. £.; faible; beau; nuageuz. 

E. S. E.; jolie petite brise ; qq. nuages. 
E. S. E.; jolie brise; trte-beau. 
E. S. E.; faible brise; beau. 

E. N. E. ; faible brise ; beau ; nuages 

k rhorizon. 
E. N. E. fraicbissant ; nuages dans le 

S. E.; qq. gouttes de pluie; courant 

S. 58o E.; 0«'.5. 
N. E.; petite brise; borizon nuageux; 

beaucoup de raisins du tropique. 
B. S. E.; jolie petite brise; beau. 
E. S. E ; presque calme ; beau ; qq. nuag. 
N. E.; faible; quelques nuages. 

N.; petite brise; assez beau. 
N. N. 0.; tr6s-faible; beau; qq. raisins 
du tropique; cour^N. 28<> E.; 1»'.87. 
Faible fratcbeur d'O.; sans nuages. 

S. S. E.; beau; moins de raisins que 

les autres jours. 
S. S. E.; petite brise; beau. 
S. S. E.; tr6s-faible; sans nuages. 
200 brasses sans fond. 
S. E.- faible; beau. 
S. S. E.; faible brise; beau; nuages a 

rhorizon; courant N. 4lo E.; 3»*.37. 
S. S. E. ; jolie brise; beau; horizon 

nuageuz. 
S. S. E. ; jolie brise ; nuages; beau. 
S. S. E.; brise indgale; nuageuz. 



COTES D'AMfiRIQUE. 
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DATES. 


HBURES. 


POSITION DU NAVIRE. 


TBMPil 

de I'eau. 


lATURE 

del'air. 


^TAT DB L'aIR ET DI LA MBR. 


4839. 
AoQt. 

28 


2 h. mat. 
4 h.mat. 




27.4 
27.3 
26.4 
27.0 
27.4 

27.9 
27.9 
28.3 
24.3 
24.0 
24.4 
27.4 

27.4 

27.4 

27.0 
26.4 

26.4 
26.0 
25.8 
24.4 

24.4 
24.5 
24.2 
20.4 


28.0 

28.0 

28.8 

28.8 

28.0 
25.0 
24.0 

24.4 

25.0 

25.0 

27.8 

27.5 
27.0 

27.0 

26.0 
25.0 

24.0 
20.0 
22.0 
22.0 

22.3 

22.3 
20.7 
21.0 

24.0 

22.0 

23.5 

23.0 

24.0 
20.5 
49.6 
20.5 

22.2 

24.7 

20.4 
20.0 


S. S. E.; jolie brise; couvert. 




6 h. mat. 






9 h. mat. 




S. S. E.; belle brise ; couvert. 




midi. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
6 h. mat. 
9 h. mat 


Lat. 350 31'. — Long. 75o 23'. 


S. S. E. ; jolie brise; couvert; courant 

N. 85«E.;4»*.2. 
E. S. E.; tr^faible; nuageux; couvert; 

qq. raisins du tropique. 
E.; grande brise ; petite pluie ; couvert. 
E.; m^me temos: couvert. 


29 

% 




N. N. E. variable ; par rafales ; couvert ; 

pluie continuclle. 
N. N. E.; coup de vent; couvert; la 

pluie ne cesse pas. 
N. N. E.; par fortes rafales; k grains; 

pluie continuelle; courant N. Ss^'E.; 

i 4»».2. 
E. N . E . ; par rafales ; couvert ; pluvieux . 




midi. 
3 b. soir. 


Lat. 360 33'. — Ung. 7504 V. 




6 h. soir. 






9 h. soir. 

minuit. 
4 h. mat. 
6 h. mat. 




S. E. variable S. S. E. ; brise assez 
fratche; nuageux; s*embellissant. 

S. S. E.; grand vent; nuag. et k grains. 

S. S. E.; grand frais; nuageux; quel- 
ques gouttes. 

S. ; souffle avec force ; couvert; quel- 
ques gouttes. 

S. tr^s-violent; couvert; m^me temps. 

S. variable S. S. 0. ir^ort; couvert. 


30 






9 h. mat. 






midi. 
3 h. soir. 


Lat. 37*. — Long. 74° 27'. . . 




6 h. soir. 








9 b. soir. 




S. S. 0. avec force; couvert. 




minuit. 
4 h. mat. 




S. 0. mdme temps; couvert. 
S. 0.; grand vent; nuageux. 
0.; le vent mollit ; k grains; petite pluie 

par moments. 
0.; moUissant; couvert; courant N. 

850 E.; 4»».2. 


31 








9 h. mat. 

midi. 
3 h. soir 


Lat. 38o 47'. — Long. 690 48'. 


23.5 

23.0 

23.0 
22.2 
22.4 

22.3 
21.3 
21.7 

23.2 

24.3 
23.8 
21.8 
21.0 
20.2 
21.0 
49.6 

20.0 
20.3 
49.8 
48.3 




9 h. soir. 
minuit. 

4 b mat 




N. N. 0.; faible; nuageux. 
N.; petite brise; nuageux. 

N. N. E.; petite brise; tr6s-beau, clair 
au zenith. 


Septemb. 






6 h. mat. 






9 h. mat. 

midi. 

3 b. soir. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 


Ut. 37« 49'. — Long. 70» 34'. 


N. E.; petite brise; le temps s'embellit 

tout k fait. 
N. E.; petite brise; beau; courant S. 

740 E.; 0-'.4. 
N. E. ; jolie brise ; beau ; nuages 

dans I'O. 
N. B.; jolie brise; clair. 
N. E.; jolie brise; quelques nuages. 
N. E.; lolie brise; beau. 
N. E.; brise fraicbe; nuageux. 
E. N. E.; jolie brise ; en partie nuageux ; 

courant S. 44° E.; 4»».4. 
E.; jolie brise; nuageux. 

E. N. E.; jolie brise; beau ; qq. nuages. 
Id. Id. Id. sans nuag. 


2 


minuit. 
4 h mat 






9 b. mat. 
midi. 

3 h. soir. 
6 h. soir. 
9 h. soir. 


Lat. 380 54'.' J. 'Long.'72'» 56'! 




minuit. 








1 ~ " 
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OBSERVATIONS M^TfiOROLOGIQUES. 



DATES. 



1839, 

Septemb. 

3 



Octobre. 






HEURES. 



4 b. mat. 

6 h. mat. 

9 b. mat. 

midi. 



3 h. soir. 
6 b. soir. 
9 b. soir. 



minuit. 



i b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 



9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 

9 b. mat. 



midi. 

3 b. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
9 b. mat. 

midi. 



3 b. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 h. mat. 
9 b. mat. 



midi. 



3 b. soir. 

9 h. soir. 

minuit. 



4 b. mat. 

6 b. mat. 

9 b. mat. 

midi. 



3 b. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 
9 h. mat. 



midi. 
3 b. soir. 



9 b. soir. 
minuit. 



POSITION DU NAVIRB. 



Lat. 390 50'. — Long. 75<> 59^. 



2*> m. en riviere de New-Yorck. 



New-York 

Sortant de la riv. de New- York. 



Lat. 39« sr. — Long. 73o 50'. 



Lat. 38» 54^ — Long. 71° 31'. 



Lat. 37« 52'. — Long. 680 58' 



Lat. 37« 37'. — Long. 67o 31'. 



Lat. 37« 3'. — Long. 68« 48'. 



TEMPl&RATURB 


de Teau. 


de Pair. 


17.0 


19.0 


16.5 




16.0 


19.0 


17.3 


20.2 


18.8 


20.5 


18.5 




19.0 


20.8 


18.5 


49.0 


14.3 


16.7 


14.3 


16.7 


15.3 


21.0 


16.3 


22.5 


17.3 


20.5 


16.8 


20.0 


15.3 


19.0 


15.3 


18.6 


15.6 


20.0 


16.3 


20.0 


17.3 


17.0 


17.6 


46.0 


16.3 


15.0 


48.3 


14.5 


17.3 


14.8 


18.5 


14.8 


17.0 


14.8 


18.3 


15.0 


21.5 


16.5 


23.2 


17.3 


23.3 


19.8 


21.3 


18.8 


22.3 


17.5 


22.3 


19.0 


20.3 


19.8 


22.6 




22.5 


21.0 


22.4 


22.0 


22.8 


23.5 


22.3 


21.8 


22.0 


21.8 


22.0 


20.5 


22.5 


21.5 


22.8 


22.0 


22.6 


22.3 


22.7 


22.5 


22.6 


21.0 



irAT DE l'air et de la 



E. N. E.; jolie brise; beau. 

N. E.; jolie brise; brumeux. 

N. E. ; jolie brise ; en partie nuageux; 

courant S. 49® 0.; 1"**.9. 
E. N. E.; jolie brise; beau. 

E.; petite brise; nuageux; aurore bo- 

r^ale du N. E. au S. E. 
E. N. E.; petite brise; nuageux. 



0. N. 0.; petite brise; nuageux. 

fd. Id. Id, 

0. N. 0.; jolie brise ; nuageux. 
0. S. 0.; brise in^gale ; beau ; brume k 

rhorizon. 
S. 0.; belle brise; d6couvert. 
S. ; brise assez fraicbe; beau. 
0. S. 0.; jolie brise; sans nuases. 
N. 0.; mollissant; nuages et brume; 

d6clinaison N. 0.; 5® 42'. 
N.O.;faib.;nuag.;cour*S.26oE.;a^.4. 
N. 0.; faible; sans nuages. 
E. variable; jolie brise; beau. 
N. E.; bonne brise; en partie nuageux. 
N.E.; belle br.; beau; Eclairs auS.S.O. 
N. E.; brise fraiche; nua^.; qq. raisins. 
N. E.; fraiche; par rafales; nuageux; 

courant S. 24° 0.; 0™*.8. 
N. E.; par rafales; beau quoique nuag. 
N. E.; par fortes rafales; nuageux. 
N. E.; fraicbe; convert en partie. 
N. E.; forte brise par rafales; nuageux. 
N. E.; forte brise indgale; nuageux; 

oq. gouttes de pluie. 
N. £.; par rafales ; nuageux ; qq. raisins 

du tropique. 
N. E.; par rafales; nuageux. 
N. N. E.; par rafales; nuageux. 
N. N. E. ; les rafales moins fortes; en 

partie nuageux. 
N. N. E.; par rafales; nuageux. 

N. E.; mtoe brise; nuageux. 

N. N. E.; soufllant avec force par ra- 
fales; nuageux; raisins du tropique. 

N. E.; par rafales; beau quoique nuag. 
Id, Id. nuageux. 

Rafales tr^fraicbes ; gros nuag. k Tbor. 

N. E.; raf. moins fratcbes; assez beau. 

N. E.; tr^in6^ale; couvert; quelques 
gouttes ; raisms du tropique. 

N. E.; par rafales; couvert; qq. goutlea 
de pluie. 

N. E.; par rafales; en partie convert; 
qq. gouttes de pluie. 

N.; grand frais; couvert en partie. 

N.; par fortes raf.; couv., gouttes <te pi. 
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ATBS. 




1839. 

nobre. 

9 



40 



44 



42 



43 



4i 



i b. mat. 



9h. mat. 
midi. 



3 b. soir. 
9 h. soir. 



minuit. 
i h. mat. 
9 b. mat. 



midi. 



3 b. soir. 

9 b. soir. 

minuit. 

i h. mat. 



9 b. mat. 
midi. 



3 b. soir. 



9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 



9 b. mat. 
midi. 

3 b. soir. 
9 b. soir. 
minuit. 



4 b. mat. 

9 b. mat. 

midi. 



3 b. soir. 
9 b. soir. 

minuit. 

4 b. mat. 



9 b. mat. 

midi. 
3 b. soir. 
9 b. soir. 
minuit. 



POSmON DU NAVIRE. 



Ut. 360. — Long. 680 4 4'. . 



Ut 360 34'. — Long. 65° 23'. 



Lat. 37° 35'. — Long. 63o 4'. 



Ut. 370 54'. — Long. 62° 43'. 



Lat. 39« 27'. — Long. 64<» 30'. 



Lat. 440 2'.— Long. 59*5'. 



TEMPERATURE 


.-'^■*- 


-^'■^ ^ 


de reaa. 

1 


de I'air. 


22.7 


21.8 


23.5 

22.8 


23.0 
24.5 


23.4 


22.3 


23.0 


22.8 


23.2 
22.5 
23.0 


22.5 
24.0 
23.3 


23.3 


23.0 


22.7 
23.3 
23.0 
22.7 


24.3 
23.0 
22.8 
24.0 


23.0 
22.0 


22.8 
23.2 


22.8 


23.5 


22.0 
24.5 
24.0 


22.5 
22.0 
22.0 


23.6 
23.0 


22.3 
22.5 


21.3 
23.0 
23.0 


22.0 
24.5 
24.7 


22.5 
23.5 
23.0 


22.0 
24.8 
24.8 


23.0 
22.3 
22.5 
23.3 


24.8 
24.0 
24.0 
24.0 


22.8 
22.5 
23.5 
20.0 
49.6 


23.5 
24.8 
25.2 
24.8 
23.0 



irxT 01 l'air bt de la her. 



N. ; rafales moins fortes ; couvert ; goul- 

tes de pluie. 
N. N. ; brise fraicbe; couvert. 
N. N. 0. mollissant ; couvert ; grains fr^ 

(Tuents avec pL; aq. raisins du trop. 
N. N. 0.; tr6s-in6gaie; couv.; grains ae 

pluieoar interval; qq. raisins du trop. 
N. N. 0.; ^ble brise; cbarg6 dans le 

S. S. E.; flairs fr6q. dans cette partie. 
N.N. 0.; faible ; couv.; Eclairs dans le S. 
Calme; couvert, pluie continuelle. 
0. N. 0. ; faible brise ; couvert en partie ; 

raisins du tropique. 
O.N. 0. fralcbissant; nuageux; s'em- 

bellissant;courantS. 45oE.; 4"*.45. 
0. N. 0. ; petite br. ; couv. ; pluie abond . 
0. N. 0.; jolie brise; nuageux; beau. 
N. 0.; brise inhale; nuageux. 
N. 0.; jolie bnse; clair; d6clinaison 

N. 0. 80 64'. 
N. N. 0.; jolie br.; nuag.; qq. raisins. 
N. 0.; jolie brise; nuageux; courant 

S. 25oE.;4«».4. 
N. N. 0. variable N. 0.; in^e; beau , 

quoique nuageux ; raisins du tropique. 
Calme ; enti^ment couvert 

Id. clair. ^toiM. 
Calme: trte-oeau; l*eau k 400 brasses 

est i 240.9. 
E.; brise inhale; nuageux. 
E. variable K N. E ; intode ; nuageux ; 

courant S. 67«E.; 4"2.a. 
E.; jolie brise; nuageux. 
E.S.E.; br. fraicbe tr^s-iptode ; nuag 
E. S. E. variable S. E. ; in^le ; nua- 
geux en partie. 
S. E.; jolie brise; quelques nuages. 

fd Id. nuageux. 

S. E.; bonne brise; nuag.; qq. raisins 

du tropique ; courant S. 38* 0.; 4»'.8. 
S. S. E.; nuageux par moments. 
S. E.; par rafales; nuageux. 
S. K.; jolie brise; couvert. 
S. S. E. ; jolie brise ; couvert ; pluie 

fine; raisins du tropique. 
S.; jolie brise; couvert; pluie fine. 
S. S. 0.; bonne brise; couvert. 
S. S. 0.; bonne br.; couv.; pi. par mom. 
S. 0.; grande br.; couv. et pi. par mom. 
S. 0.; mollissant un peu; nuageux. 



N. B. Dans les tableaux compris entre les pages 505 et 511, les nombres 
3rt^ aux colonnes des temperatures de Veau et de l'air sont les moyennes 
iumes, resultant de huit observations faites k minuit, 4 heures et 9 heures 
11 matin, midi , 5 heures et 9 heures du soir. 

Obs. sid. X.\. 68 
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VIII 

QUANTITES DE PLUIE TOMBfiES A LA GUADELOUPE. 
1852 k 1836. — 1849, 1850, 1851. 



Les observations pluviom^triques qui suivent ont ^t^ faites dans trois loca- 
lit^s diffiSrentes. 

f^es premieres, dont je dois la communication a M. Mestro, directeur des 
colonies, au minist^re de la marine, ont ^t^ faites de 1832 k 1836, k Thdpital 
de la Basse-Terre, situ6 k un petit nombre de metres au-dessus du niveau de 
la mer. L'instniment employ^ n'est pas d^crit, mais il y a tout lieu de 
penser qu'on se servait d'un pluviom^tre cylindrique en cuivre, d'un assez 
petit diam^tre, dans lequel le niveau de Teau est accus6 par un tube en verre 
gradu^ communiquant avec le liquide interieur. 

r/est un instrument du m6me genre qui a servi aux experiences rapportees 
en second lieu, et qui ont ^t^ faites par mon fr^re, a la Pointe-i-Pltre, de 
juin 1849 k juin 1850, et par M. Sylvestre Deville, k la caf^i^re du P^rou, 
quartier du Petit- Bourg, situ^e k 170 metres d'altitude, de juin 1850 a 
juin 1851. 



GUADELOUPE. 
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OBSERVATIONS PLUVIOH^TRIQUES. 



HAriTAI. BE LA BA0SK-VBI 





%^9%, 


19SS. 


I9S4. 


19SS. 


i«se. 


MUYBNBfBS DBS ANNiSS 


Janvier 

F6vrier 

Mare 

Avril 

Mai ... .* 

Juin 

Juillet 

AoAl 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

IMcembre 


metres. 

0.050 

0.088 

0.032 

0.000 

0.040 

0.081 

0.098 

0.150* 

0.090 

0.060 

0.045 

0.050 


metres. 
0.022 
0.009 
0.014 
0.036 
0.099 
0.064 
0.262 
0.291 
0.068 
0.230 
0.120 
0.036 


0.217 

0.227 

088 

0.072 

0.081 

0.239 *• 

0.212*** 

0.126 

0.171 

0.122 

0.063 

0.036 


metres, 
0.081 
0.065 
0.056 
0.029 
0.068 
0.230 
0.180 
0.156 
0.264 
0.133 
196 
0.090 


mitres. 
0.090 
0.095 
0.081 

» 

0.153 
0.063 
0.198 
0.425 
0.453 
0.054 


mitret. 
0.106 
0.034 
0.053 
0.0 io 
0.082 
0.177 
0.218 
0.491 
0.467 
0.464 
0.126 
0.054 


Quantity annuelles. 


» 


1.251 


4.454 


4.548 


» 


1.417 














1 



II. 



III. 

CAviiifcrns HIT rim«v* 



-^ 



1S49-19SO. 



Juin 4849. . 
Juillet. . . . 

Aoat 

Septembre. . 
Octobre. . . 
Novembre. . 
D^cembre. . 
Janvier 4850. 
F6vrier. . . . 

Mare 

Avril 

Mai 



metres. 
0.041 
0.444 
0.430 
0.085 
0.230 
0.064 
0.424 
0.246 
0.444 
0.122 
0.093 
0.432 



4.819 



ISSO-I9S1. 



Juin. 1850. . 
Juillet. . . . 

Janvier 1 851 



mitres. 
0.449 
0.500 
0.288 
0.466 
0.259 
0.262 
0.298 
0.203 
0.250 
0.050 
0.070 
0.524 



3.219 






;1 

■i 



* Ge chifi^ est beaacoup trop fiaible : dte le d^but du coup de vent du 24 aoAt, le pluviomdtre avait ^t^ 
renvera^; pendant 24 heures, il est tomb^ une quantity consid^able d*eau. 
** II esttomb^0».435danslanuitdu42. 
*** U est tornb^ 0".408 le 42 de 2 a 3 heures du soir 
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